ক্ষিত্জিন্সোভতী 


শরীরবিধান-তত্ ! 


বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে 


ডাক্তার ৬মহেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক 
শহ্কলিত। 


সপ্তম সংস্করণ । 


চিজ, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত | 





কলিকাতা । 
৮ নংক্দোয নাথ দত্তের লেন, নিউ বিটেনিয়। প্রেপে 
আবছুল গোফুর কর্তৃক মুদ্রিত । 


কি বারি পারার টি « 


[ £ ] 


এতদিন পর ফিজিয়োললী-তত্ব শিশ্ষণার সুবিধা ঘটিয়াছে ভখন তাহারা যেন 
কিছুতেই সংক্ষেপ শিক্ষায় তুষ্ট না থাকেন) কারণ ইহা! নিশ্চয় যে, যিনি যত 
ফিজিয়োললী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন তিনি তত বিখ্য।ত ও সুদক্ষ চিকিৎসক 
বলিরা পরিগণিত হইতে পাবিবেন। ্‌ 

' মৎপ্রণীত শারীর-বিধানতত্ব পুস্তক ২য় সংস্করণে. প্রধানতঃ জ্যাস্‌ বি, 
গাউয়ার এবং ক্লীন্‌ € 51775, ৮০৬০) 11017) প্রভৃতি শারীর-বিধান-তত্ববিদ্‌ 
পগ্ডিতদিগের প্রণলী অনুসারে লিখিত হইয়াছিল এবং উহাতে বিবিধ ইংরাজী 
গ্রন্থ হইতে উংকষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। 

সও্$৪র্থ সংস্কবণের শেষভাগে মুল গ্রন্থ ও অন্যান্য পুষশ্তক হইতে 

ফিজিয়োলজী বা শারীব-বিধান-তত্ব সন্বন্ধার যাবতীয় অবগ্য জ্ঞাতব্য বিষয়- 
গুলি ছাত্রবর্গের পরীক্ষা সুবিধার্থে গ্রশ্বোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর। 
হইয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশদভাবে "না পিখিলে ছাত্রদিগের স্ুশিক্ষা 
হয় না ইহা! বেরূপ সত্য : সেই গ্রন্থের সারাংশগুলি সরল ভাষায় ও অল্প 
অল্প কথায় প্রশ্নোত্তবচ্ছলে সাজাইন্না না দিলে ছাত্রবর্ণের পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হ্‌য় মেইরূপ সত্য কথা”। বাস্তবক খাঙ্গাল! 
ক্লাসের ছাত্রবর্গ ষেরূপ অল্প শিক্ষিত হইয়া দেহ-তত্ব ও চিকিৎস! তত্ব প্রতৃতি 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং যে অন্পকাঁল মধো ত্াহাদগকে উক্ত বিষয়গুলির 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; তাভাতে তাহাদের মন্তিষ্ষস্থিত' মোটামুটা ধূসর 
গদীর্থের দ্বার! উক্ত গভীব.ও কঠিন বিষয়গুলির সম্যক ধারণ! অসম্ভব হইক 
পড়ে । তাহারা ফেবল বড় বড় পুস্তক পড়িরঝ পরীক্ষকদিগের কিরূপ 
প্রশ্ন হইবে উহ! যেরূপ ভাল করি বুঝিতে পারেন না সেইরূপ বড় বড়, 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরীক্ষার সমর সেই পুস্তকেব কোন্‌ কোন্‌ অত্যাবশ্কীয় বিষয়- 
গুলি স্মরণ রািষ্া প্রশ্নেত্তব লিখিতে হইবে. উহাও ভুলিয়া! গিয়া থ/কেন। 
একা রণ, আমি শারীর-বিধান-তত্বের ৩য় ৪র্থ ও ৫ম সংস্কবণে ছাব্রদিগেব পরীক্ষণ 
দিবার সুবিধার্থে পুস্তকের শেষে আবশাকীয় বিষয়গুলি গ্রস্টোত্বরচ্ছলে 
সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। ॥ 

৬ঠ সংস্করণে আমি ফিজিয়োলজীর প্রশ্টোন্তব-পুস্তকের কলেবর অমেক বৃদ্ধি 
করিয়াছি । অর্থাৎ ফিজিয়োললীর প্রত্যেক অধ্যায়ের মনত আবঞকীর 


; « 1 


বিষয়গুলি গ্রশ্নোত্তর তাবে সাজাইদ] দিয়া এবং সেই গ্রস্রগুজির ভাঁবার্থ 
উংরাজিতে লিখিয় ছাত্রদিগের পরীক্ষা দার বিশেষ সুবিধা করিরাছি) অর্থাৎ 
পরীক্ষার সময় পরীক্ষক ইংরাজিতে গ্রশ্ন করিলেও তৎক্ষণাৎ ছাত্রগণ প্রশ্থ 
বুঁঝয়। উচ্হার উত্তর লিখিতে বা বলিতে পারবেন 

বেঙ্গল, বেহার বং উড়িষ্যার যাবতীয় মেডিক্যাল স্কুলের ফিজিয়োলজীর 
ভূতপুর্ব এবং বর্তমান অধ্যাপকগণ আমার ফিলিয়োলজী পুস্তকখানি ছাত্রবর্গের 
বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া যে সমস্ত যন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ভজ্বন? 
আম তাহাদগের নিকট চিরবাধিত হইয়াছি | 


সগ্ুমঃংক্কষরণ । 


আমার পৃজনীয় পিতৃদেবের “ফিজিয়োলজী বা 'শরীর বিধান “তত্ব”্এর 
.জপ্রম সংস্করণ বাহির হুইল৭ যঠঠ সংস্কবণ নিঃশেষিত হইবার পর সপ্তম 
সংস্কবণ প্রকাশে বিলম্ব হইর গেল বলিয়৷ আমর! পাঠকগণেব নিকট ক্ষমা প্রার্থী। 
কামার পরম পৃজনীয় পিতৃদেবের হঠাৎ পরলোকগমনে আমি শোকাভিভৃত্ব 
হইয়া পড়িয়া ছিলাম সেই জন্যও আমার শাবীরিক অনুস্থতাবশতঃ পুস্তক প্রকাশে 
আযথ| বিলম্ব হইল। কাগজের ছুম্প্রপ্যতাও বিলস্বেব অন্যতম কারণ । আশ! 
'করি পাঠকবর্গ আমাদের ক্ষমা করিবেন। ৬পিতৃদেৰ প্রকাশিত সংস্করণগুলি 
যেরূপ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল বর্তমান সংস্করণও সেইরূপ 
করিলে কৃতার্থ হইব। 


কাগজের মুল্য ছিগুণ বাদ্ধত হইলে ও প্ঠকগণের সহানুভূতির উপর নির্ভর 
ক্রয়! আমর। পুস্তকের মুল্য লম/নই রাখিলাম? 


ভাগ্যহীন 


জীশটীজ্স নাথ খোৰ। 


সূচীপত্র । 
বিষয় 


মনুষা শরীরের রালামনিক উপাদান 

মনুষ্য শরীরের গঠনোপযোগী উপাদান 

গ্রধান প্রধান তত্ব ষথা_-এপিথিলিয়াম্‌, পিগমেন্ট, 
» সংযোগতস্থ, গ্রস্থি-তন্ত চর্বজাতীয়তত্্, 

উপাস্থি, অস্থি, পেশী এবং ত্বক বিবরণ 

রক্তের বিবরণ আর 

রক্তাধার, বত বাহী নাড়ী ও রস্ত সঞ্চালন কী 

লিম্ফাটিক নলীদিগের বিবরণ 
শ্বাসক্রিয়। ্ 
ভক্ষ্য দ্রবা বা খাদ্য 2 
পরিপাক ক্রিয়া ৃ রী 
পোষণ ক্রিয়! 8 
জীব শরীরের উত্তাপ 

সাধারণ নিঃসয়ণ প্রক্রিয়া ৮১৯ রঃ 
নলীশৃহ্য গ্রন্থির বিবরণ *** 29 
সুত্রগ্র্থি ও উহার নিংসরণ ..১ রঃ 
ফুম্ফুস্‌ ত্বক ও মুত্রবন্থ তুলনায় সমালোচন 

ঙ্গাযু বিবরণ ১১, রঃ 

বিবিধ চৈতন্যের ব্যাখ্যা রি 

দর্শনেজ্িয়ের বিবরণ রঃ ৪০ 

শ্রবণেক্রিয়ের বিবরণ ১১, | 

ঘাগেজিয়ের বিবরণ ক ১১৪ 

শ্বাদেজিয়েক্স বিবরণ 


গৃষ্ঠা 


৬০১ ১ 


১২-৮৫২ 
হ২--৬৭ 
৬৭-_-১২৬ 
১২৬--১৩৬ 
১৩৭--১৩৯ 
১৭০--১৯৮ 
১৯৮-- ২৮১ 
২৮১---২৮৭ 
২৮৮--২৯৬ 
২৯৬---৩৪২ 
৩৬২--৩০৭ 
৩৪৮---৩২৫ 
৩২৩-_-৩২৩ 
৩২ ৬৩-৬৮-৮৩৮৯ 


৩৮৯--৩৯১৯ 


*- ৩৯১-৪০৩ 


8০৩-_-৪০১৪ 
$ 
৪৪৪-৮৪১০ 


৪ ১০..৮৪১৪ 


বিষয় গা 
'্পশেক্সিয়ের বিবরণ টম ৮ ক ৪১২--৪১৩ 
স্বর ও বাক্য রী ৪ রর ৪১৩--৪ ১৫ 
জল বিবরণ . রা টে ৪১৫-_৪৩১ 
স্তন গ্রান্থির বিবরণ এ ন্‌ 8৩১-_-৪৩২ 
বীচি বা অওকোষের বিশরণ ১. রি ও ৪৩৩ --৪৩৪ 
প্রসব বিবরণ নী 2 ৪৩৫-__-৪৩৭ 


'সাঁনব জীবনের শ্রেণীবিভাগ রঃ যা দর ৪৩৭ -__,8৪ ৮ 





ছক ছাত্রবর্গকে বিশেষ নিবেদন এই যে প্রশ্বোত্ুজ পুস্তকে যেখানে 
খানে মূল গ্রস্থেব পত্রাঙ্কের উল্লেখ আছে উহা! ঠিক নাই স্ৃতরাং তাহারা 
শন্থাঙ্ক অনুদদ্ধান না কবিয়া সেই সেই বিষয়ের অধ্যায়ে (01১90£6% ) অন্থসন্ধান, 
করিলে সকল বিষয় জ।নিতে পাঁরিবেন। 


ফিজিয়োলজী 


জীবিত নী দেহতন্ত্। 


৮ মনুষ্য শরীরের রাসায়নিক উপাদান | 


01ঘ14]108ধ, 0০১8১091010 0৪115 7095৭ 1301). 


গু শর্ট 


৬৯টি শুক্র পদ্দার্থের মধো মনুষ্য শরীর নিম্নলিখিত ১৬ প্রকার হুষ্ম পদার্থ 
€ 12150776181) দ্বার! প্রধানতঃ নির্মিত হইয়। থাকে । বথা £--- 


অক্সিজেন সালফার সোডিয়ম্‌ স্পিলিকন 
হাইড্োজেন. .ফল্করাস্‌ * পপটাসিয়ম্‌ ফ্ুয়োরাইন 
কার্বন ক্লোরিন মেগনিসিয়ম্‌ লিখিয়াম্‌ 
নাইট্রোজেন ক্যাল্সিয়াম্‌ আয়বণ মান্গানিজ, 


এই ১৬টা পদার্থের মধ্যে ওটা প্রায় কাহারও সহিত মিশ্রিত থাকে না, 
অর্থাৎ উহাদিগকে শ্বাধীনভাবে থাকিতে দেখা যায় যথ। £-_ অক্সিজেন €0%- 
৪.) ) বাম্প ফুসফুস মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং ইহাকে শরীরের যাবতীয় তরল 


পদার্থ মধ্যে পাওয়া গিয়া থাকে । নাইট্রোজেন ( [২109590 ) বাম্পও শরীরের রি 


তরল পদার্থে দ্রব হইয়া অবস্থিতি করে। ভক্ষিত দ্রব্যের বিগলিত অবস্থায় পরি- 
পাক মন্বন্ধী় নলীর ( 8110905 08091 ) ভিতর হাইডেশজেন ( [010 
£৪7 ) বাষ্প উৎপন্ন হইয়া! থাকে ।* 

উপরোক্ত.১৬ প্রকার পদার্থ পরম্পরে বিবিধ পরমাণুতে মিশ্রিত হই 
শারীরিক বিধানোপাদান বা তস্ত (01350 ) মধ্যে অবস্থিতি কবে; তটধ্যে 
(১) লবণ (017101106 ০? ০০1৪০) এবং ইউধিয়া (0798) প্রভৃতি কতকণ্ীন্বি 
সাষান্ত পদার্থ (8০4195 01 51001191 0010199510100) 2 আর (২) এল্বুম্নে 
প্রভৃতি কতকগুলি জটিল পদার্থ (999165 91 ০070197. 09000051600 ) 


২ ফিজিয়ৌললী | 


প্রথম শ্রেণীর পদদার্র্দিগকে ক্রি্টালষেড় (01552911014 ) কহে । ইহার! 
শরীরের যাবতীয় যন্ত্রের ভিতর দিয়! বহির্গত হইয়া যায়, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
পদ্দার্থদিগকে কোলয়েড (091)910 ) কহে, ইহারা শরীর ধারণোপযোগী বিবি” 
তত্ত (15509 ) নির্মাণ করিয়া থাকে । 
এ সকল তুক্ষ্ম পদার্থ আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে ধথা £-- 
১। ইন্অর্গ্যানিক পদ্দার্থ (10018217710 )। 
২। অর্্যানিক পদার্থ (017881770)। 
৩। কার্কো-হাইডে টস অর্থাৎ শর্করা (58587 )জীতীয় পদার্থ। 
৪ |" হাইডে।-কার্বন্ল্‌ অর্থাৎ চর্ধর্বি (780 ) জাতীয় পদার্থ। 
৫। এল্বুমিনাস অর্থাৎ প্রোটিড. পদার্থ (21001010005 )। 
৬। এল্বুমিনয়েড, অর্থাৎ জিলাটিন্‌ ( 051860955 ) জাতীয় পণ্ার্থ। 
ইন্অর্গযানিক € 97 109:57095 ) জাতীয় পদার্থে নাইট্রোজেন 
থাকে না, অন্যান্য পদার্থ যাহা দৃষ্ট হয় উহাদের পরমাণুও কম 'কম। এই 
শ্রেণীর মধ্যে জল, অস্স, ক্ষার এধং লবণ জাতীয় পদার্থ প্রধান। 
(৬৮৪6৩: £০0135, 139১৪১ ৪173 98105 )। 
জল |- শরীরের ১০০ ভাগের মধ্যে ৭০ ভাগ জল; জল থাকাতেই 
যাঁবতীক্গ তক্ষ্যদ্রব্য শরীরাত্যন্তরে দ্রবীভূত হয় এবং ফাবতীয় পদার্থ দেহ হইতে 
বহিষ্কৃত হয়। দত্তের এনামেল নামক পদ্দার্থে শতকর! ২ ভাগ জল এবং ৯০০ 
ভাগ লালার ভিতর ৯৯'৫ ভাগ জল দৃষ্ট হইয়া থাকে ইত্যাদি। 
অজ্ের মধ্যে ₹ 
১। হাইডেক্লোরিক এসিড € 85877758 ৪010 )। ইহা! পাকাশয়- 
রস ( 385010 001০6) মধ্যে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করে, এবং শরীরের অন্যান্য 
তস্ত অথবা রসমধ্যে ইহা ক্ষারের (€ 210:51195 ) সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে । 
২। কার্ধনিক এসিড-_-( 0৪৮৮০1০৪০10) ক্ষার জাতীয় পদার্থের 
(54563 ) সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত, দত্ত ৪ অস্থিমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে । 
৩। ফসফোরিক্‌ এসিড (01095110710 ৪010 )- ক্ষারজাতীয় পদার্থের 
সহিত মিশ্রিত হইয়। দৃত্তে, অন্থিমধ্যে, রক্ককণাক্স এবং মস্তিষ্ষে থাকিতে দেখা 
ধায়। | 
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৪। সালফুরিক এলি (90101000710 &010 ) ক্ষারজাতীর় পদার্থের সহিত 

মিশ্রিত থাকিয়! শোণিত, সিরাম এবং খারীরিক অন্যান্য রদ নিঃসবণ € 5৪০6- 
1107 ) মধো দৃষ্ট হইয়া থাকে+। 

7. ৫। হাইড়ে ফু য়োবিক্‌ এপিড (137010789110 ৪8010 ) ক্ষারের, সহিত 


অস্থি ও দস্তে দৃষ্ট'চয়। রি 
৬। সিলিসিক এসিড (51110 5০৫.) ক্ষাবের সহিত লোম ও ত্বকে 
দৃষ্ট হয়। পু 


ক্ষারজাঁতীয় (13599) পদার্থের মধ্যে £- 

১। সোডিয়ম।-€ 5০101 ) শারীবিক তত্থ ও বস মধ্যে দৃষ্ট হয় । 

২। পটাঙ্গিয়ম্‌ ক ৮০15৭510070 ) পেশী, লালা, বস্তকণা, স্াাযুতস্ত ও. 
যাবতীয় নিঃসৃত রসে পাওয়া গিয়া থাকে । টা 

৩। এমোনিয়ম্‌।-( 10070000077 ) গাকাশয় রস, মুত্র ও লালায় 
পাওয়া ষায়। 

৪। ক্যাল্সিয়ম্‌।--(.071081) ) অস্তি, দন্ত এবং শধীরের তরল, পদার্থে 
পায় গিয়। থাকে | 

৫| ম্যাগনিসিয়ম1--/ [19051717 ) ক্যালসিয়াম পদার্থেব সহিত দৃষ্ট 
হইয়। থাকে । 

অর্গ/াঁনিক '_ বি10৮০857008) পদা্র্থৰ সংখ্য! অনেক, উহার এল্- 
বুমেন ঘটিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং উহাদের মধ্যে নাইটেজেন 
থাকে । সুঙ্্ম পদার্থ সকল বেশী বেশী পরমাণুতে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া অর্গ্া- 
নিক পদার্থ স্বজন করে । নিক্লিখিত পদার্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত যথা--ইষ্ু- 
রিয়া, ইউরিক-এসিড, জ্যান্থিন, ভাইপোজ্যান্থিন, হিপুরিকৃ এসিড, ক্রিয়েটিন, 
ক্রিয়েটিনিন, ল্যাকৃটিক-এসিড,ইপ্ডিকাঁন, লিসিথিন, নিউরিন, সেরিপ্রিন, লিউ- 
মিন্‌. টাইরোসিন্‌, কলেষ্টরিন। 

১। ইউরিয়! ( [018 ) গ্রত্রাবের প্রধান গদার্থ।" এতদ্যতীত, রক্ত, 
লিচ্ফ এবং যর্ৎ মধ্যে অল্প ইউরিয়া দৃষ্ট হয়ঃ, এবং ব্রাইটস্‌ রোগের ( পরিণত 
অবস্থায় শরীরের যাবতীয় ' তরল পদার্থে ( 51015) ইউরিয়ার ইধিক্য 
হইয়া থাকে। 


গু 
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২। ইউরিক এসিড (070 ৪০1৫ )--সোড।, পটাস অথব। এমোনিয়ার 
সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্রে, গ্লীহায়, যরুতে,.বাঁতরক্তে এবং মৃত্রাশ্মরীতে পাওয়া 
গিয়া থাকে। সর্পের ১০০ ভাগ মুত্রে ৯ ভাগ ইউরিক এসিড বর্তমান থাকে। 

২ জান্থিন্‌ ( 2870710 )- মুত্রে, প্রীহীয় ও পেশী মধ্যে অবস্থিতি করে। 

' ৪ । হাইপোজ্যান্থিন (8০০৯57010)- প্রীহা ও পেশীতে এবং গিউকি- 
মিয়া রোগের মৃত্রে দষ্ট হইয়।থাকে। 

৫| হিপুরিক এসিড (17119090010 ৪01 )_-তৃণ ভোজীর মৃত্রে এই 
পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। 

৬। ক্রিক়্াটিন (176200 )-মাংসে দৃষ্ট হয়। 

৭। ক্রিয়াটিনিন্‌ (05990017 )--নামক এক প্রকার ক্ষার পদার্থ মৃত্রে 
ও মাংশপেশী মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

৮। ল্যাকটিক এসিড ([,8০৮০ ৪০1 )--টক হুপ্ধে এবং অন্নবহানলীর 
মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

ন। ইন্ডিকান্‌( 1101021) )--মূত্রে পাওয়। সায়। 

১০। লিসিথিন (1,6016717 )- মস্তি, ডিত্বকু হ্থম, পয, রক্ত, ও পিত্তে 
পাওয়া যাঁয়। 

১১। সেরিব্িন ও নিউরিন্‌ (06120110,50117)- মন্তিষ্কে পাওয়। যায়। 

১২। লিউসিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ (1-810011) 71701570911) )-- একত্রে 
প্লীহায়, যকতে ও ক্লোমযন্ত্রে 0081707985 ) দেখিতে ' পাওয়া যার। আগুলালময় 
পদার্থের রূপান্তরে লিউশিন উৎপন্ন হইয়া থাকে । | 

১৩। কলেঙ্কীন, (01,0165067 )- রক্ত, পিত্ত এবং স্নাঘু তত্ততে পাওয়া 
গিয়। থাকে। 

কার্কবোহাইভে টস (0%৮০-05018695)। এই শ্রেনীর মধ্যে (১) 
দ্রাক্ষাশর্কর!, (২) মণ্টোষ, (৩) দুগ্ধশর্করা, (8) ইনো সিট, (৫) গ্রাইকোজেন এবং 
(৬).ডেকষ্ট্ীন, প্রধান। 

১।৯ ভ্রাক্ষাশর্কর। (0309 90৫৭: )-_ রক্তে, মৃত্রে এবং অন্নবাহীনলী 
(75770601275 68091) মধাস্থিত ভক্ষিতদ্রব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 

২। ম্নপ্টষ (1121095০ )--ইহাও এক প্রকার শর্কর। জাতীয় পদার্থ । 
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ও৩। হুগ্ধশর্করা (0111 58651 ) ছুগ্ধে পাওয়া যায়। 

৪। ইনোসিট ( [10051 )__ ইহা প্লীহা, যককৎ এবং মন্তিফে পাওয়া যায়। 
ইউরিমিয়! রোগের মৃত্রে ইহ দুষ্ট হইয়া থাকে । 

৫। গ্রাইকোজেন ( 01/০09890 )-- ইহা যকত, শ্বেতরক্ত কণা ও প্লেসেপ্ট। 
প্রভৃতি স্থানে পাওয়। গিয়! থাকে । | 

৬। ডেকষ্ান্‌ (9৩ )- ইহা ও শর্কর। জাতীয় পদার্থ, অন্নবহানলী ও. 
রক্ত মধ্যে-দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

হাইড়ে।- কার্র্বনৃস, (1701998100179 01 255) এই শ্রেণীর মধ্যে 
ীয়ারিন্‌, পামেটিন্‌, ওলিকিন্‌ এবং গ্রিসিরিন্‌ প্রধান। 
ঞএলবুমিনাধ্প, পদার্থ বা প্রোটিভস (210010100ম8 ০৫010151059 )-- 
শরীরের যাবন্তীয় তন্ত ও তরল পদার্থে ইহার! অবস্থিতি কবে ! ইহারা ৪ ভাগে 
বিভক্ত যথা £-- 
১।  এল্বুমিন্‌ ৩। ফাইব্রিন। 
২। গ্রবুলিন্‌। ৪। পেপটোন। 

১৭. এল্বুমিন ( 4150912)- ছুই" গ্রকার, অণ্ড ও সিরাম এল্বুমিন, ইহ! 
অন্তান্ত আকারেও দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে, যথা-_-ক্ষার-এল্বুমিন, 
কেঞজিন এবং এসিড-এল্বুমিন্‌। 

২। গ্রবুলিন্‌ (010১9110 )--এই শ্রেণীর মধ্যে গ্রবুলিন্, পেরাপ্নবুলিন্‌, 
ফাইব্রিনোজেন, মাঁয়েসিন্‌ এবং ভাইটেলিন্‌ নামক পদার্থ প্রধান। 

গ্লবুলিন্‌ ( 210১911) ) ফাইত্রিন প্রস্তুত করিতে পারে ন1। 

ক। প্যারাগ্রবুলিন্‌ ( 58155195011) )। ইহা শ্বেত রক্ত কণায় এবং 
সিরামে দৃষ্ট হয়, ইহা মুস্ক প্রভৃতি রসে মিশ্রিত হইলেই ফাইব্রিন নির্মাণ 
করে। 

খ। ফাইব্রিনোজেন (চ107100257)--ইহ] রক্তে, পেরিকারডিয়াম ( হাৎ- 
বেষ্ট) প্রা (- ফুসফুন আবরণ ) এবং হাইড়োসিলের ( টিউনিকা ভেজাইনেলিস্‌ 
নামক বীচির আবরণে জল সঞ্চয়) রসে দুষ্ট হয় 

গ। মায়োসিম্‌ (115০5) মৃত ব্যক্তির পেশীতে দৃষ্ট হয়। 

ঘ। ভাইটেলিন্‌ ( ৬160110 ) ডিযুকুস্থমে (5৮০15) দৃষ্ট হয় । 
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৩1 কফ্কাইব্রিন (01579 ) টাটকা রক্ত কাটি দিয়া নাড়িলেই ইহ প্রস্তুত 
হইয়! থাকে। 

৪। € ৮০০০৩ ) অর্থাং পাঁকাশয় মধ্যে পরিবর্তিত এলবুমেন । 

'এলবুমিনয়েড অথব| জিলাটিন ঘটিত পদার্থ (45190101700 0৮ 6015- 
07085 )। ইহাকে অনেক প্রকার তত্ততে ষ্ট হইয়। থাকে । ইহাদের মধ্যে 
0১ মিউসিন্‌ (২) জিলাটিন্‌ (৩) কণ্ডিন ও (৪) ইলাষ্টিন প্রধান । 

১।  মিউসিন্‌ (11017 )-_ ইহা ভ্রণের সংযোগ তত্ব (00060900%ও 
(19919 ) এবং পেশীর কগ্ডার (65009) মধ্যে ৃষ্ট হয়, এতদ্বযতীত, শ্রেম্মা। লালা, 
পিত্ত এবং অস্নরসে পাওয়। গিয়৷ থাকে । 

২। জিলাটিন্‌ (0612117)--ইহা দ্বারা উপাস্থি(051601456) নির্িত হয়। 

৩। ইলাষ্টিন (চ15507)-_-ইহা দ্বারা সাবফ্লেত। ([78-50009৬৪) প্রভৃতি 
বন্ধনীর পীতবর্ণের স্থিতিস্থাপক সুত্র নির্দিত হইয়া থাঁকে। 


মনুষ্য শরীরের গঠনোপযোগী উপাদান । 


517২00০7011, ০০911509517108 0৮217 
70125 39705. 


শবচ্ছেদ করিয়! দেখিলে দেখিতে পাই ষে, মন্থুষয শরীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
বিভক্ত যথ। £__অস্থি, পেশী, মস্তিষ্ক, হৃৎপিগু, ফুসফুস ও অন্ত্র ইত্যাদ্দি। আবার 
এই সকল যন্ত্র অণুবীক্ষণ দ্বার] সুক্সরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহারাও 
বিবিধ প্রকার তন্তুতে (71550 ) নির্মিত, যথা] £--সংযোগতন্ত, এপিথিলিয়াল 
তস্ত, নাযৃতত্, পেশীতন্ত ইত্যাদি (0010176051৮, 810117)61121, 1)2150018 270 
10711500121 (1950065 )। 

জণ্তত্ব (0.1007/01055 )আলোচন দ্বারা আমরা অবগত হই ষে, শারীরিক 
পুবতীয গঠিত পদার্থ গুথমে একটি ক্ষুত্ত্র ভিন্ব (0৮০17 07 ৪ 1100 ০01 ০611) বা 
কোষ হইতে উৎপর হইয়া থাকে ; আবার,ইহ। দেখিতে পাই যে,প্রত্যেক তত্বরও 
এই ক্ষুত্র ক্ষুত্র কোষ হইতে জন্ম হইয়। থাকে, সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত 


51000, 009১129১110 8 05 25 0070, 


, করিতে পারি যে, শরীর গঠনোপযোগী যাবতীয় পদার্থের মধ্যে ফোষই (091). 
গ্রথম ও প্রধান। এই. কোষদিগের স্বভাব ও ক্রিয়াদির আলোচন! করাই 
শরৌর-বিধান বিধ্যার (170) 1১109510108) ) এক মাত্র ও প্রধান 
উদ্দেশ্য। 
কোষ (০৪1 )1 ররর ইহা কেবল কতকটা এ্টোপ্লাজম্‌ নামক এক 

প্রকার স্বতঃকারী পদার্থ বিশেষ, তন্মধ্যে কোববর্ধনশীল মূল ব| অস্কুর (100151) 
ৃষ্ট হইয়া থাকে । 

এই প্রটোপ্লাজম্‌ এলবুমিনয়েড জাতীয় পদার্থ, কিন্তু প্রকৃত এলবুমেন 
হইতে ভিন্ন । ইহা দেখিতে অল্প তরল, এবং ইহ! ছুই প্রকার আকার ধারণ 
করিয়া থাকেন্যথা ঃ -হায়েধীইন এবং গ্রানুলার (7791109 90 025051870 
গ্রটোপ্লাজম, প্রথম প্রকার প্রটো স্বচ্ছ, দ্বিতীয়টী অল্প কুষ্ণবর্ণের দেখায়। 

প্রটোগ্লাজমের ক্রিয়! তিন প্রকার যথা £--(১) ইহার গতিশক্তি আছে, 
(২) ইহ দ্বারা পোষণ কাধ্য হয় এবং (৩) ইহার দ্বারা নুতন, কোষের জন্ম 
হইয়া থাকে। 

১ | গতিশক্তি (০০০০) প্রটোর যে গতিশক্তি আছে তাহ! শ্বেত- 
রক্তকণা দেখিলেই বুঝা যায়। এই গতি আবার ছুই প্রকার; (১) রে য়েপ্ট 
বা চালিত ( ঢ1০০৮), অর্থাৎ প্রটোর ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত পদার্থ সকল 
সর্বদাই চলিতে দেখা যায় এবং প্রটে। সর্বদাই আপন আকৃতি পরিবর্তন করিয়া 
থাকে। (২) সিলিয়ারী ব1 লাঙ্গল সদৃশ পদার্থের দ্বারা গ্রটোর গতিবিধি 
র হইয়া থাকে, অর্থাৎ কচ্ছপের খোলার তিতর হইতে যেরূপ মুখ, হাত ও গা 
বাহির হয়, প্রটোরও সেইরূপ অবস্থ! ঘটিয়। থাকে । | 

২। পোষণ (9070০0)। ইহা সাধারণ-পোষণ ও নিঃসরণ ক্রিয়া 
বর্ণনকালে বিশেষে বর্ণিত হইকে। | 
নূতন কোষের জন্ম বিবরণ বর্ণনা করিবার পূর্বে প্রথমে পুরাতন কোষের 
গঠন প্রণালী সংক্ষেপে আলোচন! করা কর্তব্য | 
ক। কোষ প্রাচীর (0611 ৮৪11৯ কোষের প্রাচীর অবশ্য এ্ঠম়া- 
জনীয় নহে। তবে কোন প্রটোপ্লাজমের চতুর্দিকে সেই প্রটো। হইতেই ক্রমে 
ক্রমে এক শগ্ত আবরণ উৎপন্ন হইয়। থাকে। , এই প্রাচীর ব, বেলী শ্চ্ছ, 


ফিজিয়োলজী | 








গঠন রহিত, ও নমনীয় ইহার মধ্য দিয় তরল পদার্থ অনায়াসে যাতায়াত করিতে 
পারে। 4 

খ। কোঁষ-পদার্ের 0০০) ০০০৫৪০6)নাম প্রটোগ্রাজম্। ইহা এক 
প্রকার শ্বতঃকারী জীবনী পদার্থ, ইহা স্থান বিশেষে নানাপ্রকার আকার ধারণ 
করে ) যথ| £__চর্ববি কোষে (৮৪৫ ০০11) চর্বি জাতীয় প্রটোপ্লাজম্‌. গ্রন্থিকোষে 
(07917 ০91] ) রঙ্গিল প্রটো এবং পিগমেণ্ট কোষে 01270? 661] ) রলিল 
প্রটোগ্লাজম্‌ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার, প্রটোপ্লাজম্‌ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াও 
থাকে যথ! £-চর্মকোষস্থিত প্রটে। ক্রিয়াটিন এবং রক্তস্থিত প্রটো হিমোগ্লাবিন 
রূপ ধারণ করে ইত্যাদি । 

গ। কোষবর্ধনশীল মূল (বর ৩০০)। ইহা অতি সুশ্ম ও স্বচ্ছ 
পদার্থ এৰং প্রটোপ্লাজম্‌ নামক জীবনী পদার্থের অংশ) ইহাই কোষের অঙ্কুর 
শ্ববূপ। কারণ ইহ! বিভক্ত হইয়া নূতন কোষ নির্মাণ করে। অস্কুরের 
(7৩161) ভিতরও আবার ক্ষুদ্র অঙ্কুর (ব9০1৩০11) থাকে । 

৩৬। জন্ম (36:০০০০)০০ )। কোষের ( ০6]] ) জীবন অতি 
বল্ল, সদাই উহার ক্ষন ও মৃত্যু হইয়া থাকে সুতরাং উহাদের পুনজন্ম 
আবশ্টক। প্রটোপ্রাজম্‌ অঙ্কুর বিভক্ত হইল স্বতন্ত্র কোষ  নিশ্মাপ করিয়। 
থাকে । ও 

এই কোষ বিভাজন-গ্রণালী অনেক গ্রকার। তন্মধ্যে এই কয়েকটা 
প্রধান। 

(১) প্রটোপ্লাজম কোঁষমধ্যে খণ্ড খণ্ড হইয়। (59809670696191 ) 
স্বতন্ত্র কোষ নির্মাণ করে। ভিম্বকোঁষের (0৮5 ) বিভাজন এই প্রণালীর 
ভন্তগত। 





1? 18, 7, 
(২) প্রটোপ্লাজম একেবারে দ্বিধণ্ড হইয়া (34901611168800 1 


০প6100021, 00812991700 ০ 71 300, ৯ 








7189109 ) অথবা কোযবর্ধনশীল"মূল বিভক্ত হইয়া কোষের বৃদ্ধি করে; রজ- 
কোধের বিভাজন (710০4 ০৫1] 18197 ) এই প্রপালীর অন্তর্গত । 


96৪৪9 6৪8& 


1710. 2, 
(৩) কোষ মধ্যেও এরূপ বিভাঙ্ন ক্রিয়া সম্পর্ন হয়, € চ:0৫০0260009 
83100 ), কিন্ত যাবতীয় নূতন কোষের এক সাধারণ আবরণ থাকে ; উপান্ছি 
কোষ বিভাজন (08611980 ০৪1] 4151510)) ) এই প্রণালীর অন্তর্গত | 





1719 3. 


কোষের ক্রিয়া আলোচনা করাই শারীরবিধানতত্ব। অতএৰ 
প্রত্যেক যস্ত্রেব বর্ণনার স্থলে উহাদের ক্রিয়ার আলোঁচন! হইবে ! 
কোষের ক্ষয় বা মৃত্যু ছই প্রকাবে সম্পন্ন হয়, (১) ছড়িয় 
যাওয়া ঝা ঝরিয়া পড়া (19605701581 80185100 ) যথা £--মুখ ও অগ্জর 
গ্রভৃতির গাত্র হইতে প্রথমে শ্লেম্মা (000083) ঝরিয়া পড়ে, পরে এপিথিলিয়াল 
কোষও ঝরিয়া যায় অথব| ত্বকের উপর খোলোস উঠি! .থাঁকে ইত্যাদি । 


(২) কোষের রাসায়ণিক রূপান্তর (08৩০০০। চহ090- 
18901007 ) অর্থাৎ কোষ মধ্যন্থিত পদার্থের অপকৃষ্টতা (10859176150100 ) 
হইয়া থাকে যথ! £-_ 

১। মেদাপক্স্টতা । অর্থাৎ কোষ সমুহ চর্বরজাতীয় ..পদার্ধে পরিণত 
হইয়া পড়ে যথ। £-_ছুগ্ধের স্থানে চর্বিব হওয়1) শিশুর জন্মের পর জরাযু-পেশীন 
মেদাপকৃষ্টতা ; গ্র্যাফিয়ান্‌ ভেসিকেলগুলির পীতবর্পের কর্পাস্‌_-লিউটিক়্াস্‌ 
নামক পদার্থে পরিণত হওয়। ইত্যাদি । (জন্ম বিবরণের অধ্যায় দেখ )। 

২। রঙ্গিল পদার্থে পরিণত হওয়া ( 15556158515 29£60948$107) ) 1 
ফুলফুসের বাযুকৌধ দধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা গিয়া থাকে । 


১৯ নত কিন্টিয়েলজী 


৩। চুণের আকারবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হওয়া (0810519055 06৩0- 

618000 )। উপাস্থি কোষের দশ! এরূপ-হইয়া থাকে । 
কোষের আকুতি €£01085 01 08119 )। ( ১) গোলাকার (২) 

বহু কোণবিশিষ্ট, (৩) গ্রহের মত, (9) আইসের মত, (৫) থামের মত, 
€ ৬ )লাম্ুলাকার, ( * ) মাকুর মত, (৮) লোমযুজ্ঞ এবং €( ৯) তারকাবৎ। 
(50109101081, 00119015], 01900105.501091736)605, ০0110011081) ০8100.- 
26০) 605100110, ০1112060 203 81211816 ), | 

শারীরিক কোষ সমূহ নান! প্রকারে শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে 

(১) আকার ভেদ ( 0100 )। পুর্বোলিখিত মত কোষ সমূহ নান! 
রূপ ধারণ করিয়া! থাকে । ( ৪র্থ চিত্র দেখ।) 








17159, 4, 


(২)স্থান ভেদে (51088002) কোষ সমুহ রক্তকোষ, গ্রস্থিকোধ, সংযোগ 
তত্বকোষ (৮1০০-০৪119, £1900-061)9, ০০০০৩০:%৪ 105380০6119) 
প্রভতি নামে আখ্যাঁত হইয়া থাকে 1" 

(৩) কোষ মধ্যস্থিত পদার্থ তেদে ( ০০71905 ) কোষ সমূহ চর্বিকোষ, 
পিগমেণ্ট বা রঙ্গিল কোষ প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। 

(৪) ক্রিয়া ভদে (হ ০6০০ ) কোষ সকল নিঃসরণকানী, রকাদী ও 


হারা ০ তই 09159912108 0 শানু 2০0, ১৯ 








কুঞ্চনশীল কোষ নাম ধরিয়া থাকে (8০০:90175) 0106580৮০ » 0 
০০010080015 ০০119)। 7 

(৫) উৎপত্তি অনুসারে (07817 ) হাইপোরাষ্ট, মিসোব্রাষ্ট এবং এপি- 
বাই (10190, 10980. & ৪0701750 ০611৭ ) কোষ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

ছুই প্রকারে কোষদিগের সংযোগ ( 10৭65 ০6 ০017903০001) ) রঙ্গ 
হইয়া থাকে * ৃ 

(১) দুই কোষের ব্যবধানে এক প্রকাব কৌধিকততস্ত বা পদার্থ (116706]- 
10171 9019596৭170) দৃষ্ট ভর, উচ্াদেব ছারাই কোষগুলি পরম্পর সংযুক্ত থাঁকে। 
কোষমধ্যবর্তী কৌধিকতত্ব আবার তিন প্রকার (১) স্বচ্ছ (২) ঘন তত্তর আকার- 
বিশিষ্ট অথর(৩)বিল্লীবৎ 11101710361780189,91011117680,01 [00101811005] 

২।* কোষ ঘকল আপন আপন প্রনদ্ধীন বা লাঙ্গুল (7196655৫9 ) দ্বার! 
পরপ্পর যোগ রাখিয়া! থাকে । ৃ 

কোষদদিগেব বর্ণনা সমাপ্তু হইল । উহাধাই শরীরের গঠনোপযোগী গ্রাথমিক 
পদার্থ; এতদ্ব্যতীত, কোষ হইতে নির্মিত কয়েক গ্রকাব দ্বিতীয় (58০০0110219 
01 01156] 001) 01951) 9180061169) পদার্থ আছে যথা £-- 

(১) কোষমধ্যবর্তী তস্ত বা পদার্থ €11709100110151 ৪1199091809 ) 
কোষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

(২) স্থত্বৎ পদার্থ (70:6৪ ) কোষ হইতে*উৎপর্ন হইয় থাকে । 

(৩) মলীর আকার পদ্রার্থ (8100165 )। ইহাও কোষ ও কৌধিক 
তস্ত হইতে নির্ষিত হুইয়। থাকে । কোষ, কোষ মধাবন্ত্ী তন্ত স্থত্রবৎ ও নলীর 
আকার তন্ত গ্রভৃতি সামান্য সামান্তঠ পদার্থ দ্বার! মনুব্য শরীর গঠিত, ,কিস্ত এই 
সকল সামান্য তস্ত পরম্পর বিধিধ, প্রকারে মিশ্রিত হইয়া অন্তান্ত জটিল তন্ত বা 
পদার্থ স্বজন করিয়া থাকে ; যথা £-_এপিথিলিয়াম, সংযোগতস্ত, চর্বি, উপাস্থি, 
অস্থি, পেশী, স্নায়ু ইত্যাদি । আবার, ইহার! পূর্বের সামান্য তন্তর' সহিত 
পুনর্ববার বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত হইয়া৷ আরওক্জটিল ও গুরুতর পদার্থ নির্মাণ 
করে ; যথা £--ধমনী, শিরা, লিম্ফাটিক-নলী, নিঃসরণকা!রী এবং রক্তপূর্ণ গ্রন্থি, 
কৃসফুল, হৃৎপিও, যকৎ ইত্যাদি । 


১২ ফিজিয়োলজী 


প্রধান প্রধান তন্তু গঠন বর্ণনা | 
১0105 07 না হাতা হি ঞতিগা 11550 25,. 
এপিথিলিয়াম-_-12 01076116000, 
এপিথিলির়ীম্‌ ।__এই তন্ত (05809) ভিন্ন ডিন আকৃতি "বিশিষ্ট 
কোষে (০11) নির্পিত হইয়া থাকে । শরীরের যে সকল খ্রাদেশে কোন 
যোগ নাই*(79৩ 50105085) অর্থাৎ চর্মেব বাহাদেশে প্লেম্মিক বিল্লীতে, ধমনীর 
'্অভ্যন্তর গাত্রে এবং সিরাস্‌ গহ্বরের গাত্রে এইরূপ এপিথিলিয়াম্-তন্ত দৃষ্ট 
হইয়। থাকে । এপিখিলিয়াম্‌ তস্তর চ্যাপট! কোবদিগকে এপ্ডোখিলিয়াম 
কহে। এপিথিলিয়াল্‌ কোষ মধ্যে দানা বিশিষ্ট প্রটোপ্লাজম (212170121 
ঢ:5601918917), এবং কোষবদ্ধীনশীল মুল (1700151) ছৃষ্ট হইয়া থাকে। 
এপিখিলিয়াল কোষ সমুদায়ের পরস্পর ব্যবধানে এক প্রকার অগুলালময় 
পদার্থ থাকে উহ্বাকেই ইণ্টাবসেলুলার তন্ত (1766706)0187 0889৫ ) কহে। 
_ এপিথিলিয়াম্‌ কোষ পাঁচ.প্রকাঁর £__ 

১। আইযাকার (500817015 )। 

২। স্তত্তাকার € 00108101771 )1 

৩। পরিবর্তনশীল (7:570810701751 )। 

৪। গ্রন্থির আকার বা গোলাকার ( হে17100121 )। 

«| লোমশ বা সিলিয়েটেভ, (01115660 )। 

আইসাকার (50%/০5১ ) এপিখিলিয়ামূ।-ইহা কোথাও 

বা এক থাক্‌ থাকে কোথাও বা অনেক থাক্‌ বা অনেকগুলি পর্দা বিশিষ্ হুইয়| 
চেপ টা ভাবে অবস্থিতি করে । 

ফুসফুনাবরণ, হৃর্দাবরণ, অস্ত্রাববণ, মস্তিফাঁবরণ, ধমনী, শিরা, কৈশিক! নাড়ী 
লিম্ফারটিকনলী, ফুসফুসকোষ, চক্ষুর সম্মুখ ও পশ্চাৎ জলপূর্ণ কোটরঘয় এবং 
মুত্রযস্ত্রের নলীর মধো (1010015১, ৮911021010100570211601016000) 1 510- 
01)0810010, 4১102171555, ড০105৯ 07011151155 [50010128610 ৮5996155, 
40101 01 079 10765, 48106011017 2100 1১95651701 01)905010515 ০0 61১5 
৪৮০ 5190. [,001080 10083 ০0৫61597189 0 009 1:19069% ) একথাক্‌ 
এপিখিলিয়াম দুষ্ট হইক্সা! থাকে । 


চ.৮1চ্চাণত, ১৩ ' 


»  পরীরের যে সকল স্থানে ঘর্ষণ হয় তথায় অনেক থাক্‌ এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ 
তইয়! থাকে যথ। :- চর্ম, মুখগহবর, জিহবা, 'অন্নবহানলী ও চক্ষুব গ্লৈচ্সিক বিল্লী, 
শ্বরস্টজ্দু, যোনী এবং মূত্রনালীর শ্লৈম্সিকবিল্লী ইত্যাদি (100009 0060017210৩ 
০ 00৪ ০৪৮11 ০1.075 11০9৮, 190809, [55001048092081007000%8, 
৬০০৪] ০9108, 8011)9, €5:0৩1108] 8361001৩ 8:00 19558. 10510019115 
010) 016501719), 


২। হভম্তাকার (0০/817081) এপিথিলিয়াম। অগ্লবানলী হইতে মল- 

২ দ্বার পর্য্যন্ত (:59018805 6০ ৪00১) এপিথিলিয়ম কোষ সমুহ 
এইবপ স্তস্তকারে সজ্জিত হইয়! থাকে। গ্রন্থিদ্দিগের নলীর . 
(23171000157 00০0 ভিতর এবং নাসাভ্যন্তরেও (016০101 
(21020) এ্ৰূপ অবস্থ! দেখা গিয়া থাকে । 

৩। পরিবর্তনশীল (770810018] ) এপিথিলিয়াম__ 
অর্থাৎ কোন কোনও স্থলে এপিথিলিয়াম রকম কম রূপ ধারণ 
করিয়া থাকে যথা £--উপরে চ্যাপটা, মপ্যে পেয়ারা ফলের মত এবং নিয়ে 
গোলাকার কোষ (78169761) ০৩119 01) 6)9 501908 % 0010019 18961 
০৫ [621-5008760 0119, 7170 21 17081101 1761 06 108017060 06119) 
দুষ্ট হইয়! থাকে | মুত্রথাঁলি, জরায়ু, মুত্রযস্ত্রের গহ্বর এবং শ্বাসযন্ত্র ও গুহানলী 
মধ্যে (3189991, [0066108, 76115 ০01 6৩ 75101067, 14010052110 
1১010 এইরূপ পরিবর্তনশীল এপিথিলিয়াম্‌ কোষ ৃষ্ট হইয়। থাকে। 

৪। গ্রুন্থিল বা গোলাকার (01900819:) এপিথিলিয়াম। মুত্রগ্স্থ 
ব! মৃত্রযন্ত্র, লালাগ্রন্থি এবং পাকাশক়গ্রন্থি (1011097১ 5911597 2104 9610619 
&19)05) মধ্যে এরূপ এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ট হইয়। থাকে । 


৫। লোমশ ও লাঙ্গুলাকার (01119060 ) এপিথিলিয়াম। কোন 
কোন শ্রেণীর এপিথিলিয়াম কোষ সমূহে সিলিয়৷ 'নামক পদার্থ 
অর্থাৎ কোঁধের অগ্রভাগে কতকগুলি লোমবৎ পদার্থ দৃষ্ট হ্য়; 
এই সিলিয়াদিগের' গতিশক্তি আছে। শ্রই জাতীয় কোষ 
প্রায়ই স্তপাকার়। এই, সিলিম্নেটেড, এপিথিলিয়াম্‌ নিপ্নলিখিত 
ঢ1. 6. স্থান সমূহে দৃষ্ট হইয়া থাকে £-(১) শ্বাসপথের শ্লৈম্মিকবিলী 








ফিলিয়োলজী | 


শীট শি শীত িশিশিকি শি শাশীীশীিটি শি শিাপ্পীশী 


(২) জগায়ুর শ্লেম্সিকঝিল্লী, গ্রীবা হইতে ফেলোপিয়ান নলীর শেষপর্যন্ত, 
(৩) মুফের (655:101) স্থানে স্থানে, (৪), মন্তিক্রের পার্খবকোটর (1-862791 
৬৫।)01০19) ও শিশুর কশেরুক-মজ্জার মধ্যবর্তী ছিদ্রে ইত্যা্দি। 


এপিথিলিয়ামু কোষদিগের ক্রিয়া! (0০710 )। 


১। ত্বক্‌, মুখগহ্বব,রক্তবহানাড়ী প্রভৃতি স্থানে অণইযাকাঁর (504807003 
20101911017) 15 1)/০৮৩০৮%৪ ) এপিথিলিয়াম্‌ থাক! প্রযুক্ত উহাদের রক্ষ! 
হয়। 

২। সিলিয়েটেড, অর্থাৎ লোমশ ও লাহুলাকার এপিথিলিয়াম্‌ দ্বারা রক্ষা- 
কার্য ও গতিবিধি হইয়া থাকে €(01118660 901018]18 19 010650615৩ 
810 0805105 ), এই গতি স্বতঃসিদ্ধ, ইহার দ্বার! শ্্েম্া বা 'অন্ান্ পদার্থ 
স্থানান্তরিত হয়। 

৩। গ্রন্থিল এপিথিলিয়াম কোষ দ্বারা নিঃসবণ হয় (0191708]81 €]9100- 
11010 15 8 96010101176 80100601৩01 

৪। অস্ত্রের শ্তস্তাকার এপিখিলিগ়াম্‌ কোষ দ্বারা রক্ষণ ও নিংসরণ 
এই দুই ক্রিয়াই সম্পন্ন হইষা থাকে । 17066930091 001002051207009]150 
15 19704261822 272 5206427 ), 

৫। স্ত্রাণেন্দরিয় প্রভৃতি স্থানে যে সকল এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ট হয় তদ্ধার! সংস্ঞা 
(:54%52£69% ) লাভ হইয়া থাকে । 


রঙ্গিল কোষ বা পদার্থ টাজোএছিব], 
এই পিগমেন্ট বা রঙ্গিল পদার্থ, দেহের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়! যায়ঃ 
এপিথিলিয়াম ও সংষোগতত্তকোষ (০010106005৪ 05588. ০০113 ) মধ্যে ইহ! 
অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। চক্ষুর রেটিনা নামক 
০০ বিল্লীর বাহিরের আবরণে এবং চক্ষুর আইরিষ নামক পেশীর 
€ পশ্চান্তাগে যে এপিথিলিয়াম (757107৩1700) ০6115 ) দৃ্ট 
ড় হয় তন্মধ্যে পিগমেন্ট বা রঙ্গিল পদার্থ আছে। এতগ্্যতীত, 
| চর্মের গভীরতম প্রদেশে, কৃষ্ণ কায ব্যক্তিদ্রিগের ' শরীরে- 
727 কর্ণের বিল্লীর আকার গহ্বরে [160)01817005 190)- 








চাদ, ৯৫ 


1100) ) এবং শ্রাণেন্দছরিয়ের গ্কানে (০015800০1 762100 ) এই রালল পদার্থ ৭ 
পিগ মেন্ট দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

আবার চক্ষুর কোরয়েউ, নাঙষ্ক (০১০,078) আবরণের বহিদ্দিকে আঁইরিষ 
পেশীতে এবং পায়ামেটার নামক মন্তিষ্ক-বিল্লীমধ্যে যে সংযোগ-তস্তর কোষ 
দেখিতে পান্য়! যায় ( 0090109061৮ 09113 ) তাহাতে এই রদ্গল পদার্থ বা 
পিগমেণ্ট ৃষ্ট হইয়া থাকে । নাযু কোষ (7067৮ ০০11১) মধ্যেও কখন কখন 
এই রঙ্ষিল পদার্থ বর্তমান থাকে । 

এই পিগ.মেণ্ট বা রঙ্গিল পদার্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কট! বর্ণের পরমাণুব 
মত) কোষ হইতে উহার্দিগকে বাহির করিলে উহাদের একপ্রকার গতি 
দেখিতে পাওয়৷ যায়? 

এডিসনস্‌ রোগে (8.001501)5 0156856 ) চর্মের রিটি-মিউকোসাম্‌ মধ্যে 
এবং মেলেনটিক অর্ব,দে (10015 1770110 6000001) এই রজিল পদার্থের আধিক্য 
হইয়া থাকে । কোরয়েড আবরণে এই রঙ্গিল পদার্থ থাকাতে চক্ষুতে অতিরিক্ত 
আলোক থাকিতে পারে না; অর্থাৎ, রঙ্গিল পদার্থ দ্বারা অতিরিক্ত আলোক 


শোধিত হইয়া থাকে। 
রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জান! গিয়াছে যে, এই রঙ্গিল পদার্থে শতকরা ৬* 


ভাগ অঙ্গার (08197) আছে । কৃষ্জকায় জাতিদিগের শরীরে কাল বর্ণের 
পিগমেণ্টের আধিক্য হইয়া থাকে । 

পিএমেন্ট কোষ গোলাকার, ছয় কোণ বিশিষ্ট অথুবা শাখা বিশিষ্ট হইতে 
পারে, এই কোষ মধ্যে মিলানিন্‌ 706121,1.) নামক একপ্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। 





₹যোগ-তন্তুর বিবরণ | 
15০০ ০০ বি £০71৬7 1১০01৩১, 
কনেকটিভ, বা এরিয়োলার তন্তু শরীরের প্রায় সর্ব স্থানেই বর্ত 
মান থাকে । ইহারা যাবতীয় যন্ত্রকে বন্ধন করিয়া রাখে অবং ইহাদের দ্বার! 
এক একটা যন্ত্রের বিবিধ অংশেরও সংযোগ রক্ষ্ব হইয়৷ থাকে । পেশীদিগের 
চতুর্দিকে এই কনেকটাভ, বা সংযোগ-তন্ত অবস্থিতি করে, এবং ইহা! পেশীমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়! উহার দ্র ক্ষুদ্র হত্রদিগষে €195010812650 80169 ) আবদ্ধ 


১৬ ফিজিয়োলজী। 


করিয়া রাখে। ত্বক ও শ্লৈম্সিক বিল্লী মধ্যে সংযোগ-তন্ধ দুই হয়, এবং উহা! ধষনী, 
শিরা ও ম্বামুর আবরণ নির্মাণ করে +. সংযোগ-তন্ত মধ্যে রক্তবহানাড়ী ও নাযু" 
দৃট হইয়া! থাকে । শরীরমধো সংষোগ তত্ততে ঢারি প্রকার পদার্থ আছে। 


১1 সংযোগ তন্তর কোষ । [৮ 00101780016 61880৩9 ০611, 
২। শ্বেতস্থত্রবৎ তস্ত। 2, 9/1০16 801905 0530৩. 
৩। পীতন্ত্রবংৎ তস্ত। 3.55110৬ ঠ01008 61530৩. 


৪1 কোষ মধ্যবর্তী পদার্থ। 4, (09100 30056800৩, 


১। সৎযোগ-তন্তর কোষ ।-_কনেক্টিভ. টিন্গ পরীক্ষা করিলে 
তন্মধ্যে হঙ্ষ স্থঙ্ম দানার মত পদার্থ- কোষ, 
বর্ধনশীল মূল এবং কোষ-মধ্যবর্থী পদার্থ দৃষ্ট হইয়া 
থাকে ত্ন20170 00106591005 520. 00011 11 
5108053 17) 08 61007 503081)05 )। এই 
তন্তর কোষ সকল শাখার আকার, চ্যাপটা অথবা 
গোলাকার (01751001060) 9906250 ০৪ 190)- 
09 ) হইতে পারে । কৈশিক1। নাড়ী (০91119- 
1185) হইতে রক্ত কণ! সকল (০০119050199) আসিয়! 
এই তস্ত মধো উপস্থিত হইয়া থাকে। শাখার ঢা. 8. 
কার কোষ সকল পরস্পর সংযোগ রাখিয়! থাকে । চক্ষুর কর্ণিয়া বিশ্লীতে 
ধী্ূপ অবস্থ। দেখ! যায় । টেওন বা কণ্ডারদিগের সুত্রবৎ তস্তর কোষ সকল 
চতুক্ষোণ এবং অনেক থাক্‌ বিশিষ্ট হয়। 

শ্বেত সুত্ববৎ উন্তু ।-_এরিয়োলার বা সুত্রবং তস্ত পরীক্ষা 





সস. 





০০08৭8০11৬5 11১5075 ১৭ 


ক'রয়া দেখিলে দেখ! যাইবে ষে উহা কতকগুলি সৃশ্ম তরঙ্গাকার অথচ সমাস্ত- 
রাল (97/9 8170 08191161) শ্ত্রে নিশ্খিত। এই সকল হুত্রের কতকগুলি 
একত্র হইয়া কোবুমধ্যবর্তী পদার্থ হারা আবৃত হুইয়! থাকে । শির্কান্স (5০৫৮৫ 
৪০1৫) প্রয়োগ করিলে ইহার! ফুলিয়। উঠে, এবং ইহা 'দগকে সিদ্ধ করিলে জিলা- 
টিন নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। | 


টিং ,..৩। পীতবর্ণের শ্ুন্রব তস্ত 
| কনেক্টিভ টিস্ুর এইরূপ তন্ত চর্ম, শ্লেম্ষিক ও 
। সিরাস্‌ বিল্লীতে অক দৃষ্ট হইয়৷ থাকে। পরাঙ্ষা 
/01 করিলে ইহাতে পীতবর্ণের স্থিতিস্থাপক, কৌকড়ান, 
[) এবং শাখার আকার হৃত্র (991109৩, €1836165 
£৮..:0011176 9170 17100010600195 9 দেখিতে 

পাওয়া যায়। পীতস্থত্র শ্বেতবর্ণের সুত্রের অপেক্ষা 

712, 1০0, বড়। , ইহাতে শির্কায় দিলে কিছুই হয় না? ইহা 

হইতে ইলাট্টিন (68৭17 ) নামক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 

81 কোষ মধ্যবর্ভাঁ পদার্থ |-কনেক্টিভ-টিহ্র মধ্যে যে কোষ 
মধাবর্তী পদার্থ, 010061551100192 07086712107 81000 50035091006 ) আছে 
তাহ! এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ, ইহা কোষ এবং সুত্র্দিগকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত 
করিয়া রাখে। ইহ কাষ্টকি (17108501917) দ্বারা আক্রান্ত হয়। 


শ্বেতন্ুত্রব্তস্ত্রর বিস্তৃতি |_শ্বেত সুত্র সকল স্থিতিস্থাপক নর, 
কিন্তু চিম্সে ; নোয়ান যায় না ইত্যাদি। কণার, পেশীর আবরণ, মাংস শুন্ত 
সাদা সুত্র, অনেক প্রকার বন্ধনী, অস্থির আবরণ, মণ্তিকাবরণ, ভবদাবরণ € (5- 
1০00, 1780128, 91000088010513, ৭719109 112900617055 071091500), 01178- 
(07101, 00110810100) &০) প্রভৃতি পদ্দার্থ 'এই শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের ব্ণ 
সাদা, কিন্তু উহ! সহজে বিস্তৃত হয় না। তরগ্গাকার হইলেও উহাদের 'ধ্যে 
কনেকটিভ, কণা (০0100501625 ) দৃষ্ট হয়। 
পীতবর্ণের স্থিতিস্থাপক স্ত্রের বিস্তৃত্তি (1015025000 )। 
অস্থিতে অস্থিতে বন্ধনের জন্ক এবং রক্তবাহী নাড়ীর খাবরণ নির্মাণ জন্ত 





১৮ . ফিজিয়োলজী। 


'স্কিতিস্থাপক হৃত্রের প্রয়োজন হস, নিয়লিখিত পদার্থে স্থিতিস্থাপক ও পীত বর্ণের 
সুত্র দেখা গিয়। থাকে £- 

৯। ফশেরুকার ( ০15) লিগামেন্ট সাব ফ্রেভা । 

২। ্রাইলেহাই-অয়েড, থাইরো-হাই-অয়েড, ক্রিকো”থাইরয়েড. বন্ধনী, 
শ্বর-রজ্জু এবং ক্যাক্কেনিয়ো -স্কেফয়েড, বন্ধনী | 

৩। বৃহৎ বুহৎ ধমনীর ও শিরার মধ্যের আবরণ। 

৪। ট্রেকিয়ার গ্লৈষ্মিক বিল্লীর নিয়ে এবং ফুসফুসের ইন্ফা্ডিবিউলার 
গহ্বরে পীতবর্ণের হুব্র থাকে । 

«| গ্রীহার আবরণ এবং উহাদের ট্রেবিকিউলির মধ্যে, লিম্ফাটিক গ্রস্থিতে 
এবং উত্তেজক ( চ1৪001৩ ) তন্তুতে পীতবর্ণের সুত্র দৃষ্ট হয়। 

৬। শ্বের ও বলদেব লিগামেণ্ট নিউকী নামক বন্ধনী এই পীত স্তরে 
নির্দিত হইয়া থাকে । 

চাহ (0 স্পা 
গ্রন্থিল-তস্তর বিবরণ । 
২1711701২04 91২ 107011701১১ 0, 
রেটিফর্মম বা এডিনয়েড. অথবা গ্ল্যান্ডিউলার টিস্। ুক্ম কনেকটিভ বা 


সংযৌগ-তত্বর *জালবৎ গঠনের নাম রেটিফন্ম টিন্থ। এই তন্ততে নিউক্রিয়া ও 
কণ! সকল দৃষ্ট হয়) লিশ্য়েড, তত্ত নির্মাণ জগ্তঠ রেটিফর্ম তত্র প্রয়োজন 


হইয়া থাকে। 
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£191799 5০0, ১৯ 


লিম্ফটিক গ্রন্থি, অস্ত্রের নির্জন গ্রন্থি (5০0115195 2121)), টন্দিল এবং 
গ্লীহ। প্রভৃতি যন্ত্র রেটিফর্শ-তন্ত দ্বার] নির্ষিত হয়। 


চর্ধ্িঙ্জাতীয় তন্ত্র বিবরণ । 
0170১, পা] 9501. 


এডিপোষ তন্তু €01595০ 1155৮5 )। এই তত্ব ' শরীরের 
নানাস্থানে বর্তমার্ন থাকে ৮ ত্বকের নিয়ে, কনেকটিভ্‌ তত্তর নীচে, নিতম্বে, 
উরুদেশে এবং উদরগাত্রে এই চর্বিজাতীয় পদাথ বছুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, অক্ষিপুটে ও পুরুষ জননেন্দরিয়ে চর্বিজাতীয় তন্তু দেখা যায় না। 

শবীবাভ্যন্তবেব মৃত্রযন্ত্রে, হৃৎপিণ্ডে, গাইট মধ্যে এবং পেরিটোনিয়াম্‌ বিল্রীর 

ওমেণ্টাম নামক পর্দাতে চর্বরি-দৃষ্ট হয়, কিনব মস্তিষ্ক ও ফুদফুস মধ্য চর্বি 
থাকে না। 

চর্ব্বিজ'তীয় তন্ত্র গঠন (56৮700816)। বাহিরের চক্ষুতে এই 
তন্ত্দিগকে স্থস্ম দানাদার (771)9 5150171) দেখায়, ইহা বড় বড় খগ্ডে 
(1,09995) বিভক্ত, 'প্রত্যেক খণ্ডে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ([.০881৩০) আছে । 
এই ক্ষুদ্ত্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ক্ষুদ্র ধমনী, ক্ষুদ্র কৈশিক! নাড়ী ১0০৪7 115), কুদ্র শিরা 
এবং চর্বি কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এর সকল নলী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ড পরস্পর 
কনেকটিভ. বা এরিয়োলার তত্ত দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করে। 

চর্ক্বিকোষ (8০6 ০511)। অথুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই কোষ 
দিগকে গোলাকার দেখায়, ইহার্দের ব্যাসরেখ। এক ইঞ্চির তন হুইতে উড 
ভাগমাত্র । সংযোগ তন্ত সেল্‌ বা কোষ" হইতে চর্বিকোষ প্রস্তত হইয়| 
থাকে, চর্ব্বিকোষের এক আবরণ, এক চ্যাপ ট| নিউর্রিয়া ( কোষবর্ধনশীল মূল) 
এবং কতকগুলি চর্বিবিন্দু (01০9১819) দৃষ্ট হই থাকে। মৃত্যুর পর চর্কিকোষ 
মধ্যে কতকগুলি কাচ সদৃশ (0:89 ) পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পোষণ 
ক্রিয। স্ুচাকরূপে সম্পন্ন হইলে, চর্বিকোয পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট থাকে ; কিন্তু উপ- 


২ ফিজিয়োলজী। 


১৯ 


বাস কালে চর্ববিকোষ মধ্যে চর্বিবিদ্দু না থাকিয়। সিরাস ফু.ইভনামক রক্ত- 
রস বর্তমান থাকে এবং চর্ধিকোষ দেহিতে কনেকটিভ কোষের মত হয়। চর্ব- 
কোষ মধ্যে ওলিয়িনূ। পামেটিন্‌ এবং ফীয়ারিন্‌ পদার্থভয় দৃ্ট হইয় 
থাকে। 

চর্ধ্বির উপযোগীত (09০৪)। ১। শরীরের যাবতীয় তন্ত ও যত্ত্রের 

, ব্যবধানে চর্ষিতন্ত অবস্থিতি করে বলিয়া! শরীর ও যন্ত্রদিগকে নিটোল্‌ দেখায়, 
এবং চর্ষি থাক! প্রযুক্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গের কোনরূপ ঘর্ষণের সম্ভাবনা থাকে ন। 
যথ| $--মন্ুয্যের নিতথ্থ প্রদেশে ( পাছায় ) অধিক পরিমাণে চর্বি থাকাতে 
কোমল গদ্দির মত অবস্থা প্রাপ্ত হয় স্থতরাং শক্ত ও কঠিন পদার্থের উপর 
বসিলে আঘাতের সম্তাবন। থাকে ন!। 

২। শরীরে চর্বি থাকাতে শারীরিক উত্তাপ রক্ষা হয়; যেহেতু চর্ব্বির 
ভিতর দিয় উত্তাপ যাইতে অক্ষম £ [ব০7-00700010:) হয়। 

৩। চর্ধিজাতীয় পদার্থে কার্বন. ও হাইড জেন, নামক ছই পদার্থ সঞ্চিত 
থাকে। প্রয়োজন মত এ ছুই পদার্থ রাসায়নিক ভাৰে মিশ্রিত হইয়া কার্ধ- 
নিক এসিড. ও জলরূপে পরিণত হয় এমতে শারীরিক উত্তাপ রক্ষা 'করে 
ও পেশী শক্তি (01019০017 ৩1618) ) বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 


'উপাস্থির বিবরণ। 


0০4 15015, 


উপাস্টি (0৭11178 )-_ইহা এক প্রকার নীল অথবা শ্বেত ও পীত 
'ভাবিশিষ্ট অর্ধশ্থচ্ছ স্থিতিস্থাপক পদার্থ । ইহাতে রক্তবহ! নাড়ী ও স্নায়ু নাই। 
ইহার চতুশ্পার্থে এক হৃত্রবৎ ঝিল্লীর আবরণ দৃষ্ট হয়, উহ্বাকে পেরিকগি রাম্‌ 
কছে। এই পেরিকণ্ডি রাম্‌ মধ্যে রক্তবহানাড়ীট নিম্ষাটিক নলী এবং লাযু দৃষ্ট 
হইয়া, থাকে । ছুই উপাস্থির সংষোগ স্থলে (21700৩17580) 


পেরিকট্গিফকাম থাকে না। উপাস্থি সিদ্ধ করিলে কণ্ডিন নামক্ষ পদার্থ উৎপন্ন 
হ্য়। 


০4 £111.800, ২১ 


উপাস্থি ছুইভাগে বিভক্ত হইপস! থাকে | যথা £-- | 
"'কে) টেম্পোরারী বা অল্লকালস্থারীণ 
(থ) কষ্টাল বা পঞ্জর সমন্ধীয় । 
গে) আর্টিকিউলার, ব সংযোগকারী । 


২ নি ফাইব্রো-কার্টিলেজ ] (ক) শ্বেত (৬1106 )। 
(খ) পীত (6110 )। 


হায়েলাইন উপাক্ছি [7/81176 0216185০. 1712. 14 )- ইহ! 
শরীরের অনেক স্থানে পাঁওয়। যায়, ভ্রণ শরীরে ইহ! কঠিন ও স্থিতিস্থাপক হয়। 
পূর্ণবিয়সে পঞ্জর সম্গুথস্থ উপাস্থি মধ্যে স্িতিস্থাপক সুত্র অবস্থিতি করে। যন্থার! 
বক্ষ-গহ্বরেরপ্পূর্ণতা রক্ষা! হয় এবং প্রশ্বীসের সহায়ত হইয়! থাকে । সন্ধিস্থলের 
উপাস্থিদিগের সংযোগ স্থানে স্থিতিস্থাপক পদার্থ থাকে বলিয়। পরম্পরে ঘর্ষণ 
হয় না অথব! ঘর্ষণ হইলেও কোন প্রকার বেদনা! অনুভূত হয় না। ট্রেকিয়া ও 
শ্বাসনলী হায়েলাইন্‌ উপাস্থি থার| নির্শিত হুইয়। থাকে। স্ৃতরাং উহাদের 
কাঠি, 01848 ) রক্ষা হয় এবং উহারা সহজে সঙ্কোচিত হইতে বা চুপসে 
যাইতে পারে ন|। নাসিকার ছুই গহ্বর মধ্যস্থিত যে উপান্থি দৃষ্ট হয় অর্থাৎ 
সেপ্টাম্‌ নেজাই, নাসিকার পার্্স্থিত উপাস্থি (15866781 08101986 ) এবং 
স্বরযন্ত্রর (17.01)1%) থাইরয়েড ও ক্রাইকয়েড, উপাস্থিগুলি এই হাইয়েলাইন্‌ 
পদ্দার্থ দ্বার! নির্মিত হইয়া! থাকে । | 
হাইয়েলাইন উপাস্থির গঠন-__হাইয়েলাইন উপাস্থির সার বা মজ্জা 

€21201% 01 610904 3500918100৪ )' স্ল্ম দানাদার ও শ্বচ্ছ (171061 
£19100197 & 08115091210) পার্থ এবং কনেকটিভ,. টিন্থুর মজ্জার মত ইহাও 
কাকীর দ্বার কটাবর্ণ ধারণ করে। 

হায়েলাইন, উপাস্থির মজ্জার মধ্যে মধ্যে গহ্বর ৃষ্ট হয়, তথার উপাস্থি কোষ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই গহ্বরদ্দিগকে উপাস্থি গহবর (051152৩ 1908799 ) 
কছে। গ্রত্যেক গহবরের গাত্রে এক একট বিল্লী দৃষ্ট হয়, উহাকে কেপন্থুল 
( 050991০ ) কহছে। | 

উপাস্ছি বৃদ্ধি পাইবার কালে উহাঁও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, উপাস্থি-কোবসমুহ 
কখন গোলাকার, কখন ডিম্বাকার, কখন লঘারুতি হইদা থাকে) উহাদের মধ্যে 


১। হায়েলাইন, 
17791106। 


11010 071015561 


২২. । ফিলিয়োলজী। 





স্পস্ট সপপাপাপাপাশস পাপা পি 


এক বা ছুই নিউরক্লিয়। দৃষ্ট হয়, উহাদের প্রটোপ্লাজম দানাদার । উপাস্থির 
প্রত্যেক গহ্বরে প্রায়ই একটি করিয়া কোষ থাকে, কিন্ত কখন কখন ছুই 
হইতে আটটা কোষও দৃষ্ হইয়া! থাকে । - 
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[র15. 22. £5 01980 06210611570. 0200 01270155, 


3. রী ০4. % ৭. ছয় 01010101950) 
টব, টি 0068115. 


শ্থানভেদে হাইয়েলাইন্‌উপাস্থি ভিন্ন ভিন্ন ্ূপ ধারণ করে। 

ক। অপ্পকাঁলচ্াঁয়ী উপাস্থি (0500001875)1 ক্রণ-শরীরে এট 
ন্ষপ উপান্থিই উহার একমাত্র অবলম্বন, ক্রমে উহাতে অস্থি নির্াণপোঘোগী 
চুণ ঘঠিত-পদার্থ 0:03 5810 সঞ্চিত শুইয়া থাকে । এই উপাস্থির কোষসকল 
কোণ ও ঝাছুল বিশিষ্ট. ইহার! মজ্জার সর্বস্থানেই ছড়াইয়! থাকে, কেবল 
ঘথায় অস্থি নির্শিত হইতেছে তথায় উহার। স্তস্তাকপরে সজ্জিত হয়। এই 
উপাস্থির মক 118011% ১ দানাদার (01717018101 | 

খ। পঞগ্ুর সম্বন্ধীয় উপাস্থি (0০51)1 এইরূপ উপাস্থির 
কোষ সফল পূর্বের অপেক্ষা বৃহৎ এবং অনেকগুলি একত্রে অবস্থিতি করে। 
ইহাদের মধ্যে চর্বি বি দৃষ্ট হয়, উপাষ্থির বহির্দেশের কোষ সকল চ্যাপ্টা 
উহার! উপাস্থির গাক্রেন্ন সহিত সমাস্তরালতাবে অবস্থিতি করে। উপাশ্থির 
মজ্জার় অস্থির উপযোগী পদার্থ সঞ্চিত হইলেও উহ অস্থিতে পরিণত হয় না। 
পঞ্জর-উপাস্থির মন্দার স্থানে স্থানে ত্র দৃষ্ হয়। নাসিকার উপাস্থি, থাইররেড,, 
ক্রাইকরেড, ট্রেকিয়া ও শাখা-্বীসনালীর (8101011) উপাস্থি এই গঞ্জর 
সম্বন্ধীয় উপাস্থির সদৃশ, কেবল ইহাদের মজ্জ! মধ্যে কোন প্রকার সুত্র দুই 
হয় না। | 
গ। সংযোগকারী উপাস্থি 7০819: )। অস্থির নিকটবর্তী 
.উপাস্থির গাত্রে কোষ পল স্তভাকারে লজ্জিত থাকে, উপাস্থির অন্থান্ত স্থানে 


ঢ100 08101011805, ২৩ 


কোধ সকল অসমানভাবে ছড়াইয়। থাকে। এইরূপ উপাঁস্থর মজ্জায় অস্থি 
নির্মাণের কোনই” লঙ্ষ্ণু দৃষ্ট হয় না। এই উপাস্থির ধারের কোবগুলি 
সবইনোতিয়াল বিল্লীর কনেকটিভ, টিস্থকোষ বা৷ সংযোগকারী তস্তর কোষের 
মত দেখায়। 


স্ত্রমিশ্রিত উপাস্ছি। 
[রা 317২0-041২7]],0 


১।; শ্বেত ফাইব্রোকার্টিলেজ। 
২। পীণ্ত ফাঈব্রোকার্টিলেজ। 

শ্বেত সুত্রমিশ্রিত উপাস্ি (1) 
[11010-08161188৩ )। এই প্রকার উপাস্থির মজ্জ। 
মধ্যে শ্বেতবর্ণের সুত্র আছে হুতরাং ইহা হায়েলাইন্‌ 
উপাস্থি, হইতে ভিন্ন। ইহা! হায়েলাইন্‌ উপাস্থি 
হইতে কঠিন ও চিমসে এবং কম স্কিতিষ্থাপক | ূ 
অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার দেখিলে ইহাকে উপাস্থির মত [719 13. 
না দেখাইয়া বরং হুত্রবৎ দেখায়? ইহার স্থত্র সকল তরঙ্গাকারপ্র্টবং ইহাদের 
মধ্যে মধ্যে অল্প উপাস্থি কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই্র্ূপ উপাস্থি নিম্নলিখিত 
স্থানে দুই হইয়া! থাকে ; যথা £__ 

১। ইন্টার আরকিউলার (715-8116019)- টেম্পারো-মেগ, 
জিলারী, ষ্টারনো-ক্ল্যাভিকিউলার, এক্রোমিয়ো -কলযা ভিটউলার, ইন্ফিরিয়ার- 
রেডিয়ে আল্নার সন্ধিস্থলে এবং জানুর সন্ধি প্রদেশে এইরূপ -উপাস্থি দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। ইহাদের গাত্রে কিছুই সংলগ্ন থাকে না এবং ইহাদের চতুর্দিকে 
সাইনোভিয়াল্‌ ঝিল্লীর পর্দা! থাকে । ধাক! লাগার বেদন! খ' উপাস্থি দ্বারা 
তামেক লাঘব হইয়া থাকে । ৃ 

২। সার্কামৃফারেন্সিয়াল_ অর্থাৎ চতুর্দিক বেষটনকারী 
(011০50066150091)1 এইরূপ উপ্বস্থিদধার গহ্বরের আয়তন গভীর হয়, 
যেমন স্কন্ধ ও বজ্ঘন (310০81461, 1117) বা নিতম্ব প্রদেশের সন্ধিস্থল ইত্যাদি | 


ও৮1):65-210 ০2101555, 





২৪ ফিজিয়োলজী 


৩। সংযোগকারী (০০০৩০£)। এইরূপ উঠ্ঠান্থি ছুই অস্থি 
খগ্ডকে যোগ করে এবং ধাক্কার ফাতন! লাঘব করে, ফ্েন ছুই কশেরুকা অথবা 
সেক্রম এবং ইলিয়াম অস্থিব মধ্যবর্তী উপাস্থি ইত্যাদদি। এরূপ সন্ধিস্থলে নড়ন 
সম্ভাবনা । ট 


৪ অস্থিমধ্ে ষে নিয় ভূমি (01০০৪) দেখ| যায়, উদার ছুই ধারেও এই 
রূপ উপাস্থি থাকে, ইহার সেই থালদিগকে গভীর করে ও চোস্ত রাখে, যেমন 
পেরোনিয়াই (6701781 17050165) এবং হাতের বুদ্ধাঙ্থুলির এক্সটেনস্র পেশী 
সকল (০১0617501-0)1150185) ইতাদি। , 

৫। কোন কোন টেগুন ( পেশীর মাংসশন্ত শ্বেত বর্ণেকঠিন অংশ) মধ্যে 
যে একপ্রকার সিসাময়েড. অস্থি দৃষ্ট হয় উহ্বারাও এই উপান্থির অন্তর্গত 
জানিবে। 

গীত গ.স্হিতিস্থাপক স্ুত্রেব উপাস্থি (611০৬ 6185110 1)0- 
08111786)__-এইরূপ উপাস্থি পীত ও স্থিতিস্থাপক স্থত্রে নির্দিত) ওঁ স্থত্রবৎ 
জালের গঠনের মধ্যে অসংখ্য উপান্থি কোষ অবস্থিতি করে। ইহা হায়েলাইন 
উপান্থি অপেক্ষা চিমসে, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক ৷ এগ্লিগটিস, বাহাকর্ণ, ইউষ্টে- 

নলী এবং কমিকিউলা-লেরিঞ্জিস প্রতৃতি পদার্থ এই উপাস্থি শ্রেণীভুক্ত । 


অন্ষি বিবরণ | 


3012, 


অস্থি (2০76)। ইহ একপ্রকার চিমসে, কঠিন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থ। 
ইহা! মন্ুয্যের শরীরের প্রধান ঠাঠ,। ইহ! দ্বার! শারীরিক কে)মল বিধান (30. 
0016৪ ) সকল রক্ষা পায়। ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গহ্বর নিশ্মিত হয় যথায় 
মন্তিষ, পৃষ্ঠের মজ্জা, চক্ষু, হৃদপিণ্ড, এবং ফুসফুস্‌ প্রভৃতি আবশ্তুকীয় যন্ত্র অব 
“স্থিতি করে। অস্থিতে মাংসপেশী সংলগ্ন থাকে বলিয়াই উহাদের এবং শরীরের 


8০ ৫ 








সন্ধিষ্থলে গতিবিধি হইয়া খাফে। অস্থির জাপেক্ষিক,টিতায (509০190 
£18510, ) ১৮৭ হইতে ১৯.৭ পর্য্যন্ত ।" 

রাসায়নিক উপাদান (05618/62) নিন )1 অন্বি্ই 
পদার্থে নির্মিত হয়, ১ম জান্তব ( £1010)9 ) পদার্থ, ২য় মৃত্তিকার লবণ পদার্থ 
(89109 1৭ ) । প্রথম জাতীয় পদার্থে অস্থির স্িতিস্থাপকভ এবং ছিতীকেঞ্জ 
দ্বার! অস্থির কাঠিন্ত রক্ষা হুইয়! থাকে অস্থিভে ছাইভোক্লোরিক এসিজ 
গ্রয়োগ করিলে উহার মৃত্তিকা সম্বন্ধীয় পদার্থ নষ্ট হয়। স্বতরাৎ অস্থি নমলীয় 
ছুইয়া পড়ে। অস্থিতে চুণ জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ কষিলে উহা জাস্তব পদার্থ নঃ 


হইয়া! থাকে। 
১*৯*নভাগ অন্ঠিতে 


পাস্তব (41710101 ) পদার্থ **১ ১... ৩৩.৩ 
খনিজ (0100181) পদার্থ €.. ১, ৬.৭ 


৯ ভিত উস 


১৪৬০, 
জান্তব পদার্থের সহিত উপান্থি্ কিঞিং ৪ আছে'। জাস্তব. পদার্থ 
সিদ্ধ করিলে জিশাটিন্‌ উৎপন্ন হয়। 
খনিজ পদ্দার্থের মধ্যে--ক্যাল্সিকৃ-কার্বনেট ও ক্যাল্সিক্‌ ফগ্সেট, প্রধান, 
এবং অল্প পরিমাণে ক্যাল্সিক্‌ ফু,গোরাইড, ও ক্লোরাইড. এবং ম্যাগনিসিয়াম্‌ 
ইত্যাদি। 
অস্থির গঠন ( 30006079 )। অস্থির বাহিরদিকে এক স্ুত্রবং খিল্লীর 
খআবরণ ৃষট হয়, উহাকে পেরিয়োজিয়াম €:15901050900] ) কছে। অস্থিকে 
ছিখণ্ড করিগে ছুই প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, (১) কঠিন বা কম্পাক্ট* (00008০0) 
এবং (২) ম্পঞ্জের আকার অর্থাৎ ক্যান্সেলাস্‌ € 05700811099 )তত্ত।. 
পেরিয়োহিরাম্‌ চ8703002,)। ইহার ছই পর্দা] আছে। বাহিরের পর্ণ 
সুত্রবৎ তন্ততে নির্শিতি, ইহাতে রক্তবহানাড়ী গ্রবেশ করে এবং এখাঁন হইতে 
কম্পা্ট ৰা কঠিন অত্বশ শাখা প্রশাখা বিতরিত হয়। ভিতরের পর্দা স্থিতি- 
স্থাপক হতে নির্দিত, ইহাতে চকশিকা € (05101419769 ) এবং দাঙ্গাদার ৫কাষ 
দুই হয়। পেরিয়োটিয়াম্‌ আবরণে গ্াযু-হত্র ও পেকিপিয়ান্‌ অর্থাৎ দাডকাকের 
মাথার মত পদার্থ হৃ্ট হইয়া থাকে। 


২ ফিজিয়োলজী 


ৃ অস্টির কঠিন অংশ (0০০)9৪০ (15800 ) ঘন, সাদা (দীবিত 
শরীরে ঈষৎ গোলাপী বর্ণ) ও কঠিন।' 
উহ! অস্থির বহির্দক অধিকার করিয়। টা 47 
থাকে । বিশেষ পরীক্ষা! করিয়। দেখিলে তি 
ইহার ভিতর অনেক ছিত্র দৃষ্ট হয়। 10 5 বৃ 
ইহা! ক্রমে. ক্যান্দেপাস বা কোমল | রা রা ্ 
স্পঞ্জের মত অংশের সহিত মিশ্রিত ৮ না 
হইয়াথাকে। চ্যাপটা অস্থির দুই রি 0] ৯৮ 
দিকে কম্পাক্ট, আর মধ্যে কেন্সেলাস | 














ইং 
২ 
৩৮ 
পাটি 





1, 14-0177556)56 350607)০£ 
ংশ দৃষ্ট হইয়! থাকে । 00120002১06 05506 51১০%17)% [বু 2৮515192) 
02)91500170615010 1917061170) 19001122170. 09085110011, 


অস্ফির কোমল অংশ (05170611099 ৪58০ )। ইহাতে হৃত্র ও 
গহবর দৃষ্ট হয়; গহ্বর মধ্যে অস্থিযজ্ভ্ভা (19110 ) ও রক্তবহ! নাত়ী বর্তমান 
থাকে। ক্যান্দেলাস্্‌-তস্ত অস্থির বিস্তৃত শেষ্‌ অংশে দৃ হয়, ইহার দ্বার! সমস্ত 
হাড়থ।নি হাল্‌্ক। থাকে এবং ইহার দ্বারা অস্থির শক্তিও বজায় থাকে। 

অস্থিমজ্জী--(117710দ)। ইহা এক প্রকার কোমল রক্তবহ! নাঁড়ী 
সম্বলিত তত্তবিশেষ। ইহ! বড় বড় অস্থির গহবরে এবং ক্যাচ্দেলীস্‌ অংশের শ্ৃন্য 
স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে; স্থানভেদে ইহা! রকম রকম আকার ধারণ 
করে ) যথা :-_লম্বা অস্থির, মধ্যে এবং কোন কোন নরম খণ্ডে ইহ! পীতবর্ণের 
মজ্জা রূপে প্রতীয়মান হয়। এবং তন্মধ্যে চর্বিকোষ, হুত্রবৎ তস্ত ও- রক্তবছ। 
নাড়ী বর্তমান থাকে । লঘা অস্থির ক্যানসেলাস্‌ অংশে, করোটির গহ্বরে 
(08011 011০), কশেরুক-অস্থির গাত্রে ষ্টার্ণাম্‌ ও. পঞ্জরাস্থিতে ইহাকে 
লোহিতমজ্জী1 কহে এবং তন্মধ্যে গোলাকার..নিউক্লিয়া সম্বলিত কোষ দু 
হয, ইহা্দিগকে মজ্জাকোষ (0190 061 ) কহে। এই কোষদিগের শ্বেত- 
কণার মত গতি শক্তি আছে। ইহার! কণার মত, তবে স্ৰহাদের আয়তন এবং 
নিউক্রিয়। কিছু বড়। উহাদের মধ্যে লালবর্পের ছোট ছোট কোষও .দৃষ্টি হইয়া 
থাকে যাহাদিগকে উ্রাঞ্জিসনীল (178751007)91 ) বা রূপাস্তরিত বা পরিবন্তিত 
কোষ কছে। এই কোঁষ, মজ্জা-কোধ' ও লোহিত রক্তকণা এই ছুইয়ের 


30. ৭ 





পপ পক ০৮ পিপিপি পাপ পপতাশ পা এস 


মধ্যবস্তী অবস্থার অবস্থিতি করে। অস্থিমজ্জা মধ্যে বড় বড় ও বহু. নিউর্রয়া' 
বিশিষ্ট কোবওদৃষ্ট হইয়থাকে। . ০ | 
আণুৰীক্ষপিক গঠন (.10005 500০৮16 )' জক্ভাবে পরীক্ষা 
করিলে অুস্থিমধ্যে এই কয়েকটা পদার্থ দৃষ্ট হয়। 
১1 হাভারসিয়ান্‌ ক্যানাল্‌ ১১০ [755815121) 02108], 
২। ল্যামিলি ৪ ০১১,০০০ 181091129, 
৩। ল্যাকুনি লা 
৪। ক্যানালিকিউলি ... ₹..* 0878110011, . 
৫1 অষ্টিয়োরুষ্ট * ... ১১৮ 0৯:৪০-01৭50 
হাভারসিয়ান্ন কানাঁল -:114505147) 
05181) কোন অস্থিকে প্রহস্থভাবে, ছেদ করিলে 
তম্মধ্যে কাল কাল গোলাকার ছিদ্র দেখিতে পাওয়! 
যায়, উহবা্িগকে হা।ভারসিয়ান্‌ খালের ছিন্্র বল! 
যায়। এই ছিপ্রের ব্যাসরেখা এক ইঞ্চির গ্হ্ত হইতে 
৮০ ভাগ পধ্যন্ত হইয়! থাকে । 'অস্থিকে লব্ঘভাবে 
ছেদ করিলে এ খালদ্িগকে পরম্পরে সংযুক্ত হইতে 
“দেখা যায়। উহার! বহির্দিকে পেরিয়োষ্টিয়াম এবং 
ভিতর দিকে মেডুলারী গহবরের (,719001181 ০%- , 
1 ) সহিত যোগ রক্ষা করিয়৷ থাকে । জীবদ্দশায় 
'হাভারসিয়ান খাল মধ্যে ধমনী, শিরা, শায় $ও 
লিম্ফাটিক নলী,বর্তমান থাকে । 
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217৫ উনি 
লেমিলি- (175106112)। হাভারসিয়ান্‌ নলীর চতুর্দিকে কতকগুলি 
গোলাকার রেখা দৃষ্ট হয় উহাদিগকে লেমিগি কহে। অস্থিকে প্রস্থভাবে 


ছেদ করিলে এই লেমিলি দৃ্ই হইয়া থাকে। জ্লেমিলিগুলি আস্ছিসবস্কীয় 
তস্ত মাত্র। 





২৮ ফিজিফ়োলজী ৷ 


ল্যাফুনি, ক্যানালিকিউলি'অভিয়োক্লাধল. 0০৮ 109০- 
৪110011, 09516010195 )। লেমিলিদিগের মধ্যে মধ্যে ঘে ঈয়ং লথাকৃতি 
কাল দাগ দৃষ্টি হদ্দ উছাদিগকে ল [াকুনি কছে। ইহার! প্রন্কৃত গহ্বঙ্গ বিশেষ 
এই গহবরাকৃতি ল্যাকুনি হইতে যে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নলী চালিত 'হরতে দেখ! যায় 
উহছ্াদিগকে কেনালিকিউপি কহে। ক্যানালিকিউলি. আবার,. পরম্পরে 
যোগ রাঁধিয়া থাকে। ল্যাকুনি গহ্বরে আস্থির কোষ, 9075 06119) মৃষ্ট হয়, 
উ্বাকেই অকিয়োব্লাফাস, কহে। এই কোষ সমূহে নিউক্রি। দুষ্ট হয়, এবং 
এই কোষ হইতে শাখার আকার সুত্র রহির্গত হইয়া ক্যানালিকিওলির সহিত 
যোগ রাখিয়া! থাকে। 








এতত্্যতীত, ল্যাকুনি ভেদ করিয়া! কতক হুত্র দেখিতে পাওয়! যায় উহা 
দিগকে পারফৌরেটিং ফাইবারস্‌ (76710181017 10163 ) কছে। 


রক্তবহাননাড়ী-( [1000 ৬895615 )। লম্বাকৃতি অস্থি সমূহে নিউটি - 
রেষ্ট (2:01500) বা পোষণোপযুদ্ক ধমনী, অহ্ির কঠিন অথবা! কম্পা তত্ত 
ভেদ করিয়! অস্থি মধ্যবর্তী গহ্বরে ( 1150811975 0991) প্রবেশ করে। 
এই ধমনী, মজ্জা। ও হাঁভারসিয়ান্‌ নলীদ্দিগকে শাখা গ্রশাথা বিতরণ করে। 


অস্থির বিকাঁশ--(1)65107)90% 01 7916 ))  উপাস্থি এমং 
এক প্রকার ঝিভ্লী মধ্যে চুণঘটিত পদার্থ (11075 38165 ) সঞ্চিত হইয়া কমে 
অস্থি নির্দিত হইয়। থাকে | অঙ্গ প্রতাঙ্গের অস্থি, কশেরক- অস্থি, টার্নাম্‌, 
পঞ্জর়, ও মন্তকের তলায় হাড় উপাস্থি হইতে নির্দিত হয়। মন্তকের উপরে 
অস্থি, মুখের হাড় ও নিয়দেশের চোয়াল (ইহার কোণ ফ্যভীত )বিরী হইতে 
প্রস্তত হইয়। থাকে। এইঝিনী ভবিষাতে পেরিয়োগ্রিপামে পরিপত হয়। 
উপাস্থি-কোষ (081$1826-0811 ) অস্থি মধ্য সঞ্চিত হইয়। অস্থিকে লম্বাভাবে 
বৃদ্ধি করে এবং বিল্লী হইতে থে অস্থি নির্মিত হয় তাহাতে অহ্িকে প্রশ্থতাবে 
বৃদ্ধি করিয়া থাকে । অস্থির বৃদ্ধি ও বিকাশের বিশদ বর্ণনা গ্তাত্ত কটু 
লাগিঘে বলিয়া সে আলোচনাগ বিরত হওয়া গেল । 


05018 ২৯ 


পেশী ব্বিরখ। 
409501,8. 


ভীরশরীরে ছুই প্রকার পেশী-তস্ত দৃষ্ট হয় ষথ! -- 
১। স্ট্রায়েটেড বা. এঁচ্ছিক অথব| ডেরা ডোর পেশী -ুত্র । 
২। অন্-স্ট্রায়ে্টেড বা অনৈচ্ছিক্ষ অথব। চোন্ত পেশী-সুজ 


স্রায়েটেভ, ঘা ডোরা ভোর] পেশী- ০০/186৫ ০0% ৬০9181- 
বৈ 1895০8187 ভ/)15 )। যে সকল পেশী ইচ্ছাধীন অর্থাৎ ইচ্ছা 'করিলে 
যাত্রা কুঞ্িত হয় গু ক্রিয়া গ্রাকাশ করে উহাদ্দিগকে ্রায়েটেড বা এচ্ছিক 
পেশী কহে,। : থে সকল পেশী অস্থিতে সংলগ্ন ( বাইসেঞ্গ, ভাগ্গাত্রণাম, মেসিটার 
ইত্যাদি) এবং জিহ্বা, কোষল তালু, ফেরিংস, লেরিংস, অন্নবহানলীর 
উপর্রিতাগ, প্লাটিস্যা, স্কীংটার-ভেসিকি, প্রপ্রেট-গ্রস্থির পেশী ও হৃৎপিণ্ড এই 
শ্রেণীতুক্ত । ফেরিংস, অন্নরহান্রলী *ও হ্বংপিণ্ডের পেশী সকল ইচ্ছাধীন ন! 
হইলেও 'এ শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া থাকে । খ্রীয়েটেড বা এচ্ছিক গেশীদিগের 
বর্ণ লাল; ইহাদের গাত্রে লম্বাভাবে থাল € £0170% ) ও প্রস্থভাবে ডোর! 
ডোর! দাগ (৪60৪ ) দৃ্ হয়। শরীরের ১০* ভাগের ৪৫ ভাগ পেশী-হুত্র। 
ধচ্ছিক পেশী-স্থত্রে ৪ প্রকার পদার্থ আছে £__ 


১। সংষোগ তঙ্ধর আবন্নণ বা" (00101780195 18810 ৪6৪৮ 


সারকফোলেম।। 
হ। মাংলের আঁটি | ক5616813 01 9259 60016 


খ। মাংসের সুত্র 1৮55, 


৪1 হুক্ সুত্র, উজ্দ্বলদানাযুক্ত স্থান, ) 71011112805 900 
এবং পেশীর উপযোগী হুস্ম পদার্থ । ] 


07587691618. 


5810003 619061)6, ' 


১1 আবরগ--( 5898৮) )। ইহ! সংযোগ তন্ধতে (5191095 
6055195 ) নির্মিত । ইহা! সমস্ত পেশীকে বেষ্টন করে হ্তরাং ইহান্ল নাম সার" 
কোলেমা। আবার, ইহা পেশীর ভিতরে প্রবেশ করিয়! ফেলিকিউলাই নানক 


৩০ ফিজিয়োলজী । 


এক এক আটী-পেশীদিগকে বেষ্টন করে। উহাকে পেরিমাইপিয়াম কহে। 
পেরিমাইসিয়াম হইতে এক সুক্ষ অং ংশ' আবার পেশী-হবত্রদিগকে বেষ্টন করে 
উহাকে এগুমাইলিয়াম কছে। 

২। মাংসের আাটি_(ম৪5০০811)। সারকোণেমা, আবরণ 
তুলিয়া! ফেলিলে পেশীর লম্বদ্দিকে এক এক 
আটি মাংসশ্ত্র দৃষ্ট হল; অর্থাৎ একটা. 
পেশীকে নানা অংশে যেন রিভক্ত হইতে 
দেখ! যায়। শরীরের মোট! মোট। মাংস 
'পেশীতে ষেমন এই বিভাজন দৃষ্ট হয়, ক্ষুদ্র 
কষুত্র পেশীতে সেরূপ দৃষ্ট হয় ন!। া 





16. 1005016 91)0 110 


5৪৬1৪] 17290101111. 


৩। মাংসের সত্র_(01১158) ফেসিকিউলাই বাঁ এক এক আঁটি 
মাংসের ভিতর অনেকগুলি মাংসশ্ত্র অবস্থিতিকরে । এই পেশী সুত্র্দিগেরও 
পরস্পরের. আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই আবরণকে প্ররুত 
সারকোলেম! কছে। 


৪। মাংসের হুক শুত্র--0১1)। মাংস সুত্রগুলির এক একটা সুক্ষ 
হুত্রকে ফাইব্রিল বা ছুশ্ সুত্র কহে। প্রত্যেক ফাইত্রিল একটী সুক্ষ লম্বমান 
কালবর্ণের চতুফ্ষোণ মাংসোপযোগী পদার্থ রেখ। €557০003 6161361% ) 
বিশেষ! এই রেখার মধ্যে মধ্যে আবার উজ্জ্বল স্থান দুষ্ট হয়; এই উজ্জ্বল, 
স্থানের ভিতর দিয়! গ্রস্থভাবে এক রেখা গমন করে, উহাকে ক্রুজ. সাহেবের 
ঝিল্লী কহে (70150588 10610191%08 ) এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে 
এই .ক্রজ সাহেবের ঝিল্লী এবং সারকোলেম! দ্বারা পেশী মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কুটার নির্মাণ হয়। এই কুটার মধ্যে মাংসোপযোগী প্রক্কত পদার্থ অবস্থিতি করে। 
ক্রজ-বিলীর উপর ও নিয়ের উজ্জল ধারগুলিকে পার্খবর্ী ভি (1,96578) 
0156) কহে আবার, কৃষ্ণঘর্ণের মাংসোপযোগী পদার্থের (9৭40003 
৪1817)3005)মধ্যে এক অপেক্ষাকৃত কম, উজ্জল স্থান দৃষ্ট হয় উহাকে মধ্যবর্তী ডিক 
€09010013 0150) কছে। 


05০1 ৩১ 


হ্পিণ্ডের পেশী 'আুত্র-(০41019০ [$105000191 171016 ) 1 হত - 
পিণ্ের পেশী মধ্যে ডোর! ডোর! দাগ কিছু কম; উহার' সারকোলেমা নামক 
আবরণ নাই। প্রশী-স্থর সকল শাখা! প্রশাখায় বিভক্ত হই! থাকে । পেশী 
মধ্যে পেশী-কোষ ও,কোবমূল দৃষ্ট হয়। 


নন্ফ্ীয়েটেড বা অনৈচ্ছিক পেশী-স্ুত্রের--(1০7-387465৫ 
11036019111976 ) বর্ণ লধৃল নছে। উহাদের ক্রিয়! ইচ্ছাধীন নহে । কতক- 
গুলি কুঞ্চন-শীল কোষ দ্বারা ইহাদের গাত্র নির্িত হয়। ইহারা চোল্ত অর্থাৎ, 
ইহণদের গাত্রে ডোর! ভোর! দাগ নাই। পাকস্থলী, অস্ত্র, রক্তবহানাডী, অন্ন- 
বহানলী ও আইরিষ প্রভৃতির পেশীহ্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত । অট্নচ্ছিক পেশী 
শত্রের কোষ ষকল লম্বাকৃতি_(€ 9917016 518990 ) 3 উহাদের মধো কোষ- 
বন্ধনম্শীল' মুল 0700151) দৃষ্ট হয়। এই পেশীদিগেরও আবরণ আছে। ইহাদের 
ভিতর পধ্যাপ্ত পরিমাণে রক্তবহানাড়ী ও লিম্ফটিক নলী দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
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€)2 0611 90110568170, 


পেশীর রাসায়নিক পন্দার্থ। 


০লেছাধা5ণাচতছ 0 80901), 
দেহ. হইতে মাংস বাহির করিলে অথবা মৃত্যুর পর পেশী সকল কঠিন 
(71601 220165) হইয়। পড়ে। 


ঘত-পেশী--(1058৫-7503019 ) আন্রযুক্ত হকস। ইহাতে মাফ়োসিন, 
এলঝুঁলিন্‌ শর্করা! (3888) .এবং বহির্গমনশীল পদার্থ (০৮ 6৪০৮৮৪ 01866678) 


৬২ ফিজিয়োলজী | 


ষথা। ক্রিয়াটিন্‌, সারকোল্যাকৃটিক এসিড, জাছ্িন্র হাইপোজাদিন, ইনোনিট ও 
লবণ (59169 ) গ্রাভূতি শতকর1 ২৫.৬)গ পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এতঘ্যতীত, 
পটাসিয়াম্.লবগ ও ফসফেট প্রচুর পরিমাণে পাওয়। গির থাকে | মৃত গেশীতে 
সার্কে। ল্যাকৃটিক-অশ্ন থাকাতে উহা অন্নযুক্ত হয়া থাকেত 

জীবস্ত-পেশী--(1515178 0709616.) ক্ষারযুক্ত, ইহাতে মায়োসিন্‌, 
সার্কোল্যাকৃটিক্‌ এসিড. এবং শর্কর! প্রস্তুত থাকে না, কিন্ত উহাদের উপযোগী 
পদার্থ থাকে যখ। £_মাংসের রস (0008019-013808 ) মৃত্যুর পর এই রস 
বা তরল পদার্থ জমাট বাধিয়া মায়োসিন্‌ ও সার্কো-ল্যাকৃটিক্‌ এসিড, প্রস্তুত হয় 
যন্দার৷ পেশীর কাঠিন সম্পাদিত হইয়৷ থাকে । 
_. জীবদ্গশায় পেশীতে শর্করার পরিবর্তে গ্লীইকোন্গন নান পদার্থ এবং মুত 
পেশীর মত এলবুমিন ও বহিরগমনশীল পদার্থ থাকৈ। মৃত্ার পর মাংস-রস 
হইতে মায়োসিন্‌ ও সার্কে| ল্যাক্টিক্‌ এসিড. এবং গ্লাইকোজেন হইতে পর্করা 
প্রস্তত হয় এবং কার্ব্বনিক এসিড স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করে ইত্যাদি। 

সুস্থ পেশী বিশ্রামাবস্থায় অক্সিজেন সএুশাষণ ও কার্ধনিক এসিড. বাম্প 

বাহির রুরে। কুঞ্চনকালে এরূপ ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে । যত অধিক 
পরিমাণে অক্িজেন শোষণ ছয়, উহার কম পরিমাণে কার্বনিক এসিড. বায়ু 
বহির্গত হইয় থাকে । 

পেশী-প্লাজমণ-:0005015-0195005 )। ইহা এক প্রকার চটে 
তরল পদার্থ (9900 1010 )। ইহা ক্ষারযুক্ত এবং উহাতে জমাট বাধিবার 
উপযোগী মায়োসিন্‌ নামক এক গ্রকার পদার্থ আছে। মায়োসিন্‌ অন্নক্ষার 
রহিত পদার্থ, ইহ পরিশ্রত জলে প্রব হয় ন1। কিন্তু শতকর! ৫1৬ ভাগ লবণ 
মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে । 

পেশী-সিরাঙ্ক_-(0195০16-56708))। : যায়োসিন্‌ কর্তৃক জমাট, চাপ 
প্রস্তুত হইলে পেশীতে যে অরশিষ্ট রস থাকে উহ্থাকেই পেশী-সিরাম. কছে। 
ইহাতে ধটাদিয়াম এলবুমিনেট ক ফেজিন, এবং এলবুমিন নামক পদার্থ থাকে । 

পেশীর রঙ্গিল পদার্থ-009075021087 07 08016) 1 ছিমো- 
স্লৌবিন নামক পদার্থ কর্তৃক পেশীর লালব্্ণ রঙ্গ হইয়া থাকে । উহা 'প্লাজমা 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। 
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পেশীছ্ছিত নন্‌-নাইট্রোজিনাস পদার্থ ০০-710:০৪৪৭০এ3 
51936870201 1009018 ) যথা £_-চর্বি্বি গ্লাইকোজেন নামক শর্করা উপযোগী 
পার্থ, ইনোসিট,, চর্ব্বি ও শর্করা! জাতীয় অঙ্প (77460 800. 79818190010 
58718 )। পেশী মধ্যে একপ্রকার পেপ্সিন্‌ ও ফারমেন্ট দৃষ্ট হয়। পেশীতে 
শতকবা ৭ ভাগ জগ্ল আছে। পেশীতে শতকবা ২০ ভাগ অগুলাল জাতীয় 
স্বতঃকারী (012571 ) পদার্থ দৃষ্ট হয়; বক্রী,লবণ জাতীয় পদার্থ) তন্মধ্যে 
সোডিয়াম অপেক্ষা পটাসির?ম লবণেব ভাগ আঁধক। 


»--720 





পেশী-তন্তুর ভৌতিক গুণ বর্ণনা ৷ 
1১171 514], 171২ 017151২7]25 01৭ 
[7075010141২ 71551012. 


পেশী সকলেব গুণ তিন 'প্রকাৰ (১) প্রসারণীয়তা (২) স্ফিতি- 
স্থাপকতা 'এবং (৩) আকুঞ্চনীয়তা। 

১ | প্রসারণীয় তা008৮57511010 )।  পেশীনকল প্রয়োজন 
মত বিস্তৃত হয়, কারণ, এক শ্রেণীব পেশীর কুঞ্চন হইলে অপর অথবা বিপরীত 
শ্রেণীর পেশী গুলিকে বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়া! থাকে । সর্বদাই পেশী সকল 

*বিস্তৃত হয়। 

২1 স্ফিতিস্থাপকতণ- (00155100)। পেশীদিগের স্থিতিস্থাপক 

গুণ অতি অল্পই আছে; লঘুভারেই পেশী বিস্তৃত হয়, ভার তুলিয়া লইলেই পেশী 
" পন অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 

৩। আকুঞ্চনীয়তা_ (০০৪০৮11 ) জীবর্দশায় পেশী ও 
স্নায়ু (00009019 ৪1১ 1727 ) উভয়েই উত্তেক্রনশীল ( 1719515 ). পদার্থ। 
উহাদের উপর তাড়িৎ ও গরম তার প্রয়োগ, অথব। রাসায়নিক পদার্থ সংযোগ 
করিলে কিঘ্বী কোন প্রকার যান্ত্রিক আঘাত: লাগাইলে উনারা একেবারে 
উত্তেজিত হইয়! পড়ে । এরূপ উত্তেজনায় এই ফল হয় যে সঞ্চালক (7010: ) 
ন্ায়ুর মধ্য দিয়া সেই উত্তেজনা এরূপ শ্নাযুর* সমাপ্তি স্থলে চালিত হয়* এবং 
পেশী সকণ কুঞ্চিত হইয়া থাকে । নানা কারণে পেশীসমূহ কুঞ্চিত হইলেও 
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উহার! গাপনাপনি কুঞ্চিত হইতে পারে। হ্ষয়ফাি প্রস্থতি হুর্ধলকর 
ব্যাধিতে পেশীর স্বতঃ কুঙ্চন ( 1919-80018001981 ০০6৪০৮৩) ) হয়, গ্রধল 
ফি শীরূপ অথব| অন্ত ফোন শীর্ণকায় রোগীয় গেক্টোয়াপ পেশীর উপর সামা 

ঠোঁকর মারিলে তরঙ্গাকারে পেশী-কুষ্চন দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

পেশী-কাঠিক্য- (1120: 00165 )। মৃত্যুর পর পেশী সকল শঙ্ত 
হুইয়! পড়িলে উহাকে পেশী-কাঠিন্য কহে। মনুষ্য শরীরে সৃত্যু্র 81৬ ঘণ্টার 
মধ্যে পেশীর কাঠিন্ত সম্পাদিত ছয় এবং এইরূপ অবস্থা এক হইতে কয়েক 
দিবস পর্য্স্ত অবস্থিতি করিতে পারে । পরিশ্রম বা দুর্বলতা প্রযুক্ত পেশী 
সকল পিথিল হইলে পর এবং হঠাৎ জীবের মৃত্যু হইলে ( ছ%17805001 ০01 
100800197 7005/91 [01801 6০ 0980) ) শীঘ্র শীঘ্র, পেশী সকল কঠিন হইয়! 
গড়ে। চোয়াল, গ্রীবা, বক্ষ, পৃষ্ঠ. উদর, পদ ও তস্তের পেশী সকল ক্রমান্বয়ে 
কঠিন হইয়া থাকে । পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে জীবদ্দশীয় প্রচ্ছিক পেশী 
সমুহের মধ্যে একপ্রকার তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুর পর এ তরল 
পদার্থ জমিয়া মায়োসিন নামক পদার্থ উৎপন্ন. হয় এবং পেশী কঠিন হইয়! 
পড়ে। যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ পরে এ জমাট পদার্থ পুনর্ধার তরল হয় এবং 
সেই সময় হইতেই পেশীসমুহ পচিতে থাকে । মৃত্যুর অবাবহিত পরে শতকর! 
১০ ভাগ লবণ দ্রাব (10 001 ০০106 50106101) ০06০0100701) 5৪16) ঝ্করীর 
মধ্যে পিচকা রী হারা! প্রবিষ্ট করিলে প্ররূপ পেশী কাঠিন্ট স্থগিত করা যায়। 
পেশী কঠিন হইলে অপেক্ষাকৃত পুরু, ছোট ও শক্ত হইয়া থাকে । এ অবস্থায় 
পেশী অস্থচ্ছ হইয়! পড়ে এবং জীবদ্শার মত কোন উত্তেজনায় আর উত্তেজিত 
হয় না। 

উত্তাঁপে পেশী কাঠিন্থ ( চ7696-1601) আনয়ন করা যাইতে 
পারে। 

জলমৎ যোগে (891৫:718০: ) পেশী কঠিন হয়। 

অঞ্প্রয়োগেও (504-180৮ ) পেশী কঠিন হয় অর্থাৎ পেশী মধ্যে 
শতকর! ১ ভাগ হাইডেকলোরিক বো ল্যাকৃটিক এসিড পিচফ্কীরী করিলে পেশী 
শক্ত হইয়া থাকে । 
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৬ । আকুতি পরিবর্ভন--( 0119109৩110 0010 )। পেশী কুকি | 
হইলে ছোট হয়, অর্থাৎ ইহার ঢুই.মুখ নিকটবর্তী হয়, পেশী গ্রন্থে বাড়ে কিন্ত 
ওজনে ঠিক থাকে । 


২1 কুঞ্চন-কাঁলে রাসায়নিক পরিবর্তন-(০05171581 ৬৪. 
5535 000172 00106580617 )--৫ ক ) অর্ধিজেন কাম্প খরচ হয় এবং অধিক" 


পরিমাণে কার্বনিক এসিড সঞ্চিত হয়। (খ)কার্ধনিক এসিড বাম্প ম্বাধীন- 
ভাবন্তশক্বর্প( ০7900108010 56£ [5৪ ) করে অর্থাৎ অপর পদার্থের সহিত, 
মিশ্রিত থাকে না। (গ) পেশী 'অগ্নযুক্ত হয়, সার্কোল্যাকৃটিক এসিড প্রস্তত 
সবন্ত পেশীর এরূপ অম্নত্থ লাভ হইষা থাকে । * 

৩$ পেশীর তাড়িত-গতির *পর্িবর্তন__(৮০7৪5০৮ ৭৫ 
008০19০8721) )1 পেশীর বিশ্রাম্নাবস্থায় এক প্রকার তাড়িত গতি থাকে 
পেশীর কুক্ষন কালে সেই তাড়িত গতির হুম্বত] হইয়া! থাকে । | 

* &। কুঞ্চনকালে উত্তাপ উৎ্পতি--€51০৫৩০৮০৮ ০ 0৩5 
601156 ০01707001017)1 পেশী যে পরিমাণে কার্ধ;য করে সেই পরিমাণে 
উত্তাপ উৎপন্ন করে। কার্যকারী পেশীর শিরার রক্ত যেমন গম, বিশ্রামকারী 
পেশীর শিরার শোণিত তেমন নহে । তভেকের ্যষ্ট্রকৃনিমিয়াস্‌ পেশী কুঞ্ছিতৃ 
করিয়া স্বাভাবিক অবস্থার অপেক্ষা উত্তাপ উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে । 

৫1 কুঞ্চনকালে শব্দের উৎপত্তি (7০৫৭৩৩০, 04 5980 
018) ০০10৯০601 ) 1 পেশীকে কু্চিত করিয়া উহার স্থানে কর্ণ পাতিলে 
এক প্রকার শঙ্খ শ্রুতিগোচর হয়। 

৬। ধনুষটঙ্কার-( 75083 )। গেশী সকল ক্রদাগত ঝুঃঞ্চিত 
হইতে থাকিলে, স্তরাং বিশ্রামের অবকাশ না পাইলে ধনুঠঙ্কার অর্থাৎ পেশীর 
গ্রবল আক্ষেপ হইয়া থাকে । 


৩৬ ফিলিয়োলজী। 


ননৃষীয়েটেড, পেশীর গু৭-( চ10101065 01 ০10-50118050 
10506 )। এই পেশীও উত্তেজনায় কুঞ্চিত হয়ু, ইহাদের কুঞ্চন ধীরে 
ধীরে সম্পাদিত হয় কিন্ত কুঞ্চনাবস্থা অনেকক্ষণ থাকে। প্রসবক$লে 
অথবা মুত্র ত্যাগকালে জরায়ু ও মুত্রথালী অনেকক্ষণ ধরিয়া কুঞ্চিত হইতে 
দেখা যায়। 


শরীরের উপর পেশী-ক্রিয়ার ফল । 


1[77177019 ০071%7৩00া,াং 
| [75071২01৩12 ্‌ 


ফুসফুস হইলে কার্বন বা অঙ্গার বহিগ্মন--( 07) 6১৪1৭ 
[7110)1086101) 01 081907 )1 উত্তমরূপে পেশী ক্রিয়। সম্পাদিত হইলে 
্বাসপ্রশ্থীস ক্রিয়া বুদ্ধি পায়, ইহাতে এই ফল হয় যে, নিশ্বাস গ্রাবা বাভিবেব 
ভুবাঁযু হইতে আকজেন বাষ্প ফুসফুসে শোধিত এবং তথ!' হইতে তদপবিবর্তে 
কার্কনিক এসিভ নামক দুষিত বায়ু বিগত হইয়া থাকে । একজন যুব পুরুষ 
সহজ অবস্থায়,নিশ্ব'স দ্বারা এক মিনিটে ৪৮০ ঘন ইঞ্চি পবিমাণে বাষু গ্রহণ 
করে। যর্দি সে ঘণ্টায় ২ ক্রোশ চলে তবে সে এক মিনিটে পুর্বেব পাচগু৭ 
অর্থাৎ ২,৪০০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণে বায়ু গ্রহণ কবিবে; এইবপ ৩ ক্রোশ 
চলিলে সাতগুণ অর্থাৎ ৩,৬৬০ ঘন ইঞ্চি পবিমাণ'বাধু গ্রর্ণ করিবে ইত্যাদি । 
অকিজেন শোষণ ও কার্ধনিক এসিড বহির্গমন কব পেশীদিগেব প্রধান 
কার্য । | 

২ | রক্তসঞ্চালন যন্ত্র (01) (105 011081561গো )। পেশীদিগের 
ক্রিয়াধিকা হইলে উহাদিগের ডিতব শোণিতেব পরিমাপ বক্ষা হেত হৃৎপিণ্ডের 
খ্রিক্লাও বুদ্ধি হইয়া থাকে । পবিশ্রম কালে সহজ অবস্থার অপেক্ষা ১* হইতে 
৩ বার নাড়ীর অধিক বেগ ছৃষ্ট হয়। পরিশ্রম করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কিছু 
লাঘব হয়। অনিবিক্ত পরিশ্রম করিলে হ্বংপিগডির বাঁম বৃহৎ কোটরের ([)- 
07002) 91 0) 1600 ৬678019) বৃদ্ধি হইয় তক 


চুদাদ৫শাও 0৮ 55001. চা 0198, ৩" 


৩। ত্বকৃ-(09 019 558.1। পেশীদিগের কার্ধ্যকালে ত্বকের 
ত্র ক্ষুদ্র ধমনী সকল প্রননটুরিভ্‌ হয়, ঘর বৃদ্ধি হয়, এবং উহার মধ্য দিয়! জল, 
লবণ এবং অল্ন পর্দার্থ বাহির হইয়! থাকে । পরিশ্রম কালে সহজ অবস্থাব 
অপেক্ষা দবিগুণের অধিক ঘর্ম্ম বাতির হইয়া থাকে । শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি 
পাঁঈবাব সময় ঘন ভইলে উহাব হৃন্বতা হইয়া থাকে । পবিশ্রমেব পব ঘর্ম 


ভইলে যখন শাবীরিক উত্তাপ কমিয়া আসে তখন ত্বকে শৈত লাগিবার 


অধিক সম্ভাবনা । 

৪ । প্েচ্ছিক পেশী-( (07 ৩ ড৬০11171% 05016 )। 
পরিশ্রম করিলে পেশী সকল বুদ্ধি পায়, বলিষ্ঠ এনং শক্ত হইয়া থাকে । অতিরিক্ত 
পবিশ্রমে অষ্টবাব পেশী শীর্ণ হইয়া! পড়ে। 

স্পা! পরিপাক যন্ত্র_007 076 10126808 ১9110 )। পরি- 
শ্রমে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, মাংস ঘ্বত অথবা চর্বিজাতীকস পদার্থে স্পৃহা জন্মে 
পেশীস্তিত সার পদার্থ ও কার্বন বা অঙ্গাব বাহির হইয়া যায় বলিয়া মাংস 
ও দ্বতেব সামগ্রী আহাব করিতইচ্ছা কহয়। শ্রমে পরিপাক ক্রিয়া স্ুসম্পন্ন 
হয়) এবং পোর্টাল (০০0) ০017০817007 00101550এ ) শিরা মধ্যে রক্তু- 
সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে। 

৬1 মুৃত্রযন্ত্র-:€(07 07০ [10765 ) পরিশ্রম করিলে ঘর্ঘ্ঘ হওয়া, 
গ্রযুক্ত সূত্রের জল ও লনণেব ভাগ কম হয়, মৃত্রের ইউরিয়া! নামক পদার্থ 
শবীরাভ্ন্তবে বৃদ্ধি না হইলেও 'অনেক পরিমাণে বহির্থত হইয়। থাকে । পরি- 


সশ্রমেব পর বিশ্রামাবৃস্থায় প্রত্াবের সহিত ইউরিয়া বহির্গত হইয় থাকে। 


৭ | শারীরিক উত্তাপ--( 009 619 (00৩12 )। পরিশ্রমে 
শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পায় না, তবে অতিরিক্ত পরিমাণে. অকিজেন বাস্প 
শোষিত এবং পেশীদিগের পরস্পর ঘর্ষণ ও কুধ্টন হয় বলিয়া ক্ষণকালের জন্ 
উত্তাপ উৎপন্ন হয়) কিন্তু পরক্ষণে সেই উত্তাপ বিকীরণ দ্বারা শরীরের 
সহজ অবস্থা রক্ষা! করিয়া থাকে । রঃ 

পেশী-দিগের সাজান ও প্রয়োগ প্রণালী-_ (21557850856 
2100 81011598100 01 0205016)1. পেশী সকল ভিন্ন ঠিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া 


৩৮ ফিজিয়োলজী 


শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে। (১) এক শ্রেণীর পেশীর উৎপত্তি ও সমাপ্তি 
€ 07161) 504 20591061010 ) কিছুই নাই; উহার! গহ্বর ও নলীর প্রাচীর 
রি করে যথা ₹__অন্পবাহীনলী, মূত্রথালী, জরাঁযুর রক্তবাহীনাভী, গ্র্থি, ডাকউ 
বং লিম্ফাটিক নলী ইত্যাদি। এই সকল পদার্থে পেশীস্ত্র অবস্থিতি করাতে 
ঝা গাত্র বা গহ্বর কুঞ্চিত হয় সুতরাং তন্মধ্যস্থিত পদার্থ নিচয়ের চলাচল 
হইতে পারে। ৃ 
২। আর এক শ্রেণীর পেশী কেবল ছিদ্রের মুখে দৃষ্ট হয় উহার্দিগকে 
স্কীংটার পেশী কহে। 
৩। অপর শ্রেণীর পেশী একদিকে কোন প্রকার দু পদার্থে সংলগ্ন কিন্ত 
অন্যদিকে কোমল তত্ততে সংযুক্ত থাকে যথা £--এজাইগাস্‌ ইউভিলি,ইত্যাদি | 
৪। ৪র্থ শ্রেণীর পেশীদিগের ছুই মুখই অন্থিরূপ খুঁটীতে সংলগ্ন “একে | 
হস্ত ও পদ প্রভৃতির পেশীসমূহ এইরূপে সজ্জিত হইয়া আছে। প্রায় সর্বপ্রকার 
পরিশ্রমের কার্য ই পেশী শ্রেণীর সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া! থাকে । 
বিবিধ গতিবিধির কারণ ও কার্য্য। 
04095 &1) 275৭0101207 800110. 
জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্থিত পদার্থ সমূহ তিন প্রকারে সঞ্চালিত হইতে পায়ে 
যথা £-- | 
০) এমিবয়েড, বা! সুক্ত্ম কীটান্ুর মত গতি; (২) সিলিয়ারি বা লাঙ্গুলা- 
কার গতি; €৩) ঘাত্ুলার বা পেশীগতি। 
এ্রমিবয়্েভ, গতি--0210280010 110560067)) | জীবের একবিদ্দু, 
খন্ুলালসয় রস বা গ্রটোগ্রাজম ব! শ্বতঃকারী পদার্থের নাষ এমিবা (11100 
৪৮8০৮ 91 88100813611 ০01 10100010173 15 ০91160 ৪1599)8 )1 ইহাকে 
ক্ষোনরূপে উদ্বেজিত না করিলে এক অসযান ভিস্কের (গোলাকার উজ্জল 
চাক্তি বিশেষ ) মত দেখায় এবং ইহার প্রতি বিশেষ মমোযোগের সহিত ছৃি- 
পাতি কঞ্জিলে ইহার মৃহমৃত্ধ গতি দৃষ্ট হইয়! থাকে, অর্থাৎ এ ক্ষুদ্র শরমিব! ব! 
গ্র্টোসাজমের ফোন ক্মংশ হইতে এক টুকরা বাহির হই ( 71০88৮191) ০৫ 


0810955 ধাঁ উহা ০ম রে এ 0 ৈ০02া০ত, ৩৯ 


০076 7216 01 06 10855 01 20010 ) অনেক দুর গমন করে এবং পরি. 
'শেধে হষ্টত লাঙ্গুল খুটাইয়া আপন স্থানৈ ফিরিয়৷ আসে, নতুব! শবীরের 
ঘন্ঠান্য এমিবাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । ৩৬ ডিগ্রী সেপ্ট উত্তাপে এমিব! 
বিশেষদ্ধূপে কার্যকারী হইয়া থাকে । কিন্তু ৪৫ ডিগ্রী উত্তাপে অথবা ০ ডিগ্রী 
জমাট-বিপ্ুল্ত (18552176 0০116) ইহাদের গতিরোধ হইয্বা থাকে । 

প্রটোপ্রাজম যে উত্তেজিত ও কুঞ্চিত হইয়া আপন মৃদু মন্দ গতি প্রকাশ 
করে তদ্ধিষযয়ে কোন সন্দেহ 'লাই ; কারণ, ইহার্দের উপর বাহিরের কোন 
প্রকার যান্ত্রিক (যথা ছু'চ ফোটাণ ), রাসায়নিক রি যথা লঘণ সংযোগ ) অগ্নি ও 
তাড়িত সববন্ধীয় উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে ইঠায়াঁ অবমান ডিক্কেব মত না 
থাকিয়া গোলাকার ভীব ধারণ, করে ; এমন কি আলোক হইতে অন্বকার 
অথবা অন্ধকার হইতে আলোকে ইহাদিগকে লইন়া' গেলেও ধ্রীরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট 
হইক্লা থাকে । এই এমিবন্েড গতি শক্তি প্রভাবে রক্তের শ্বেতকণ! ও পারীরিফ 
অষ্ঠান্ত কোষ সমূহ সঞ্চালিত হয় । 

২ িলিয়ারি গতি (নাচ 010%০7৩1)0) 1 শারীরিক খপি- 
থিলিয়াম্‌ কোষ অথবা বিবিধ রসমধ্যে সিলিয়। নামে এক পদার্থ দৃষ্ট হয়; উহা! 
হঠাৎ কুধিত হত এবং পর়ক্ষণে ধীবে ধীরে পূর্বের অবস্থা লাভ করে । শ্বাসনলী 
ও নাপারন্ধের পথে সিলিল্স! সমূহ সর্বদাই এরূপ কুঞ্চিত ও বিস্তৃত হয় বলিঙ্বা 
উহ্থীদের সবার! সহজে শ্লেম্মা বা অন্য পদার্থ বহির্গত হইয়া থাকে । সিলিয়ারী 
গতি স্নাযুমণ্ডলের অধীন নহে। অল্প উত্তাপে এ গতির বৃদ্ধি এবং শৈত্যে 
হাস হইয়া থাকে । এ্রচ্ছিক পেশী-হুত্রের অপেক্ষা দিলিয়া গতি প্রৰল। জল ও 
আক্িজ্জন বায়ু সিলিয়া-গতির বিশেষ সাহাষ্যকারী; অর্থাৎ উহ্থান্ের পরিমাণ 
কম হইলে সিলিয়া-গতি প্রায় অচল হইয়া! পড়ে । ফ্ররোকষর্ম, তাড়িত, ওজোন 
(05075 ), ক্ষার ও আর পদার্থ পিলিয়া গতির. বিষস্বরপ ; অল্প পরিমাণ 
ইত্থার, জরা, এমিল-নাইটেট এবং কার্বনিক-বাইসাল্ফারিড, প্রভৃতি পদার্থ 
প্রথমে সিলিয়! গতির উত্তেজন! এবং পরে অবসান করিয়! থাকে ! 

উত্তিদআতীয় সার পদার্থ যথা ভ্ডেরেটি য়া, করার অথবা! কুইলাইন. প্রভৃতির 
ঘ্বাবা সিলিয়া গতির কিছু ঘিশেষ ক্ষতি হয় না। ; 

সিলিয়ারি গতির উদ্দে্য--নিক্ষ্ট দীবদিগের সিপিয়! ছা 
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-ী্রীপীশিি 


»-শীটা শশা পিপিপি শশীশীশ পিসী পি শশী 





দ্রব্য সুখ মধ্যে প্রবিষ্ট ও শ্বাস প্রশ্বাসের সহায়ত! হয়; কিন্তু মনুষ্য শরীরে সিলিয়া 
ঘার! গ্লেম্সা, অপ্রয়োজনীয় কোষ, ধুল1"ও অন্যবিধ বহির্গমনশীল পদার্থ অথবা 
অন্য প্রকার শারীরিক নিঃসরণ বহির্গত হইয়া থাকে । 

২ | পেশী-গতির ((1050012519৮0597% ) যথেষ্ট আলোচনা 
কব! হইয়াছে, এক্ষণে শরীরের গাইট বা সন্ধিস্থলেব গতিবিধি আলোচনা করা 
যাউক £-_ | 

(ক) সন্ধি এবং সন্ধিগতির ব্যাথা] (1011). 91)0 10111 10000177010) 2-- 

১। কোনস্থানের যোড় বা সন্ধিতে গতি নাই ; উহাকে সিনারথে সি 
(১0781079515) কহে। কঝঁরোটার সান্ধ (0150913001৪) উহাব দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ | 

২। কোনস্থলে অল্প গড়ানে গতি (51101) 17096171916) দৃষ্টি হয়; 
উহাকে এন্ফিয়ারথে সিস্‌ £81010710010515 ) কহে। বস্তি-কোটবেব অস্থি 
ছার! অথব৷ উহাদের সহিত ত্রিকাস্থির (58০071)77), অথবা কশেরুক অস্থির- 
(৬9:018) পরস্পব সংযোগ উহার দৃষ্টান্স স্বরূপ । এইরূপ সন্ধিতে বলক্ষণ 
জোর থাকে। | | | | 

৩ .ওয় স্থানের সন্ধি সকল অত্যন্ত গতিশীল, উহাদিগকে ভায়ারধেনসিস্‌ 

(10191 0)10515 ) কহে । এইরূপ সন্ধিস্থলের অস্থির অগ্রভাগে উপাস্থি দৃষ্ট হর়। 
এই উপাস্থি এবং গীঁইটেব বন্ধনীর ভিতরে (0০৭01755210 10161 581107,055 
06112810605 ) এক হুঙ্ষ্ম বিল্লী দৃষ্ট হয়। এই ঝিল্লী রক্তবসের সহিত সাদুষ্ট 
রাখে বলিয়। ইহাকে সাইনোভিয়াল (5%705191 091000191) ঝিল্ী বলিয়া 
থাকে । একটু বিল্লী »ইতে এক প্রকার বর্ণ রহিত চকৃচকে ও চট চর্টে তৈএবৎ 
পদ্দার্থ নিঃস্থত ছইয়া সন্ধি সমুহকে ঘর্ষণ হইতে রক্ষা করে। এ তৈলবৎ 
পদ্ার্থকে সাইনোভিয়। (5570515) কহে ।* ইহাতে মিউকাস, এল্বুমিনূ, অল্প 
চর্বি ও লবণ দৃষ্ট হয়! থাকে । ইহা অতিরিক্ত পরিশ্রমে কমিয়াযায় ও গাঢ় 
হইয়া পড়ে। | 

গতিশীল-সন্ধি তিন প্রকার; (১) কবজীর মত সন্ধি (2108197)03 ০৫ 
17105 ০101) যেমন কমই ও হাট, ইত্যাদি । (২) আর্থোভিয়। (510719015) 
সন্ধি, যথায় ছুই মুখ কেবল সম্মুখে সংলগ্ন থাকে, যেমন অসক্যালসিস্‌ ও কিউ- 


ও, $১ 


বনে, অস্থির যোগ। (৩) এনার্খোডিয়া ( 27916010019 01 181] 0. 
90০6 101) যেমন স্কন্ধ ও উরুদেশের' সন্ধি ইত্যাদি। (8) রোটেটোরিয়া 
(7২০৮50০75 ) অর্থাৎ ঘোঁরে এমন সন্ধি; যেমন রোডিগ়াস্‌ ও আল্না অস্থির 
সন্ধি এবং এট্লাস্‌ ও এক্স অস্থির সন্ধি ইত্যাদি। 

বিবিধ প্রকার অঙ্গ সঞ্চালনের নাম-_(07িতাও0ট 10০৩- 
0০17651010৩ ১০৫) যথা ভারবহন, দড়াঁন, উপবেশন, চলন, দৌড়ান : 
এবং লক্ প্রদান প্রভৃতি সঞ্চালন কার্ধ্য এ্রচ্ছিক পেশী দ্বারা সম্পাদিত 
হৃটুরা থাকে'। 

পেশী- £িতন্য_ [1 05001281 561)990101) )| পেশীদিগের কুধ্চন ও. 
সথশলন কার্য ব্যতীত, উহাদের জারা সাধারণভাবে চৈতন্ঠোৎপাঁদন হইয়াও 
থাকে করণ পেশীমধ্যে চৈতন্ঠোৎপাদক স্বাযুন্থত্র (58081696 067/৩ ) 
আছে, ন্ুতরাং কোন পেশীকে কাটিলে, মোচড়াইলে বা কোন প্রকারে আখাত 
করিলে তাহাতে বেদন! অনুভূত হয়। এঁরূপে শ্সাযুতে চাপ পড়িলে কামড়ানি 
(0281005 ) হয়, পেশীর ক্রয় ঝুতঃ সার্কোলেকৃটিক এসিড প্রভৃতি যে অসার 
পদার্থ তাহাতে সঞ্চিত হয় সে সকল পদার্থ বাহির হইতে না পারিয়। চৈন্টোৎ্, 
পাক ন্নাযুকে চাপিতে থাকে তজ্ভন্ত শ্রান্তিবোধ হয় ইত্যাদি। আবার পেশী 
চৈতন্ত দ্বার পদার্ধের ভার বা ওজন আন্দাজ কর! গিয়া থাকে । 


কৃ তি, 


ধে কঠিন বিল্লী শরীরের সমস্ত অলপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিয়া রাঁখে তাহাকে 
তক (51৭1) কছে। ইহা ছুইভাগে বিভক্ত | একের নাম এপিডাঁর মিস্‌, 
খপরকে ডারমিস্‌, কোরিয়াম্‌ বা একিউটিস বলিয়া থাকে |' এই শেষোক্ত 
অংশের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র বিশেষ কার্যকারী হইয়! অবস্থিতি করে যথা :-. 
ঘর্দগন্ধি, সিবেসস্-গ্রস্থি, লোম, নথ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কুপ্র চৈত্টোৎগাঁদক 
উচ্চস্থান। | 

91417 0608455 01:71, চি0108৫1715, 2. 10610019, 092010 0: 
6908 51৪, 2, 5646 81505, 4. 58865085 28009, চ, 118115, 
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€. 29118, 800 7. 560310%6  চ9011191 এক্ষণে গ্রতোকের বিষয় 
আলোচন! করিতে হুইবে। 





[1211 গত ৮7১10617215 
২ এজি 7 ৃ 0৮ ০৮0০), 
38061801291 ১ রা 
[.8৬015, ৰা নন ৰা | [060015 
16671003017), পু )18 8. ] 1001:07 ০0৫ ০0015. 
75201018. তিি ১ টা ঠ নি] | 
০০20] 58 00627590905 
১ ০6110121200 811৫ 
২৮ ৮ 18:03 05585. 
১৪০৪ ০৪০6 (07121705, 
৪৬5০2. 
(3157)05, 


চু 08115. 


৩0600 106৮ 


21%, 78. 


১। এপিভারমিস--(12010610715 )। ইহা ত্বকের উপরিভাগ অধিকার 
করিয়া থাকে । ইহার বিশেষ তিন পুরু আবরণ আছে (১) উপরের বা শুঙ্গবৎ 
পর্দা (170105185৩1), ইহাতে আইষাকার ও চ্যাপট! কোষ দৃষ্ট হয়, এই 
কোযগুলি শুফ,ও শক্ত, ইহাদের ভিতর কোষবর্ধনশীল মুল নাই। ১২ ২) মধ্য 
পর্দা বা ছ্রেটাম-লুসিভাম্‌ (50808) [00000 ), ইহা নিউক্রিয়। সমেত 
গোলাকার কোষে-নির্শিত। (৩) নিম্নের পর্দা বা রিটিমিউকোসাম্‌ ব 
ম্যালফিগিয়ান্‌ লেয়ার ( 1২66612100056012) 07 11510181750 18957) এই 
পন্দুর উপর কাটার মত কোষ ( 671015 0611 ) এবং নিগ্নভাগে স্তভাকার, 
কোষ থাকে, এই পর্দা অপেক্ষাকৃত কোমল ও অস্বচ্ছ, ইহার ভিতর রঙ্জিল 
বর্ণের পদার্থ € [১120)917 ) দেখিতে পাওয়া যার়। এখানে যে প্রকার বণ 
থাকিবে দ্বকৃকে.দেখিতে সেইন্বপ হইবে; এপিভারমিস্‌ উপরদিকে সর্বদ! রেণু 


ঘোর, $৩ 


সদ পপ সপ পপ 











পর কপউত 


, কিছ! আইযাকারে বরিয়া যার, এবং নিয় কোষ উহাদের থান অধিকার 
করে; এইক্ূপে এপিডারুমিসের 2 রি 
বৃদ্ধি ও রক্ষা হুইয়া'থাকে | ইহার 
ভিতরে কোন প্রকার রক্তবহানাড়ী[) 
প্রবেশ করে না' সেই জন্য ইহার 0 
ছেদনে, কিবা কোন প্রকার 
ফোফ্াকারক ওঁধধ দ্বার! এপিডার- 
মিগ্‌ উঠিয়া গেলে রক্তপাতের 
সম্ভাবন! নাই। এপিছ্বারমিসের 
নীচের পর্দান্স স্বায়ুহর প্রবেশ & 
করে,। য়ে পরিমাণে£এপিডারমিস্‌ ১২ টু 
ঘর্ষণ, চাপ, ও আঘাত প্রাপ্ত চ15, 10. 
হইবে, সেই পরিষাণে ইহা বর্ধিত হইয়। ঘন ও কঠিন হইয়া ফাইবে, এই জন্ত 
হস্তপদের এপিডার মিস্‌ অন্ঠান্ত স্থীর্নের অগ্েক্ষা দু হইয়। থাকে । শরীরের 
নানাহানে এপিডারমিসের উপর চাপ পতিত হইলেই সেই স্থানে কড়ার (0০7) 
তৃষ্টি হয়। 

এপিডারমিসের ক্রিয়।-(১) ইহা স্গাযুস্বর ও রক্তবাহীনাড়ীজড়িত 
ডারমিস্‌কে নানা প্রকার বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষ! করে। (২) ইহা বাব! 
রক্তস্থিত তরল পদার্থ পরিমিত রূপে বহ্র্গিত হইয়া থাকে । কারণ, মৃত 
ব্যক্তির দুই হস্তেব একটিকে এপিডারমিস্‌ সমেত ও অপরটিকে এপিডারমিন্‌ 
বিষুক্ত করিয়া রাখিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে, এপিভািমিস্‌ বিষুক্ত 
হস্ত, শুফ কঠিন ও বিবর্ণ হই! গিয়াছে, কিন্তু অপরটি পুর্বববৎ সরস রহিয়াছে। 
(৩)ডারমাস্ছিত ক্ষুদ্র ক্র শিখর দেশ (0911119 ) ইহাতে সংলগ্ন থাকে 


বলিয়৷ ইহ দ্বার! স্পর্শস্ঞান হইয়া! থাকে । 
নখের গঠন-_-(৭18)। এপিডারমিস্‌ রূপান্তর হইয়! নখের রসি করিয়া 


থাকে। ডারমা-বিলী ক্ষুদ্র কুড্র শ্রিথর (9801119 ) বিস্তার করিয়া নখের মুলে 
অবস্থিতি করে, এই শিখরদেশেন চতুর্দিকে এপিডারমিস্‌ কোষ দেখিতে গাওয়! 
বায়, উপরের কোবগুলি চ্যাপ টা, নীচেরগচলি গোলাকার ; ভার্মা বিলীর এই 


305, 


10) 91650010 
00) ছি চ1900657065 ০0 10070506115, 


219101210122 1852, 
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প্রদেশকে সেটিক কহে। এ এপিডারমিস্‌ কোধসমূহ পরস্পর একত্র হুইয।, 
ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে এবং অবশেষে অত্যন্ত কঠিন হইয়! নথ প্রস্তুত 
করে। এইদ্ধপে নখ, অঙ্ুলির অগ্রভাগে আসিয়! উপস্থিত হইলে উহাকে 
কাটিয়৷ ফেলা যায়, এবং নূতন নখ উঠিতে থাকে । নখের একটা মূল ও গার 
(2০০ ৪০ ১০৫ )'আছে। নখের মুলদেশে যে সাদাস্থান দৃষ্ট হয় উহাকে 
লিউন্বল! (00019 ) কহে। 

ভাঁরমিস্‌ (05:75 )-_ ইহাকে প্রকৃত ক বলা যায় ; ইহ! সংযোগ- 
'ক্তর ( 2০ (5595 ) শ্বেত ও পীত স্থিতিগ্থাপক স্যাত্রে নির্মিত হইয়া 
. চর্ষিজাতীয় তত্র (785 11৭90 ) উপরে এবং এপিভাবমিম্‌ বা উপঘ্বকের 
নিয়ে অবস্থিতি করে, ইহাতে স্পর্শ কণ! (10170) ০91১9০০]9 ),।রক্তবাহীনাড়ী 
ও সামু দৃষ্ট হইয়া থাকে । মুক্ষ, পেরিনিয়াম্‌ ও শিক্প (০০71৭) প্রভৃণতত্র ডারমিস্‌ 
মধ্যে নন্ষ্রায়েটেড, বা অনৈচ্ছিক পেশী স্থত্র দৃ্ হয়, লোম বা চুলের মৃূলদেশেও 
প্রন্নপ গেশী-হ্ত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে । ডারমিসের নীচে যে তত্ত দৃ্ট হয় 
উহাকে ত্বক নিয়স্থ তন্ত (31/১০95778045545৭96) কহে ) হেথায় প্রচুর পরি- 
মাণে চর্ধিজাতীয় তন্ত অবস্থিতি করে। ডারমিস্‌ স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরা: 
কারে (চ5911% ) উখিত হইয়া উর্ধর্দকে প্রায় বিভক্ত হইয়া থাকে । এই 
শিখরথণ্ডসমূহ স্পর্শজ্ঞানের আকর স্বরূপ । হস্তের তালুতে ও পদের নিয়ে এবং 
উহাদের অঙ্গুলি গুলিতে ইহারা! অধিক পরিমাণে অনস্থিতি কবে বলিয়! চ্তে 
ও পদে অধিক পরিমাণে পর্শজ্ঞান লাভ হইয়া! থাকে । প্রতোক শিখরথণ্ডে 
ডারমাস্থিত রক্তবাহীনাড়ী হইতে এক একটি ক্ষুদ্র ধমনী-শাখা (76675 ) প্রবেশ 
করিয়া! থাকে' এবং অবশেষে উহা বিভক্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্র শিরায় (৮61) 
পরিণত হয়, যত্বীব। তথাকার দুষিত রক্ত বহির্গত হইতে পারে । উহাদের গাজে 
গাযু হরর ও শর্শকণ| (061৮6 270 0701) 0০910115018 ) থাকে বলিয়া উহ্ভাব! 
পদার্থের চৈতন্ত উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়া থাকে। ত্বক মধ্যে রক্তের 
আধিক্য হইলে এই শিখরথণ্ড সমূহ ষেন দীড়াইয়া উঠে। 

ডার্মা-বিল্লীর ক্রিয়।-_(১) ইহার কাঠিন্ত, নমনীয়তা, ও স্টিতি- 
“স্থাপকত। প্রযুক্ত ্বক্‌ শারীরিক সর্বপ্রকার ক্আবশ্তকীয় তত্ব, ধমনী, সায়, শিক্া 
ও পেশী প্রভৃতি পদার্থকে বাহিরের আখাত হইতে রক্ষা! করিয়া থাকে । ভাক্ষি। 


১1, ৪৫ 


রূপ গ্ুবিশিষ্ট হওয়াতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানা ভাবে সঞ্চালিত হুইলেও উহার।, 


আঘাত প্রা হয় না। (২) আবার, ইচ্ার শিখরসমূহে ( 6৪0111% )-ন্নাযুসত্র 
প্রবেশ করে বলিয়! ত্বককে ম্পর্শেক্তিয় কহে। 

লোমের গঠন (7815 ১ ইহার কতকগুলি এপিডারমিস্‌ ও ডার- 
মিস্‌ কোষে নির্ষিত। প্রত্যেক লোমের একটা লঘগাত্র এৰং একটী মূল 


(5170 ৪00 1০90) আছে। গাত্র 91500 স্তভাঁকাঁর, উহার বাহির দিক . 


টালীর মত আইষাকার কোঁষে সজ্জিত, আর উহার ভিতরদিকে লম্বা লম্বা শক্ত 
নিউক্লিয়া সমেত কোষ দুষ্ট হয়। মোটা মোটা চুলে এক প্রকার জ্জা 
(11500118 ০1 9101) দৃষ্ট হয়, হেথায় কোণ বিশিষ্ট কোষ ও চর্ব্িকণ! নিত 
করিয়া থাকে | 
লোমের মুলদেশ( ঢ২০০ ) মোটা, ত্বকেব যে গভীর প্রদেশে উহা 

অবস্থিতি করে সেই স্থানকে চুলেব ফলিকেল্‌ বা থালী ( চ০111019 ) কছে। 
ফিকেলের দুই আবরণ, (১) ডারমিক বা বাহা আবরণ, (২) আত্যন্তরিক ব1 
এপিডারমিক্‌ আবরণ । বাঠিটবর,আাবরণে আবার তিন পর্দা!” দৃষ্ট হয়। (ক) 
এক পার্দায় সংযোগতত্ত, রক্তবাহীনাড়ী ও ন্াযু থাকে, (খ) দ্বিতীয় পার্দী কঠিন শৃত্র 
ও কণায় (০0200501251 7101005 15) গ্রস্তুত হয় এবং গে) তৃতীয় বা 
ভিতরের পর্দা কেবল একটা ক্চ্ছ বিল্লী (80000591905 1079001012170)মাত্র | 

আত্যন্তরিক বা এপিডারমিক আবরণ টানিলে ছি'ড়িয়। আসে বলিয়। উহাকে 
মূলের আবরণ (7২০০6 51081) কহে । এই মূলের *আবরণের আবার ছুই পর্দা! 
আছে; (ক) ভিতর ও €খ) বাহিরের পর্দা । বাহিরের পর্দ। (090৮ 10০6 
98৩৪0) ) কিছুপুরু,বড় বড় ও গোলাকার কোষ সংযুক্ত,এবং উহ্‌! রিটি-মিউকো- 
সামের সিত সংলগ্ন ; আর, ভিতরের পর্দা! (11008171906 91)680)) এপিডার- 
মিসের শূঙ্গবৎ পর্দীর ( 17০:0% 1851) সহিত সংযুক্ত থাকে । এই পার্দায় 
চেপ্ট। কোষ দৃষ্ট ভয়। 

লোমের মোট! মূল দেশ কের উচ্চশিখরবৎ প্রদেশে (581119 ). সংলগ্ন 
থাকে। বিড়ালের নাকের চুলে এই প্রেপিলি-বড় বড় হইয়া থাকে । লোমের 
মোট। মুর, দেশ (8৩1৮০৪৪ £০০) ডারমিসের স্কহিত অনৈচ্ছিক পেশী সুত্র ছার! 
বন্ধ খাকে বাহাদের কৃষ্ণনে চুল খাড়া'হইস্া থাকে । 


&৩ ফিতিয়োলজী | 


গ্রতোক লোম এইরূপে নির্মিত হইয়! কিছুকাল অবস্থিতি করে। পরে 
নির্দি্টকাল অতীত হইলে ত্বকের তলদেশে নৃতন.শিখর (78119) প্রস্তুত হয় 
ও তাহার পার্খব হইতে নৃতন লোম জন্মিতে থাঁকে, অবশেষে পূর্বের লোমটা 
শুকাইয়া ঝরিয়! পড়ে । 

ঘর্শগ্রন্থির বিবরণ _ সমস্ত শরীরের ত্বক মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র 
দেখিতে পাওয়। যায়। ক্ষুণ্জ ক্ষুদ্র ধর্মগ্রন্থ ডারমার নিম়নভূমি হইতে উখ্িত এবং 
এপিডার মিস্-বিল্লীর উপরিভাগে পধ্যবেশিত হইয়। এরূপ ছিদ্র নির্মাণ করিয়া 
থাকে । ঘর্মগ্রস্থিব ছুই অংশ, (১) কুগুলাকার গ্রন্থি, (২) নলী বা ডাক্ট। 
প্রত্যেক নলীর ভিতর স্তম্তকার, এপিথিলিয়ামকোষ, অনৈচ্ছিক পেশীহ্ত্রকোষ 
ও বছকোণবিশিষ্ট কোষ দেখিতে পাওয়া যায় । প্রত্যেক গ্রস্থি বিভক্ত হউক বা! 
অবিভক্ত থাকুক ভিতরের দিকে বদ্ধ, এবং এইদিকে নলীর মুখ যেন গ্রন্থি-বন্ধ 
হইয়া জড়াইয়। থাকে। ধর্মগ্রন্থির এই জড়িত প্রদেশবে, কেপিলারীনলী- 
সমূহ বেষ্টন করিয়া থাকে । গ্রীবা ও পৃষ্টদেশে এই গ্রস্থিদিগকে অত্যল্প পরিমাণে 
এবং হস্তের তালু ও পদ্দতলে বহুল পরিমাণে অবস্গিতি করিতে দেখা যায়। 

ঘর্তগ্রস্থির ক্রিয়া এই গ্রস্থিদিগের' চতুষ্পার্থে রক্তবহানাড়ী থাকে 
বলিয়া ইহারা 'সহজে রঞ্জের জলীয় ও বাযুবৎ পদার্থ গ্রহণপুর্বক ত্বক দিয়া 
বহির্গত করিয়া দিতে পারে । অর্থাৎ উহার! ঘর দ্বাখ। বহির্গিত হয়। 

ঘর্মঘারা ৩ উদ্দেশ সাধিত হইয়। থাকে ।--১ম। ইহা রক্তকে অনেক 
পরিমাণে ঘনীভূত করে। 'কারণ, ঘর্ম না হইলে রক্তবহানাড়ীসমুহ অতিরিক্ত 
জলপৃর্ণ হইয়! সমস্ত ত্বকৃকেস্কীত করিয়া ফেলত) একারণ, উদরীরোগে শোষক 
ওঁষধ সকল ব্যবন্গত হইয়া! থাকে । ২য়। ধর্দদ্বার| ল্যাক্টিক এসিড প্রভৃতি অল্প 
বহর্গত হয়, এক্ন্, বাতরোগের হস্ত হইতে জীবে দূরে রাখিয়! দের়। 
৩য়] ইহ! দ্বার৷ সমস্ত শরীর শীতল থাকে | 

মিবেশসশুগ্রন্থির বিবরণ-_ঘর্ম ব্যতীত ত্বক আর. এক - প্রকার 
তৈলবৎ পদার্থ নিঃসরণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য সিবেশস্‌ নামক গ্রন্থির প্রয়োজন 
হইয়া, থাকে । হর্ম-গ্রস্থর স্তায় হোদিগকে শরীরের প্রায় অনেক স্থানে দেখিতে 
পাওয়া যার। লোমযুক্ত স্থানসঁগুহ ইহাদের আবাস ভূমি; তজ্জন্ত হত্মের তালু 
কিনব! পদতলে আদৌ ইহাদিগ্কে দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 


ভাব, $৭, 
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উহার ক্রিয়।--0১) প্রত্যেক লোমের ছুই পার্থ এক একটি মিন ৃ 
“গ্রন্থি সংযুক্ত থাকিয়া আপন আপন তৈলবত নিঃসরণ তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়। 
দেয়। (২) এই তৈলবৎ পদার্থ ছ্ার। ত্বক তৈলাক্ত থাকে, ত্বক্‌ নিয়স্থিত পদা- 
থেঁর সহজে বিকীরণ (7:৮8207480 ) হয় না সুতরাং লোমের চাকচিক্য 
রক্ষা হইয়া্থকে । ( ৩) সদাগ্রস্থত শিশুর গাত্রে যে তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয় 
| তাহাকে ভাগ্ক্সি-কেজিওসা (৬ ০11)1508530১8 ') কহে। 
ত্বকৃস্থিত পদার্থের বহির্গঘন-( [70780101) 13 006 51011) )1 

তক দিয়া হই প্রকার পদার্থ বাহর্গত হইয়া থাকে । সিবেশন্‌ গ্রন্থি ও লোমকুপ 
দিয়া এক প্রকার ঘন তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হয়। এবং ঘর্ঘগ্রস্থির মধ্য হইতে 
ঘন্মরূপে জলীয় পদার্থ বাহির হুয়া থাকে । 

উপরোক্ত'তৈলবৎ পদার্থের নিঃসরণ দ্বারা ত্বক কোমল ও আর্দ থাকে। 
উহ! দ্বারা ত্বকেব নিয়স্থিত অঙ্গের বিবিধ রস যেমন শোধিত কিন্বা বহির্দেপস্থ 
উত্তাপ প্রভৃতি কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে পায় না, তেমনি অঙ্গ প্ত্যঙ্ অনেকক্ষণ 
শীতল পদার্থ সংস্পষ্ট হইলেও এই,চক্ডিজাতীয় পদার্থ সর্ব প্রকার জলীয় পদাথকে 
অঙ্গ মধ সহসা প্রবেশ করিতে. দেয় না । " 

ঘর্গ্রস্থির দ্বার বন্তের তবল পদার্থ অতি ধীরে ধীরে শোষিত হইয়! উহ্থারই 
মধ্যে একত্রিত হইয়। থাকে, কিন্ত তরল পদার্থের কতক অংশ ত্বকের উপরিভাগে 
উপস্থিত হইবামাত্র বাম্পে পরিণত হইয়া! অদৃষ্তাকার হইয়! যায়, এবং কতক 
বহির্গিত হইয়া ত্বকের উপরিভাগে ঘর্মরূপে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া থাকে। 
এইরূপে জীবশরীরে সর্বদাই ঘন্ম হয়, তবে কখন উহ! অনৃশ্ত থাকে কখন ঝ| 
তাহ ম্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ভূবাঘু যে পরিমাণে উঞ্ণ ও শু হইয়! 
আমাদের গাত্রে লাগিবে সেই পরিমাণে ত্বকের উপরিভাগে আমর! ঘর্মবিনদ 
দেখিতে পাইব, কিস্তু তাহ! অক্রক্ষণ পরেই অদৃষ্ত হুইয়!' যায়। ভূবাযু, 
অপেক্ষাকৃত শীতল ও স্থির থাকিলে সেই ধর্ম অনেকক্ষণ বিন্দুর আকারে ত্বকের 
উপরিভাগে জমিয়। থাকে । আবার, ভূবাযু অত্যন্ত উষ্ণ হইলে এত অধিক 
পরিমাণে ধর্ম বহির্গিত হয় যে, কোন উত্তাপ তাহার সমস্ত অংশকে অদৃশ্ত বাস্পে 
পরিণত করিতে পারে না; স্থহরাং তাহার কতকাংশ বিন্দুতে পর্য্বেশিত হয়! 
নুয়ন-গোচর হইয়া থাকে । 
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ভূনাফুর মবস্থানুসারে যে কেবল ঘর্শের নানাধিক্া হইতে পারে তাহ! নে, 
নিম্নগখিত কতিপয় অবস্থার ইতররবিশৈষ হইতে ঘর্পের হাস ও বুদ্ধি হুইয়। 
থাকে 2. 

(১) নানা প্রকাব ভক্ষান্রব্য, ২) তরল পানীয় পদার্থ, এবং (৩) বিবিধ 
প্রকার পরিশ্রম দ্বার! ঘর্থ্বের তারতমা হয়। এতগ্বাতীত ৫) মানঙ্িক অবস্থা, . 
(৫) ওষধ. (৬) বিষ, (৭) রোগ ও (৮) মধ যন্ত্রের কাধ্য ক্ষমতার দ্বারা 
খর্মের পরিমাণ নিরূপিত হয়। 

প্রতোক ধর্্ববিন্দু_-( £57০08097) দেখিতে পরিষ্কার ও বণ 
রহিত, ই শাবীরিক স্থান ভেদে নান! প্রকার হূর্ন্ধযুক্ত তইয় থাকে। ইহ! 
প্রথমে ক্ষারযুক্ত হইয়া! নিঃস্থত হয় কিন্তু পরে অন্যুক্ত হইয়া পড়ে । কারণ, 
ইহাতে সাধারণ ও বিবিধ ঘর্মজাতীয় লনণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জল 
ও কার্ধনিক এসিড বাযু বাম্পের আকারে উড়িয়। গিয়া থাকে । এতঙ্গাতীত, 
বিবিধ লবণ, এয়োনিয়।, ইউরিক এনসড প্রভৃতি পদার্থ ইহার মধ্যে অবস্থিতি 
করে। ঘর্শে শতকর! ১ ভাগ কঠিন পদাঁ্য শাছে, ঘর্্মেরে আপেক্ষিক ভার 
১০০৪, প্রতিদিন প্রায় ৩২ ওঁন্ন বা এক সের 'ঘর্দ হয়। অবস্থা বিশেষে এক 
ঘণ্টায় এক সের ঘর হইতে পারে । 

ঘন্মস্থিত গ্রধান প্রধান পদার্থ যথা £-(১) লবণ (২) চর্বিজাতীয় অন্্ 
(০) চর্বি (৪) নাইটেজেন্‌ ঘটিত পদার্থ 

ঘ্মের আকরস্থান--(5%৩৪% 1615৫-027076)। পৃষ্ঠমজ্জার ধূসর 
পদার্থের সন্গুখাংশ ঘর্শের আকরস্থানম্বরূপ ন্নাযুমধাস্থল; অর্থাং প্রস্থান 
উত্তেজিত হইলে প্রচুর ঘর্শা হয় এবং মজ্জার সর্ধালক (77০07) ন্াযু অংশ 
যেখানে সায়েটিক স্বাযু প্রস্তত করে এবং বিড়ালের যে সঞশলক স্নায়ুর অংশ 
পিম্পেথেটিক বা' সহানুভৌতিক অথবা সম.বদন শ্বাযুর সহিত মিলিত হয় 
তথায়ও ঘর্মের আকর অবস্থিতি করে। ( ১৪ 00618081766 1869 17) 
0১১ 80661101 ]7৮ 01 06 8765 50058170501 009 8101181 ০070, 9100 
80৩ 00001 01015 08161 55১09 আআ) 615 00601 0065 01 01811615৩ 
10110170606 80180100876, 8100 [87615 ০7061 (10 07৩ ০91) 076 
$)102860560 ০9£9)। (১) শিরা মধ্যে রক্তঝোত বুদ্ধ করিলে, (২) শোপিতকে 
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কৃত্রিমভাবে উষ্ণ করিলে এবং (৩) নাইকোটিন প্রভৃতি বিষ স্লেবন করিলে. 
সাক্ষাৎসব্ন্ধে (01500 ) ধর্দের আকর' বিন্দু উত্তেজিত করা যাইতে পারে। 
চৈডন্টোৎপাদন স্নাধুকে প্রতিধা্বিত ব প্রত্যাবর্তক অথবা পরোক্ষ (11701190615 
0৮ 18106071811) ) ভাবে উত্তেজিত করিলেও ঘরের আকর স্থানকে উত্তেজিত 
কব! যাঁ় ।* আবার মানসিক উত্তেজনায় ঘর্শ্ের আকর উত্তেজিত হুইয়। থাঁকে 
ুতরাং মস্তিষ্কে ও ঘর্মেব আকব স্তানে নিশ্চয়ই যোগ আছে। 
ঘর্খ্ের স্ায়ু-কৌশল- গা সকল (১) পরোক্ষভাবে ও (২) সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধ ঘর্দ-নিংসবণ কার্যের উপব কর্তৃত্ব কবিয়া থাকে, ছৃষ্টাস্ত দার! প্রত্যেকের 
পক্ষ সমর্থন কর! ফাইতে পাবে | | 

সঙ্কোচনক]ুরী ভেসোমোটধ স্নায়ু তাবসাঁদন এবং প্রসাবণকারী ভেসো- 
মোটর ্নায়ুব উত্তেজন এই ছুই ক্রিয়। দ্বাবাই ধর্ম গ্রস্থিব রক্তশ্োত বুদ্ধি হয় এবং 
রক্শ্বোত বৃদ্ধি হইলেই পরিশেষে প্রচুব ধর্ম হয়। (7১1815519 0110৪ 
(01051110079 ৬7950100601 7791৮9 800 5010701210100 01 676 
0117019 ৬7507000101 1701%68 9096 (1) 1010990 ৮০ 90৮ ৮7 
1170167880 18107116 071002) 016 01০০৫ 5০535615০06 615 618008 
7100 0069 0%0726101) 06 5৮৪৮ 1৭ নিট, 

(১) প্রীবাদেশস্ত এক পার্খের সিম্পেথেটিক্‌ শ্নায়ুকে বিভন্ত করিলে সেই 
দিকের মুখের বস্তৃবহানাড়ী সকল বক্তপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য তথা হইতে 
অধিক পরিমাণে ঘর্ম বহির্গত হইয়া থাকে । কিস্ত'বিভক্ত ন্নাযুর উপরের 
খগুকে তাড়িত ছ্বারা উত্তেজিত করিলে তৎক্ষণাৎ ঘন্ম বন্ধ হইয়। যাইবে। ইহা 
সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে. চর্মস্থিত রক্তবহা-নাড়ীসকল রুঞ্চিত হইলে 
ঘর্ম-নি:সরণ হান হইয়া পড়ে, আবার, উহাদের পুর্নীবস্থায় অধিক পরিমাণে 
ঘন্দত্যাগ হয়। এইরূপে ধর্শ-নিঃস্রণের তারতম্যের উপর শারীরিক উত্তাপ 
নিয়মিত হয়। কারণ, ভূবাযু উত্তপ্ত হইয়! 'রক্তবহা-নাড়ীদিগকে বিস্তারণ 
পূর্বক যে পরিমাণে রক্তস্থ পদার্থ সকল ঘণ্ম রূপে আকর্ষণ করিয়া লইবে, 
শবীর সেই পরিমাণে শীতল. থাকিবে । কিন্তু *শৈত্যে রক্তবহানাড়ী সকল 
কুঞ্চিত হয়, সুতরাং অল্প ঘর্্দম বহিরগ্গত হয় বলিয়। শরীর তেমন গ্গিগ্ধ 
হয় না। 
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(২) বিশেষ বিশেষ মাযুসকল স্থানীয় রক্তাধিক্যের সাহাধা ব্যতীত সাক্ষাৎ 
সম্বদ্ধে যে ঘর্-গ্রস্থির উপর কর্তৃত্ব ফুরয়! থাকে তদ্বিষযয়ে আর কোন সন্দেহ 
নাই। কারণ, মৃত্যু যন্ত্রনায়, নানা প্রকার রোগের জর-বিচ্ছ্দেকালে, মানসিক 
বিকারে এবং ক্ষয়কাস প্রভৃতি সাজ্বাতিক ব্যাধিতে শারীরিক রত্তবহানাড়ী 
সমুহের রক্তাধিকা হওয়া দুবে থাকুক, তাহাদের রক্ত-শূন্তাবস্থায় যে পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে ধর্শত্যাগ হইয়। থাকে, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা" যায় ষে ম্নাযু সকল 
তাহার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে । 

এততদ্বযতীত (৩) কুকুর ও বিড়ালের সায়েটিক শ্নাধু উত্তেজিত করিয়া বহুল 
পরিমাণে-ঘর্ম-নিঃসরণ হইতে দেখা গিয়াছে । বেলেডোনার এট্রোপিন বীর্ধ্য, 
সায়েটিক ও অন্ত অন্ত স্নাযুকে উত্তেজিত হইতে দেয় না বলিয়া, উহ! অতিরিক্ত 
ধর্ণ-নিঃসরণ বন্ধ করিবার জন্য সর্ধবদ| ব্যবহৃত হইয়! থাকে । কোন তীব্র পদার্থ 
মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়! প্রতিধাবিত গতির কৌশলে বদনমণ্ডলে ঘর্ম্ম- 
নিঃসরণ কর! যাইতে পারে । 

তক দ্বার! শ্বাস-ক্রিয়।__ভেক প্রভৃতি যে সকল জীবেব তক সক্ষম ও 
সর্বদা আরজ থাকে, ফুসফুস স্থানস্তরিত করিলেও কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহাদের 
ত্বক দিয়! শ্বাস প্রশ্বীস কার্ধ্য নির্বাহ হা থাকে । মন্থষোর ও স্তন্তপার়ী জীব- 
দিগের চর্ম অত্যন্ত ঘন বলিয়! তৃক দ্বার! শ্বাস ক্রিয়ার সুবিধা হয় না, তথাপি 
তাহাদিগকে কোন চতুর্দিক-বন্ধ ঘরের ভিতর রাখিয়। দিলে দেখা যায় যে, সেই 
ঘরের ভূবাধুস্থিত অক্সি্শেন কমিয়া যায় এবং তাহাতে শ্বাসত্যত্ত কার্বনিক 
এসিড বাষু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে । আবার, খরগোষ প্রভৃতি 
জীবের সমস্ত“গাত্রে জিলাটিন্‌ বা তত্তল্য পদার্থ লেপন করিলে তৃবাযুস্িত 
কোন পদার্থ যেমন তাহাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি 
তাহাদের ত্বক দিয়া কোন পদার্থ বাহিরে বহির্গত হইতে পারে না। এজন 
শ্বী-রোগ ও শারীরিক উত্তাগের হাস হইয়! তাহাদের মৃত্যু হইয়। ধাকে। 
এব্্প স্থলে তুলা দ্বারা তাহাদের গাত্র আবৃত করিয়া রাখিলে উত্তাপ নষ্ট হইতে 

পায় না এবং তাহার! অনেকক্ষণ জীবিত থাকিতে পরে । শ্বাসযস্ত্র দিয়া যদি 
৪০ ভাগ কার্বনিক এসিড. বাহির হয় তবে ত্বক্‌ দ্বারা ১ ভাগ বণ পদার্থ 
বাহির হইয়া থাকে। 


5চ ৭, €৯ 





ক সপ্ত শাাপ্পাশীশিপিিক 


ত্বকৃ কর্তৃক শোষণ-কার্ধয-_নানাৰিধ পদার্থ তরলভাবাপনন হুইয়। 
চরমে সংলগ্ন হইলে শোধিত হইয়! থাকে । খাতব পদার্থ সকল অঙ্গোপরি ঘর্ষণ 
করিলে শরীর মধ্যে শোধিত ইইয়! তাহাদের ক্রিয়া গ্রকাশ পায়। কারণ, 
পারদ-ঘটিত পদার্থ অঙ্গে লেপন করিলে লালা নিঃসরণ, টারটার-এমেটিক্‌ ঘর্ষণে 
বমন, এবং শঙ্খ-বিষ মর্দীনে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে দেখ! গিয়। থাকে । খ্ররূপ 
উত্তিত-ঘটিত বিরেচক ও মাদক পদার্থ সকল যদি দ্রবনীয় অবস্থায় অঙ্গে মর্দন 
কর! যায়, তাহা হইলে শরীর মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । 
পদার্থ সকল মর্দন কালে ঘন্-গ্রস্থির মুখে আসিয়া পড়ে এবং তথা হইতে 
শোষণেব স্ুবিধ। ঘটিয়া যায়। 

ত্বক দ্বারা উভয় ক্ম ও ঘন শর্্ববিশিষ্ট জীবদিগকে অনেক পরিমাণে জল 
শোষণ করিতে দেখা গিয়া থাকে । কারণ, কোন ব্যক্তি পানীয় তরল পদার্থ 
গলাধঃকরণ করিতেন! পারিলে দি তাহাকে ঈষৎ উষ্ণ জলে কিন্থা হুগ্ধা 
মিশ্রিত জলে নিমগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সেই জল তাহার ত্বক দিয়া 
শোধিত হইয়! তাহার তৃষ্ণা নিবান্তণ ব্বরে। নাবিকগণও সমুদ্র মধ্যে পরিষ্কার 
পানীয় জী প্রাপ্ত না হইলে নিজ * নিজ পরিধেয় বস্ত্র লবণাক্ত জলে অভিষিক্ত 
করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তদ্দারা আবৃত করিয়া রাঁখে, এবং এজন্য তাহাদের তৃষ্ণা দূব 
হইয়া থাকে । এরূপ স্থলে তাহাদের অন্গস্থিত রক্ত হইতে বিবিধ পদার্থ 
বাঁন্পের আকারে বহির্গত হইতে ন পারায় ' অনেক পরিমাণে তৃষ্তংর 
লাঘব হয়। 

এতত্বতীত, নানা প্রকাব গ্যাস ও বায়ু, তক দ্বারা শোষিত হইয়া থাকে । 

ত্বকের যে সকল কার্য (170006075০1 016 5100) স্বতন্ত্র করিয়! 
আলোচিত হইল, এক্ষণে উহাদ্িগকে তালিকাবন্ধ করা যাইতে পারে £-- 

(১) ত্বক স্থিতিস্থাপকত| ও কাঠিন্গুণে উহার নিষ্বস্থিত -তত্বসমূহকে রঙ্গ 
করিয়৷ থাকে । সর্বদাই ত্বকের কোষ বরিয়া যায় ব্লিয়। ত্বক পরিষফার ও চোস্ত 
থাকে সৃতরাং কাটা অথবা পরাঙ্গপুষ্ট জীব (9261) সহজে ত্বকে প্ররেশ 
করিতে পায়ে না। 

(২) ত্বকে বিস্তর ঙ্গায়ুসূত্র এবং ত্বকের প্রত্যেক লোমমুলে ন্নানুতদ্ক থাকে 
বলিয়। স্পশশজ্ঞান লাভ হয়। 


৫২. ফিজিয়োলজা 


(৩) ত্বক্‌ দ্বার! তৈলাক্ত, জলবং ও নানাবিধ পদার্থ বহির্গত হইয়। থাকে । 

(৪) ত্বক সবার! বিবিধ পদার্থ শোষিত হইয়া থাকে । 

(৫) ত্বক্‌ শ্বাস-ক্রিয়ার সহায়তা করে। | | 

(৬) ত্বকে বিস্তর রক্তবহানাড়ী থাকা প্রযুক্ত ইহ! দ্বারা শারীরিক উত্তাপ 
নিয়মিত হইয়া থাকে। | 


(০ টরট এটি 


রক্তের বিবরণ । 
ঘানহ 3].001), 


জীবশরীরস্থিত যাবতীয় টিস্থ (175906) বা এতস্ত অথবা! বিধানোপদানেষ 
গঠন ও শারীরিক উত্তাপ (457107411708 ) রক্ষার জন্য কি প্রণালীতে ভক্ষিত 
দ্রব্য, অগুলালময় তৈলব্ৎ এবং শ্বেতসার €(8109010100115, ০11 9170 971- 
01) ) জাতীয় পদ্দার্থে পরিবর্তিত হয় তাহা পরিপাক প্রক্রিয়া (117650%ও 
010০698 ) বর্ণনকাঁলে বিশদরূপে আলোচিত, হইবে; কিন্তু কি আকাঁরে 
সেই ভক্ষিত দ্রব্য শারীরিক তত্থদ্গকে সুন্দর রূপে সংস্কার বা পুনর্শঠন করিতে 
পারে এবং কি প্রণালীতে উহা সমস্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গে অর্থাৎ শরীরের নান. 
প্রদেশে পরিগালিত হয়, এক্ষণে উহ্াবই অনুসন্ধান কর! যাউক। 
এইরূপ অন্সন্ধীন করিতে হইলে, বন্ত যেকি পদার্থ, তাহা প্রথমে বর্ণন 
করিয়! তৎপরে রক্তসঞ্চালন প্রণালী আলোচনা করা কর্তব্য। কারণ ভক্ষিত 
দ্রবা রক্তরূপে তন্মধ্যে আনীত হয়, এবং বৃত্তাকারে ভ্রমণ করতঃ সেই রক্ত 
শরীরের সর্বত্র পরিচালিত হইয়! থাকে। 
রক্তের ভেৌতিক গুণ-বর্ণন] (চ)77810৭1 1010161068 ০1 076 
1০০৫ )-_রক্ এক প্রকার অন্বচ্ছ ক্ষারঘুক্ত, তরল পদার্থ, ইহা ঈষৎ লবণাক্ত 
ও গন্ধযুক্ত, ইহার আপেক্ষিক. ভার ( 51১0180 21815 )১০৫৬। ১০০০ ভাগ 
রক্জমধ্যে ৩২৮ অংশ কঠিন পদার্থ (9০1705 ) এবং ৬৭২ অংশ জলবৎ পদার্থ 
(110907 590801015 ) অবন্ঠিতি করে । অথবা, রক্ত একপ্রকার তরল তস্ত 
বিশেষ, যাহার ভিত্তর রক্তকণারূপ কোষের আকার পদার্থ ভাসিতে ও চলিতে 
থাঁকে। ধমনীর (4107 ) রক্ত লাশ ও শিরার (৬0) রক্ত কাল, কিন্ত 


810০1). ৫৩ 


আপে তাপসী শিলা 





এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায ষ্থা £ পৃর্ণগর্ভাবস্থায় নাবীর 
ধমনীর রক্ত কিঞ্চিৎ কাল, ভ্রণের ও পোয়ীতীর কার্বনিক এপিড গ্যাস মিশ্রন 
প্রযুক্ত এইরূপ হয়! থাকে; 'প্লীহাবোগে, মুৎপাগ্ুরোগে (01)1010519 ) ও 
লিউকিমিয়! রোগে রক্কের বর্ণ মলিন বা ফেকাসে হয়, আবার, সকল শিরার 
রক্ত কার্ল নছে, যথা -_মৃত্রযন্ত্র (70016) ) প্রভৃতি যাবতীয় নিঃসরণকারী গ্রন্থি 
হইতে যে শিরা রক্ত বহন করে তাহার বর্ণ অতি উজ্জ্রল, এবং যখন কোন 
শিবা পেশীর বিশবামাবস্থায় তথ! হইতে রক্ত লইয়া যায়, তখন উহার রক্ত 
ল্মলবর্ণেবই থাকে । 

দেহস্হিত রক্তের পরিমাণ (08717600109 ) সমস্ত শরী- 
বেব ১২ হইতে ১ ৪ ভাগের এক ভাঁগ রক্তের পরিমাণ হওয়া সম্ভব। | 

দেহশ্ফছিত রক্তের উপাদান (০০071081070) 01 1)০০0 17) 11%- 
11) 1১00 )- শরীরেব প্রত্যেক অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কৈশিকা নাড়ীর (0701018- 
1199 ) ভিতর রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখ! যায়, বাস্তবিক দেহাভ্যন্তরে অন্ুবীক্ষণ 
সত দ্বারা ধমনীব বক্তু পরীক্ষা ক্বিলে ইহাতে ছুই পদার্থ ৃট হয়। ১ম। 
এক প্রকার বর্ণহীন জলবৎ তবল ' পদার্থ যাহাকে রক্তের জলীয়াৎশ, লাই- 
কার স্যাঙ্গুয়িনিস, বা প্লাজম (15000৫ 5816001715 0৮ 0185078 ) 
কহে। রক্তের এই জলীয়াংশে জল, লবণ, এলবুমিন্‌ ও ফাইব্রিন্‌ উপযোগী 
পদার্থ আছে। ২। রব্ুক্তকণা বা মেল সস. (00111050165 01 08115) $ 
ইহার! ছুই প্রকার লাল ও সাদ1। 


রক্তের জলীয়।ংশ ব! জল 
লবণ 
প্লাজম! 
দেহস্থিত এলবুমিন্‌ 
ফাইত্রিন্‌ প্রস্ততকারী পদার্থ 
তরল রক্ত 
ৰ লাল 
রক্তৃকণা বা সেলস্‌ 
| সাদ 


দেহচ্যুত রক্ত ধীরে সপ বাধিলে উহার উপাদান € ০০০" 


0০518)07) 01101990 90991801067. 510% ০০৪£8181190 : 9055106 95 


স্পটে পি শিশির িিকিপপসপীসস্পীক্ম পপির ০০ ৮ টিন লি 


৫8 ফিজিয়োললী । 


0০৫ )--কোন রক্তবহানাড়ী (81০9০ ০5৪০1) হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত 

ংগ্রহ করিয়। বাহিরের এক কাচের 'পাত্রে রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে প্র রক্ত 
জমিয়৷ যাইতে দেখ! যায় € 01900 00881018663 ), এই সময় রক্তমধ্যে হেলিটাস্‌ 
([751095 ) নামক একপ্রকার গন্ধ বাহির হয় এবং অবিলম্বে এ জমাট চাপ 
(01০) হইতে একগ্রকার ঈষৎ পীতবর্ণের রস বা সিরাম্‌ € 36010 ) নির্গত 
হইতে থাকে । | 


রক্ত ধীরে প্লাজম জল 1 

চাপ বাধি- টড ] ৬ 
এলবুমিন্‌ 

'ৰার কালে রক্তকণা ফাইব্রিন্‌ প্রস্ততকারী 
পদার্থ ] বন্তচাপ 


দেহচ্যুত রক্ত শীত্ব চাপ বাঁধিলে উহার উপাদ্রান (০০%- 
0995৮0107০1 919০9 ৪6৪1 1780)10 09890180101 )--কোন রক্তবহানাড়ী 


হইতে রক্ত বাহিত্রে পড়িবার কাঁলে যদি এক থণ্ড কাটি দিয়া সেই রক্ত নাড়! 
যায় তবে ত্বরায় ও সম্পূর্ণরূপে রক্তচাপ গ্রস্তত হইয়! থাকে। 


রক্তের জলীয়াংশ ফাইব্রিণ 
| ফাইব্রিন্‌ 
রক্ত শীত্র চাপ বা প্লাজমা উপযোগী পদার্থ 
শির জপ ফাইব্রিন্‌ রহিত, 
রপ্জকণ! জল রক্ত 


এক্ষণে আমূরা দেখিলাম যে দেহস্থিত তরল শোণিত দেহচ্যুত হইলে ছুই 
গ্রকার পদার্থে পরিণত হইয়া পড়ে যথা! £₹__ 

১। লোহিত অথচ ঘন একপ্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকে রক্তচাপ 
(01900 0101) কছে। 

২। প্র রক্তচাপের চতুষ্পার্শে ঈষৎ পীতবর্ণের অথচ ্বচ্ছ একপ্রকার 
তরল পদার্থ ভাসিতে থাকে, যাহাকে রক্তরস বা! সিরাম (301407 )কছে। 

এক্ষণে রক্তচাপের কিয়দংশ যদ্দি অণুবীক্ষণ বন্ত্রধারা পরীক্ষা করা বায়, 
ভাহ। হইলে জালের গঠনের মত শুত্রবর্ণের বিবিধ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া 


81,001), ৫৫ 


রহিয়াছে দেখিতে পাঁওয়! যাইবে এই জালবৎ স্ত্র্দিগকে ফাইব্রিন্‌ (0717). 
কহে; এবং ইহাদের মধ্যস্থিত ছিপ্রসমূহে ক্ষুত্র ক্ষুত্র লোহিত চক্রাকার পদার্থ 
লট হয় যাহাদিগকে, লোহিত" রর্তকণা (7২৪০ 01০০৭ 0০০01005019 ) কহে, 
এইগুলি রক্তে থাকাতে রক্ত লাল হয় । 
লোৌহিত রক্তকণার গঠন ( [২০] ০০:008০1৪ )-_মানুষের লাল 
রক্তকণ! সকল এত ক্ষুত্র,»ষে ইহাদের ব্যাস রেখা (0171)06067) এক ইঞ্চির 





*. হি, 20. 


চা 01028177010091 25 58617 11) 176 2100 51266 0) ড10০202৮০ 750 007003016, 
7) 51170216150. 00100005015 15128 020, 07? ০0105950155 21797085018) 71001920150) 0, 


1618, 160. 0017100501৩, ৃ 

*তিন হান্জার ছুইশত অংশের এক অংশ মাত্র, নুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত 
চক্ষু দ্বার! তাহাদ্দিগকে দৃষ্টিগোচর হয় না; ইহাদের গ্রাত্রের উভয়দিকই ঈষৎ 
খোল বিশিষ্ট বা চাপা (81001709৮৪ ), কিন্তু রক্তের জলীয়াংশ শোধণ করতঃ 
্ৰীত হইয়! শীঘ্র উহারা সমতল অথবা কু্মপৃষ্ঠাকারেব ন্যায় (0০7০৩% ) হইয়া 
পড়ে। উহার! কোমল, স্থিতিস্থাপক, ঈষৎ হরিপ্রীবর্ণণ ইহাদের কোষবর্ধন- 
শীল মূল ( 7130161) দৃষ্ট হয় নাঃ ইহাদিগকে একে একে পরীক্ষা করিয়! 
দেখলে ঈষং পীতবর্ণের বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একত্রিত করিলে ঘোর লাল 
বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। ইঠাদ্দিগকে এক স্থান হইতে বাহির করিলেও .নান। 
আকৃতি বিশিষ্ট দেখ এবং ইঙাদ্দিগেব পরস্পব, এমনি আকর্ষণ যে ক্ষণ্কাল 
একত্রে রাখিয়। দিলে স্তস্তাকারে সজ্জিত মুদ্রার ন্তায় হুইয়৷ থাকে । ইহারা 
ৰাছিয়ে সহজে ধবংস হয় না। 
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ইনার আপেক্ষিক তাঁর ১০৮৮। ইহাদের সংখ্য! অগণ্য। এক ঘন মিলি- 
মিটার (0910 00111105661) স্থানে 81৫ লক্ষ লালকণা দুষ্ট হইয়া থাকে। 

লোহিত রক্তকণায় জল লাগিলে ফুলিয়া উঠে ও তন্মধ্যস্থিত হিমোগ্নোবিন্‌ 
নামক রঙ্জিল পদার্থ পৃথক্‌ হইয়! পড়ে। 


লোহিত রক্তকণাঁয় ৫ প্রকার পদার্থ আছে £__ 

১। হিমোগ্লোবিন্। ৩। লবপ। 

২। গ্লোবুলিন,। . ৪1 বাম্প। 
৫। জল। 


১ | হিমোগ্রবিন্‌ (1706000101)117 ) মধ্যে কার্বন, হাঁইডে জেন, 
অক্সি্ষেন, নাইট্রোজেন, সাল্ফর্‌ ও ফেবাম (0. নু 0 বি. 5, ঢ,) এই 
কয়েকটি পদার্থ আছে, ইহাতে শতকরা ৯০টী (শুষ্ক) লোহিত বক্তকণ! দুষ্ট 
হয়। ইভা জলে ও সিবামে দ্রব হয় এবং ইভা কাচ সদ্রশ নির্মাল ও বিবিধ 
আকার ধারণ করিয়। থাকে যথা £__ন্ুফোব তিমোগ্নবিন্‌ লম্বাকৃতি ও প্রিজম 
বা চতুকফ্ষোণ € 11910 ) বিশেষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুকবেব ( 2111008-101হ ) ভিমোগ্রবিন্‌ 
অই্ুকোণ € 9০%৭1)0018] ) এবং কাটবিড়ালের হিমোগ্লোবিন যষ্ঠ কোণ বিশিষ্ট 
হইয়া থাকে। ্‌ 

প্রস্ততকরণ-_লোহিত রক্তকণায় অল্প ইথার (০৮61) প্রয়োগ কবিয়! 
নাঁড়িলে এবং পরে উপযুক্ত পরিমাণ স্থবাসাঁর (৪719০101) যোগ কবিয়া অতান্ত 
শৈতা (0. 0. ) লাগাইলে এরূপ কাচসদৃশ পদার্থ (077512]) প্রস্তুত হউক 
থাকে। ৃ 
হিমোগ্নবিম্‌ ছুইভাবে অবস্থিতি করে যথা £-_ইহাঁর কিয়দংশ অক্সিজেন 
গ্যাস বা বাস্পের সহিত মিশ্রিত থাকে, অপব কিয়দংশ স্বতন্ত্র থ'কে ) হিমো- 
গ্লবিন্‌ পদার্থকে ৪ ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে £--৫১) নীল ও কালবর্ণের 
হিমাটিন, (২) রাঙ্গাবর্ণের হিমিন্‌. (৩) পীতবর্ণের হিমাটগ্লিভিন্‌ এবং (৪) গ্রবুলিন, 
€(172070960, 79600107729077601017) 800. 0101171) )| 

২। গ্রবুলিন্‌ ব! প্যণরাগ্রবুলিন্‌ প্রধানতঃ রক্তের জলীয়াংশের (170. 581- 
01115 ) সিরাম্‌ নামক পদার্থে অবস্থিভি করে; দিরামে কার্বনিক এসিড 


87.১0৮, €৭ 


জবা কিঞ্চিৎ লবণ (5410 মিশ্রিত করিলে প্লবুলিন্‌ শ্বেত গুঁড়া বীপে অধনন্থ 
হইতে গাঁরে। 

৩1 লবণ-_রক্তে শতকরা একভাগ পর্ট।সি়ম্‌ ও ধস্‌ফেট, লবণ আব. 
স্থিতি করে। -- 
৪1 বাম্প- অক্সিজেন্‌, হিমোগ্নবুলিন্‌ পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে, . 
গত্যল্প নাইটে জেন্‌ দুষ্ট হয় সিরামে কার্বনিক্‌ এসিড. পাঁওয়! যায় । 

৫ | জীল-__রক্তকণাক়্ শতকর! ৪৬.৫ ভাগ জল দৃষ্ট হয়। 
লোহিত রক্তকণার উৎ্পত্তি--(0810 06750 ৮1০০৫ £০8- 
5016) ১-- | 

১। মিপোর্রা্ট (15৪91756) নামক জীবনী বিল্লীর (8183690017%5 
00677157805) মধ্যবর্তী পর্দ। হইতে ইহাদের উৎপত্তি হুয়। 

২। শ্বেতকণ! হইতে লোহিত রক্তকর্ণ প্রস্তুত হয়। 

৩। অস্থির মজ্জা (17025119%) ও ক্যান্সেলাস্তন্থ হইতে রক্তকণার 
উৎপস্তি হইয়া! থাকে । 

৪। প্রীহা হইতেও রক্তকণা প্রস্তুত হইলে হইতে পারে কিন্ত সন্দেহ 
স্থুলে। - 
৫। পোহির্ত ও শ্বেত রক্তকণার মধ্যবর্তী হিমাঁটোব্রাষ্স নামক পর্দীর্থ 
হইতেও রক্তকণ। প্রস্তত হইতে পারে। 

লোহিত রক্তুকণার পরিণাম (56 ০৫159 01০০৫ ০০৮78012) 
লীহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লাল কণ! ভাঙ্গির। যায়, পিত্ের রং প্রজাতের গন্য 
হিমোগ্লোবিন্‌ পদ্ধার্থের প্রয়োজন হয়। 

লোহিত রক্কণার ক্রিয়া (555 ০? £53 ০০প5এ৪০1৩)-_লাল 
রঞ্জকণা অকিিজেন্‌ বাম্প বহন করিয়া থাকে । , 

রকুচাপে লাল রক্তকণা বাতীত শ্বেতরুক্রকণাঁও দৃষ্ট হয়।' শ্বেতকণা 
(9৮) ০০৮০২৭০৩) গোলাকার, ইহার ব্যাসবেখ! এক ইঞ্চির ২৮০০ 
অংশের এক অংশ মাত্র ;. এক ঘন মিলিটার রক্তে ৪ হইতে ৭০০০ খের 
দৃষ্টি হয়, লৌহিতকণা অপেক্ষা ইহার্দের আঁপেশ্সিক তার' কস, ইঞ্ছা্দের কোন 
আবরণ (0611 4৪]1) নাই, ইহাদের মধ্যে কেবল প্রটোপ্রা্জম্‌ (21০8০, 

৮ 
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18$:০ ) নামক এক প্রকার জীবনী পদার্থ দৃষ্ট হঞ্র, ইহাদের একটা বা ছুইটা 
কোযবর্ধনশীল মূল (4০15) ) আছে, রক্তের শ্বেতকণু সমূহের বিশেষ লক্ষ 
এই যে, তাহার! ক্ষণে ক্ষণে আপন মারতি পরিবর্তন করিতে পারে, ইহাদের 
যে স্বতঃসিদ্ধ গতি আছে তাহাকে এমিবয়েড (৪0725১919) গতি কহছে। 
আহারের পর রক্ত মধ্যে ৩০০. লালকণার সহিত একটা শ্বেতকণা দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, উপবাসকালে ৮** লালকণার সহিত একটা শ্বেতকণ! থাকে । কিন্তু 
লিউকোসিথিমিয়। (1:95909001886717 ) গ্রভৃতি রোগে শ্বেতকণার আধিক্য 
হইয়াঞ্খাকে। 

শ্বেতকণার রাসায়নিক পদার্থ (097১9০১1001) ০01 ৮1715 010০৫ 
0০17])05018 ) $--- 

১। অগুলালময় পদার্থ (/১15090017905 98/050%1)0৩) | 

২। লিসিথিন্‌ এবং গ্লাইকোজেন্‌ (1,5010013) ৭100 ক্র1 ০0৫60) | 

৩। লবপ 4৮065551010 & 1)1)0950196) 1 - 

৪। জল, মায়োসিন্‌, চর্বি, কলেস্বীন্‌, প্রটেখন্‌ ও নিউক্লিন্‌। ূ 

' উৎপত্তি (01187) শারীরিক লিম্ফ জাতীয় গ্রন্থি (1[-)71)))010 
819170 ) যথ। লিম্ফটিক্‌ গ্রপ্থি, অস্ত্রের নির্জন গ্রন্থি, প্লীহা এবং শিশুর থাইমাস্‌ 
ও থাইরয়েড গ্রন্থি (17100102610 22187055501 81505, 91691, 
0)00005 2100 01010 8150 ) হইতে শ্বেত রক্তকণা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অস্ত্রের মেসে্টি, এবং শরীরের বিবিধ গ্রন্থি হইতে শ্বেতকণা সমূহ লিম্ফাটিক ও 
থোরাসিক্‌ নলীর (1.709)018700 8100. 0)০015610 49০1 ) মধ্য দির! রক্তের 
ভিতর প্রবিষ্ট হইয়। থাকে । 

শ্বেতকণার পরিণাম £৪০ ০ %1)169 ০০৮09৭৫185--€ ১) ইহাঁব। 
লোহিত রক্তকণায় পরিণত হয়, (২) প্রদাহিত অবস্থার ইহার। কৈশিক1 নাঁড়ীর 
(058019:/ %৪)15) গাত্র ভেদ করিয়া পুষে আকার ধারণ করে, এবং 
(৩) সম্ভবতঃ, তন্র মৃতকোষের (০০1১ ) স্থান অধিকার করিয়া সেই তত্তরকে 
বজায় রাখে। | 
শ্বেত রক্তকণার ক্রিয়া (0১৩৪ ০1106 ০6115). ইহারা তত্র 

ক্ষতপূরণ ( £২929)15 15505 ) করে এবং লাল রক্তকণা প্রস্তুত করে। 


1,00170* ৫৯ 


রক্তের জলায়াৎশ ( 148০% 5811561015 0৫ [01850)৪১--ইহ1" 
পরিষ্কার ও পীতবর্ণের এবং ক্ষারযুক্ত তরল পদার্থ, ইহাতে রক্তকণা 94 
বেড়ায়। ইহার. আক্ষেপিক'ভার ১০২৬ হইতে ১৯২৯। 

ইহার সংযোগ পদার্থ (0০709991007) যথা £-_ফাই ব্রণ, উপযোগী 
পদার্থ এবং সিরাম 1 ইহাতে নিয়লিখিত কয়েকটা সার পদার্থ আছে :-_ 

১। প্যারাগ্নবিউলিন্‌ বাঁ ফাইব্রিগোরাহিন্‌ ২। ফাইব্রিনোজেন্‌, ৩। ফাইব্রিণ- 
ফারমেপ্ট, ৪ | সিরাম্‌। 

প্যারাপ্রবিউলিন্‌ ( চ71৪£1০১117 )-_-পূর্ববে ইহাকে ফাইত্রিনো- 
গ্লাষ্টিন্‌ বা সিরাম্্নবিন্‌ বল! যাইত। কিয়ৎ পরিমাণ রক্তের জলীয়াংশ উহার 
১০1৯৫ গুণ পরিমাণ বরফ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ তাহাতে কার্বনিক 
এপিড. বাষ্প ত্র 01015) লাগাইলে প্যাক্সাপ্নবিউঠি [লন্‌ প্রস্তত হয়। 
অন্তরূপেও ইহ প্রস্তত কর যাইতে পারে। ইহ! প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণাঁয় 
বর্তমান থাকে । ইহ! ৭৫ ডিগ্রি (সেপ্ট ) উত্তাপে জমাট বাধে ।, 

২। ফাইব্রিনোজেন্‌ (0970772০8০7 )- প্রাজ্জমা হইতে প্যারাপ্নবিউ- 
লিন বাহির করিয়! লইয়৷ অবশিষ্ট যে রক্তরস থকে তাহাতে পুনর্বার কার্বণিক 
এসিড. বাষ্প লাগাইলে ফাইব্রিনোজেন অধংস্থ কর! যায়। ইহা ৫৬ ডিগ্রি সেট 
উত্তাপে জমাট বাধে । 


৩ | ফাইত্রিন ফাঁরমেন্ট টিটি [761100100)- রক্তের নিরাম 
নামক রসে স্ররাবীধ্য বা স্থরাসার (৪0501015 ৪1০0701 ) মিলাইলে রক্তের 


যাবতীয় সার-পদার্থ জমাট বাধে । সিরামের ফাইব্রিণ-ফারমেণ্ট নামক পদার্থ 
স্থরাবীর্যে জমাট বাধে না, সুতরাং ইহাকে বাহির করা যার, ইনার সহিত 
ষর্দও এলবুমিন্‌ মিশ্রিত থাকে, তথাপি উহাকে কার্বনিক-এসিড. বাম্প অথব! 
সাবধানে সিরকা প্রয়োগ দ্বারা স্বতন্ত্র ফ্করা যায়। ফাইব্রিন-ফারমেণ্ট দেছচ্যুত 
রঝে, গ্রস্ত হইয়। থাকে এবং উহ রক্তচাপ নিশ্াণের 'একটী প্রধান রারণ। ১ 

লিরামূ বা কেবল রক্তরস (9980 )--রক্রজমাট বাঁধিলে রক্তচাপ 
(০191) প্রস্তত হয় এবং এই চাপের চচুষ্পার্্ে যে পাতলা! পীতবর্ণের ্বচ্ছ.ক্ষারযুজ 
ওরল পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাকে সিরাম কহে |. সিরামের আপেক্ষিক ভার ১০২৭ | 
ইহাকে ফাইত্রিন রহিত প্লাজ মা বলা যায়। 


৬* ফিজিয়োলনী 


সিরাসস্থিত পদার্থ ( 090800510101) 01 3818/00) £-- ্‌ 
১। এলবৃমিন্‌ (0100107) 2 ০, '*" ৭৮, ৮ 
২। প্যারাগনবুলিন (2519810017) ...7 11০) ৪. ০ 
৩। বহিগ্গমনশীল পদার্থ (2%087061%95) -*, ৪ ০ 
৪1 চর্বিজাতীয় পদার্থ (1781 17780215) ১. ৭ 
&। জবণ (১710) *১* 5 রি ৮. ৬ 
৬। ভুল এবং বাম্প (৬৪1০1 & (8565) | রা ৯০০, ০ 


১। এলবুমিন্‌, সোভিয়াম্‌ ধাতুর সঠিত মিশ্রিত থাকে । 
২1 প্যারাগরবুলিন্‌ ফাইব্রিনোপযোগী পদার্থ, রক্ত জমাট বাধিলে কাই. 
বিনোজেন অদৃশ্য হয়। ৰ + 

৩। বহির্গমনশীল পদার্থের মধ্যে ক্রিয়াটান্‌, ক্রিয়টিনীন্‌, ইউরিয়া, ইউরিক্‌- 
এসিড. এবং শর্কর1 প্রধান। 

৪। চর্কিজাতীয় পদার্থ সোডিয়াম্‌ ধাতুয় সহিত মিশ্রিত থাকে । 

৫। লবণের মধ্যে সোডিগ্লাম্‌. .পটাবিম্‌, ক্যাল্সিয়াম্‌ ঘটিত লবণষ্ট 
গ্রধান। 

৬। গ্যামের মধ্যে কার্বানিক এমিড. কতক স্বাধীনভাবে কতক কার্ধানেট- 
সোডা রূপে বর্তমান থাকে । 


রক্কের বাম্প--১** ভাগের মধ্যে 


অকিজেন্‌ কার্বনিক এসিড, নাইট্রজেন্‌ 
ধমনীর রূুকে-_২০ ভাগ *** ৩৯ভাগ ১.৮ ৯২ ভাগ, 
শিরার রক্তে--১২ * 1 ৬৪ ৭ ১1২ 


অক্সিজেন বাঙ্প--কতক পরিমাণে নি পদার্থের সহিত মিশ্রিত 
থাকে, আর কতক পরিমাণে রক্তে দ্রব হইয়া অবস্থিতি করে। 

কার্ববনিকৃ এমিভ, বাম্প--সিরামে ড্রব হুটয়। থাকে । 

নাইট্রোজজন্‌-_সিরামে ব্রব হইস্সা অবস্থিতি করে। 


60095া710ম ০0৮ চুলা 2090. ৬১ 


রক্ষে'র রালায়নিক পদার্থ। 
00145051710 0£:৮লছি 31,008) 


ররক্তকণা বা ৭) ". . জল 
ঢু রক্ত কোষ 1 ৩২৮ 
চা 
% (0199 ০6115) ঘন 
চি (01105) 4" 
* প্লাজমা রা . 
জল 9১৪৪৪৪৩৪০০৪ ৬৪৬ 
ক্রস 1 ৭২ 
188175) 
সিনা ঘন পদার্থ | 
(501105) 


গার ওযা €টে “৬ আপার 


রকস্চাপের বিবরণ । 


১২৮ 


৪৪৬৪০৪৪৪১৪৬ ৩৬৪১৪৩৪৩৭৩৬ +০৩৪০০ ৬৬ 


ছিমোপ্লোবিন্‌ ১১৬ 
ম্সর্গীনিক দ্রব্য ১৪. 


লবণ 
451855855 ৫ 
ফাইব্রিন্‌ ন 
এলবুবিন ৫২ 
চর্বি ১ 
অন্ত অর্গীনিক পদার্থ ৩ 
পটাসিয়াম ও সৌড়িস্াম্‌ 
বাবণ " ***১ ৪ 


ক্যালসিয়াম ও মেগনি- 
সিয়াম লবণ ***.. ১ 


০০9৯০015৯70 8 07৮ 175 131.001), 

কোন জীবিন্ত জন্তর রক্তবহানাড়ী হইতে রক্ত যখন প্রথম পতিত হয় তখন 
উহ! সম্পূর্ণ তরল থাকে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে উহা! জমাট হইয়া পড়ে। 
দেছচ্যুত শোণিত প্রথমে অল্প অল্প চট্চটে (৬15০905 ৪0০ 16115-11109) আটার 
মত-হটয়া তৎপরে সম্পূর্ণ জমাট (0০88.140০0) অবস্থা প্রাপ্ত হয । এই সময় 
এ জমাট চাপ হইতে হেলিটাস্‌ (মৃ৪11005) নাষক একগ্রফার গন্ধ বাহিয় হইয়া 
থাকে। ক্রমে রী জমাট চাপের (৪1০$) উপরিভাগে অল্প অল্প স্বচ্ছ অর্থচচ হীষৎ 
পীতবর্ণের এক প্রকার তরল রক্তরস সঞ্চয় কটতে থাকে, উহাকেই সিরাঙ্‌ 
(590) কহে, এবং তলার ধে লালবর্ণের বঠিন' চাপ পত্তিয়া থাকে অর্থাৎ 
যাহ! হইতে রজ্্রদ ৌয়াইতে থাকে সেই কঠিন পধীর্থকে রক্তচাপ বা, কষ্ট 
(01৩) কছে। ঠিক কতক্ষণে রক্ত জম্মট বাধিত তাহা বলা বার না, আস্্র- 
চিকিৎসাকালে কোন কক্ক শ পান্ধে (8126) রক্ত ধরিলে সেই রক্ত ১ ঝা ২ 


৬২ ফিজিযোলজী 


মিনিটে জমাট বাধে; কোন প্রশস্ত ও অগভীর পাত্রে (8০৮) সেই রপ্ত 
দশমিনিটেও চাপ ব্বাধে নাঃ কিন্তু পুনে ক্রমে ঘন হইয়া থাকে । অঙ্বের রন্তু ' 
আরও বিলষ্ে জমাট বাঁধে সুতরাং উহার তিন পদার্থ পৃথক হয় যথা £_-€১) 
লাল রক্তকণ! ভারি বলিয়! অধ:স্থ হয়, উহার উপরে (২) শ্বেতরক্তকণা এবং 
ইহার উপরে (৩) পরিষ্কার জলবৎ রক্তরস বা লাইকার্‌ স্তাঁছুযিনিস্‌ পৃ হয়; 
এই তিন পদার্থই সমান ভাবে চাপ বাধে; কারণ, রক্তকে হাকিয়। কেবল 
প্লীজম! বা লাইকর্‌ স্তাস্ুইনিসকে উত্তমরূপে. জমাট বাধিতে দেখা যায়। 
রক্তচাপ প্রস্তুত হইবার পরে ঁ জমাট চাপের চতুষ্পার্থ্বে পীতবর্ণের রক্তরস ব1 
সিরাম্‌ চোয়াইয়া বাহির হইয়া থাকে! রক্তচাপ প্রস্তত হইবার অব্যহিত 
পূর্বে লাল রক্তকণ! সকল পরস্পর সংযুক্ত হয়! স্তগ্তাকাঁরে সজ্জিত মুদ্রায় 
আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । রক্চাঁপ (০190) প্রস্তুত হইবার কালে শোণিতের 
ক্ষারত্ব (৪112117) ) ও অক্সিজেন বাম্প কম হয় কিন্তু কার্বনিক এসিড. বাম্প 
ও অল্প উত্তাপের বৃদ্ধি হইয়। থাকে। 
ব্নক্তচাঁপের কারণ (089555 01.০০8810186101 )--ফাইব্রিন ঘন 
পদার্থ; দেহাভ্যন্তরস্থ শোণিতে ইহ! থাকে না, কিন্তু ফাইব্রিণোজেন, শ্বেতকণ! 

স্কিত ফারমেণ্ট ও ফাইব্রিণোপ্লাষ্টিন (11011005910) (61100611020 20110 
159610 ) পদার্থ রক্তে অবস্থিতি কবে । শোণিত দেহচ্যুত হইলে এ তিন 
পদার্থের পরম্পর রালায়নিক ( 011701087] ) যোগ হওয়াতে ফাইত্রিন্‌ নামক “ 
যন পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তরল শোণিত জমাট হইয়া পড়ে । 

এই জন্ত শোণিত কোন প্রকারে দেহচ্যুত হইয়া পড়িলে অতি শীঘ্র জমাট 
বাধিয়! যায় এবং পূর্বে যে জালবৎ শুভর স্তরের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে 
পরিণত হইয়া! পড়ে। শোণিতে ফাইব্রিন্‌ উৎপন্ন হয় বলিয়া বিভক্ত প্রদেশের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর ছিদ্র বন্ধ হুইয়। যায় অর্থীৎ ফাইব্রিন প্বাভাবিক ভাবে যেন 
শষ্টরকিন পটির” ন্যায় কার্য করিয়া, থাকে । 

. ফাইভ্রিণের এইকধপ শক্তি না থাকিলে অতি সামান্ত আচত স্থান হইতে 
রক্ত হুইয়! প্রাণনাশের বিলক্ষণ সম্ভীবন| থাঁকিত, এবং 'আস্ত্র চিকিৎসার 
(59018615 ) কোন যন্ত্র রক্তআব হেতু মৃত্যু হইতে মনুষ্যকে . রক্ষা কর্সিতে 
পারিত না.। 


0180০08057৬ 015 £4৬০ ০5০ ০0980018110, ৬৩ 


এ. ১1 ফাইত্রিন্‌ (81577 )-টাট ক রক্ত কাটা দিয়! নাড়াইলেই : 
ফাইব্রিন্‌ প্রস্তুত হয়। ইহা! সাদা সত্রবৎ পদার্থ, ্থরাবীধধ্য ও জলে দ্রব হয় না, 
কিন্ত ক্ষার ও বিবিধ-অস্্ থা £ ল্যাকটিক্‌, ফস্ফরিক্‌ ও এসিটিক্‌ এসিড. দ্বার 
দ্রবীভূত হইয়। থাকে। ইহার সহিত হাইডোক্লোরিক্‌ এসিড মিশ্রিত করিলে 
সিপটনিন্‌ প্রন্তত হইয়া থাকে। 
|. প্যারাগ্নিবিউলিন্‌ , বা. ফাইব্রিনোপ্লাষ্টিন্‌ (17180100011 )-- 
তরল লাইকর্‌ সাঙ্গুপ্রিনিসের সিরাম নামক রক্তরসে কার্ধনিক এসিড, অথবা 
লবণ প্রয়োগ করিলে দানাদার শ্বেত-বর্ণের প্যারাগ্নবিউলিন বা ফাইব্রিণোপ্ষ্টিন 
প্রস্তুত হয়। ূ 
৩। ফণইব্রিণোজেন্‌ (51)70989)- হাইড্োসিল্‌ (02501০61৩) 
ব৷ মুস্কথালীর রস অথবা, হদাবরণের রসের (56710710171 1019 ) সহিত 
কার্বধণিক্‌ এসিড. অথবা লবণ মিশ্রিত কবিলে ফাইব্রিণোজেন প্রস্তুত হয়। 

৪1 ফারমেন্ট (670971)-_ফাই'ব্রণ রহিত রক্তে ২৮ গুণ পরি- 

মাণ স্থরাবীরধ্য মিশ্রিত্‌ করিলে ফাঁবমৈন্ট অধুঃস্থ হর। ইহা পরিক্রত জলে দ্রব 
হয়, এবং ইহা ফাইব্রিণোজেন ও প্যারাগ্নবিউলিন দ্রাবের সহিত মিশ্রিত হইলে 
রক্তচাপ প্রস্তুত হয়। 
_ বাফিকোট (888 ০০৪০_রক্ত বিলঙ্ধে চাপ বাধিলে লাল রক্তকণী- 
গুলি তলায় পড়ে, উপরে পরিষ্কার রত্বন্মস চোয়ায়; এই রসে শ্বেতকণা থাকে 
বলিয়! ঈষৎ শুভ্র দেখায় সুতরাং ঈহাকে বাফিকোট_ (898 ০০৪) কহে। 
প্রঃদাহির রক্তে এইরূপ অবস্থা দেখ। গিয় থাকে । 


(উহার রাত এপ 


নিম্নলিখিত অবস্থায় রক্ত শীঘ্র চাপ বাধ । 
01700151075 ছ৬০0]২]খ, ০5098014710. 
১ম। অল্প উত্তাপ রক্ত চাপর্বাধার ( (:092126109 ) সহায়তা করে| 
২য়। রক্ত যত স্থির থাকিবে তত এই ক্রিয়ান্স স্থুবিধা । 
৩য়। অন্য পদার্থের সংযোগে রক্ত চাপ বাধিতে পারে। 
গর্থ। বাহুর সাহায্যে এ কার্য সম্পন্ন হয়। 


৪ কিরিয়োলজী । 


সত শসা পাপ ০৮৮ লা 


%ম। বকশ ও ধাতুপাত্রে রক্ত শীত্ত চাপ বাধে 

ঠ। পাত্র গভীর না হইলে চাপ বাধিবার অনথবিধা হয়| 

পম। রক্তের প্রায় খিগুণ পরিমাণের কম জল যোগ করিলে চাপ গ্রাপ্তত 
হয়। 

৮ম। রক্ত যত শেষ বহিবে তত শীন্ তাহাতে চাপ হুইবে। 


নিয়লিখিত অবস্থায় রক্ত চাপ বাধে না। 
017০0805158 ০25 8৮7 52018559495017459), 
১ম। অত্যন্ত শীতলতা । 
২য়। রক্তের দ্বিগুণ পরিমাণের জল সংব্যাগ। 
৩য়। আৌবিত তস্তর সহিত যোগ থাকিকল। 
৪র্ঘ। অন্রক্ষার রহিত (7600191 ) বিবিধ লবপ সংযোগ । 
৫ম! বায়ুর পরিমাণ কম হইলে। 
৬ষ্ট। শিরার ও প্রদাহযুক্ত স্থানের বরক্ত শীন্্ জসাট বাঁধে না। কিন্ত 
বিলম্বে উত্তমরূপে জমাট বাধে । 
৭ম। ঠতল প্রভৃতি পদার্থ রক্তের উপর রাখিয়া বাধুর সংযোগ বন্ধ করিস 
দিলে আর রক্তচাপ প্রস্তুত হয় না'। 
৮ম। অতান্ত ক্ষার বা অম্নমোরগ এই কার্ধোর গ্ররতিকুলত1 করে ৷ 
অবপ্থাভেদে রঞ্জেির তারতম্য (৬ ৭1758800507) 83185 810০0 
)1)061 010151610 0170000030811065 0:27 
১ম। নারীর রক্তাপেক্ষা পুরুষের রক্তের আপেক্ষিক ভার (3616০ 
2191: ) অধিক, এবং ভাহার শরীরে অধিক মাত্রায় রক্তকণাও লক্ষিত হয়। 
২য়। নারী গর্ভাবন্তী হইলে তাহার রঞ্কের আপেক্ষিক ভার এবং রক্তকণার 
হাষ হইয়। থাকে, এবং শ্বেতকণ। ও ফাইত্রিন্‌ বৃদ্ধি পায়। 
' ওয়! জব্বাযুব (85135) অন্তর্গত জণের রক্তে অধিক' পরিমাণে রপ্তকণ! 
দৃষ্ট হয়, এবং জন্মের কিয়ন্দিবস'পরে তাহা! কনিকা যাত্ব | 
৪র্ঘ। স্থলাকার' বা উগ্র শ্বাবাপন বাঞ্ধির রক অধিক পরিমানে রক্তকণা। 
ওষন পদার্থ দৃষ্ট হইয়। থাকে। 


৯1001, ৬৫ 


স্পপপিপপপিপা্পা পাশ বাপ পাপ পা পাপ্পি 


পপ সপ 





পাপা 





 সাাস্পিসিসপসি 


€ম। উত্তমরূপ আহাবের পর রত্তমধ্যে কষণকাল জন্ত যেরূপ ধন পদার্থের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়। যায়, সামান্ত আহারের পর তেমন দেখা যায় না। 
, ৬ষ্ঠ। কোন'প্রকার রক্তত্রাবের পর, যে শোৌণিত সকলের শেষ ভাগে 
পতিত হয় উহার আপেক্ষিক ভার কমিয়াঁ যায়। নিকটস্থ তস্তর জলীয়াংশ 
শোষণ করিয়া এইরূপ অবস্থ! গাপ্ত হয়, এবং সেই জন্য রক্তজ্্াব, বিস্কচিক ও 
বহুমূত্র রোগে অত্যন্ত পিপাস! হইয়! থাকে। 


সস তো, আন টস 


ধমনী ও শিরাঁর রক্তের প্রভেদ | 


11171715712 31৬ তির হাতি কাত] তো, কি) 
| ৬005 1,001. 
শোণিত যতক্ষণ ধমনীর € ৪101) ভিতর প্রবাহিত হয় ততক্ষণ ইহা 


লোহিত থাকে, কিন্তু উহ! শিরা (০10 ) মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীল আভাযুক্ধ 
বেগুনী বর্ণেব হইয়! যায়। এই বর্ণ পরিবর্তনের কারণ শ্বাসক্রিয়া € চ২০৪10178- 
11017) বর্ণন কালে বিশেষরূপে* ৪সালোচিত হইবে । এস্থানে এই পর্য্যস্ত বল! 
বাইতে পাবে যে, শিরার রক্ত ত্ত হইতে কার্ব্বনিক এসিড. নামক দূষিত বায়ু 
গ্রহণ করে বলিয়! উহার এই প্রকার বর্ণ লাভ হইয়া! থাকে | কারণ, ইহ! দেখ! 
গিয়াছে ষে ধমনীর রক্কে কার্ধনিক্‌ এপিভ. বাম্প মিলীইলে বেগুনিয়া বর্ণ ফলিত 
হয়, এবং উহাতে আবার অক্নিজেন্‌ বাষ্প যোগ করিলে উহার পূর্বের লোহিত 
বর্ণ উৎপন্ন হইয়। থাকে । কিন্তু ইহা শ্মরণ রাখা কর্তবা যে, যখন কোন শিরা 
(৬৩17) ) পেশীর বিশ্রামাবস্থায় তথ! হইতে রক্ত লইরা যায়, তখন উহা! লাল 
বর্ণেবই থাকে কিন্তু তন্তর অপচয়ে (118905 /৪519 ) কার্বনিক 'এসিড. উৎপন্ন 
হইয়। উহাকে এইরূপ বিবর্ণ করে। 
রক্কশ্ফিত বিবিধ পদার্থের গয়োজন | 
0575 0" না ৬৬1২100০০0০ ০71701275 
077771717 91.0901) 

রক্তের ঘন পদার্থ সকল (৪8০01105 ) রূপাস্থর প্রাপ্ত হইয়া উত্তাপ উৎপন্ন 

করে, এবং উহ্থার আপেক্ষিক ভার রক্ষা করিয়! থাকে । 


চি ফিগিয়োললী | 


১ম। অগওলালের (511)07097) দ্বার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন হয়। 

২য়। ফাইব্রিন্‌ (8577) রক্কে শ্রস্তত থাকে না কিন্তু রাটাঙ্থান হইতে 
রক্তআাব কালে উহ! গ্রস্তত হয়, এবং উহ! দ্বার! রক্তচাঁপ নির্ষিত হইয়! রক্তআেত 
বন্ধ হয়। 

৩য়। চর্ব্বি বা তৈলময় পদার্থের (£519) দ্বার অঙ্গের পূর্ণতা রক্ষা হয়, এরং 
ইহার অকিজেন্‌ বায়ুর সহিত রাসায়নিক সংযোগে উত্তাপ উৎপর হইয়া থাকে । 

৪র্থ। লবণাক্ত পদার্থের (5৭108) দ্বার রক্তের আপেক্ষিক ভার ও ক্ষার 
রক্ষণ হইয়! থাকে এবং উহার দ্বারা রক্ত শীঘ্র নষ্ট হইতে পায় না। ৰ 

৫ম। রক্তকণা (০০9:085019) ফুস্ফুস্‌ হইতে ভাক্সিজেন্‌ বাচ্গ শোষণ কবিয়া 
থাকে এবং উহাদের দ্বার! ন্নাযু ও পেশী তন্তুতে এ্র-বাম্প চালিত হয়। 


বক্কর আবশ্বাকতা (055 0 77,007) £প- 


১ম। ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হইবার কালে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন 
আপন পুষ্টি ও রক্ষার জন্য প্রয়োজন মত শোণিত গ্রহণ করিয়া থাকে । বিবিধ 
নিঃসরণকারী বন্্ও আপন আপন রস নিন্নাণের জন্য আবশ্তকমত শোণিত 
গ্রহণ করে। 

২য়। রক্ের বায়ে শারীরিক উত্তাপ রক্ষা হয়, এবং রক্ত তস্তদিগের রা 


পরিবর্তিত হইয়া নানা প্রকার শক্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে । 
৩য়। নানাগ্রকার তস্তর কাধ্য রক্ষা করিবার জন্ত অথবা! উহাদের মধ্য- 


স্কিত অনার পদার্থের সহিত মিশিয়! উহার্দিগকে বাহির করিবার জন্য রম্তু সেই 
সেই তস্ততে অক্সিজেন বাষ্প লইয়া যাঁয়। 

৪র্ঘ। যক্ত শারীরিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে অসার পদার্থ গ্রহণ করতঃ 
উহাদেরই বহির্গমনের দ্বারে লইয়। যাযজ। 

৫ম। রক্ত সমস্ত শরীরকে 'অভিম্নিক্ত কুরে এবং উজ রাখে । 


০12০0141108, ৬৭ 


রক্তাধার, রত্ঞবহানাডী ও রস্কসর্থালন 


প্রক্রিয়ার বিবরণ | 
7121২], 9া,909-55957505 সবি 012001-ছা10ধ, 


রক্তাধার বা হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকবার কুঞ্চনে তন্ধ্যস্থিত রক্ত বাহির হইয়! 
ক্রমান্বয়ে এরূপ নলী সমূহের ভিতর ভ্রপ্ণণ করে যাহাদের সহিত অন্ত কোন 
জাতীয় নলীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (01760615) কোন যোগ নাই, কেবল, ছুই পার্খের 
ছুই থোবাসিক ডা ছুই দিকেরই স্াঁব ক্লেভিয়ান ও ইণ্টারন্টাল যুগুলার শিরার 
সান্ধস্থলে যোগ বাখিয়। থাকে। প্ররূপ রক্তবহানলীদিগের গঠনের বিতিরতা 
ৃষ্ট হয় এবং উহাদিগকে স্থান,আকার ও ক্রিয়া ভেদে ধমনী, ঠকশিকণ ও 
শিরা ৫ 216, 08011]715১ ৬৩10) কহে । ধমনী সকল পরম্পরে যোগ 
না রাখিয়া! অথচ প্রতোকে বিভক্ত হইয়া হৃৎপিণ্ড হইতে দেহেব সর্ধত্রে রক্ত বহন 
কবে এবং এরূপ বিভাজন বশতঃ ক্রমে ক্রমে উহার! স্শ্ধ চুলে আকার ধাবণ 
কবিলে উাদিগকে কেপিলাবী কহেন. ইহাদিগকে দেখিলে বৌধ হইবে যেন 
অঙ্গের কোমল প্রদেশে সুূঙ্গের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ পড়িয়। আছে। কেপিলারা 
নলী সমূহ পবস্পবে সংযুক্ত হইয়া! এবং বিবিধ তন্তু ও যঞ্ত্রকে বস্ত বিতরণ করিয়া 
পবিশেষে শিরায় পরিণত হয়। শির! সকল হৃংপিণ্ডের অরিকেল (50061) 
নামক ক্ষুদ্র কোটবে রক্ত লইয়া যায়। ফুসফুসের শিবাগুলি বামদিগের ক্ষুত 
কোটরেব সহিত এবং অন্থান্ত স্কানের শিবাগুলি শরীবের উদ্দঘ ও নিয়দেশেব 
সুপিবিয়ার ও ইন্ফিবিয়ার ভিনীকেভ1 নামক ছুই প্রধান শির! দ্বার! হ্ুংপিগের' 
দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটরেব সহিত যোগ রাখিয়। থাকে। অরিকেলু হইতে রক্ত 
হংপিণ্ডের ভেন্টিকেল নামক বৃৎ কোটরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া! থাকে । 
ভেন্টি কেল হইতে আবার ধমনী সকলে পূর্ব রক্ত সথালিত হইয়া থাকে । 
অতএব আমর! দেখিলাম যে রাজপথে জলসিঞ্চন করিবার নলেব সহিত বাম্পীক্' 
যন্ত্রের যে সম্পর্ক, হৃৎপিণ্ডের সহিত ধনী, কৈশিক ও শিরার সেই সন্থপ্ধ। . 
রক্তসঞ্চালন প্রণালী .(01651507)- রক্তের বৃস্তাকাঁবে ভ্রমণের 
নাম রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া, অর্থাৎ শোণিত কোন প্রদেশ হইতে বহিগগত হইয়া 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চতুর্দিকে ভম্ণ করতঃ পুনর্বার সেইস্থানে আসিয়! উপস্থিত হয়। 


৬৮ ফিজিয়োলনী 


বিশুদ্ধ শোপিত হৃংপিও হইতে প্রথমে এক়োর্টার (8০1০). প্রধান প্রধাৰ 
শাখায় প্রক্ষিপ্ত হয়, এখান হইতে উহাধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখার ভিতর 
দিয়া বহিতে বহিতে দেহের স্ু্দুরখণ্ডে আসিয়া! উপস্থিত হইয়া থাকে । মনে 
করা হউক যে, রক্ত পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, এখানে শোণিত ধমনী 
হইতে কেপিলারী নলীতে প্রবেশ করিতে থাকে । ত্বক্‌, মাংসপেশী' প্রভৃতি 
যাবতীয় তস্ত ও যন্ত্রে চতুদ্দিকে এই কেপিলারী নলীদিগকে চালিত হইতে 
দেখা যায়। ইহার! সর্বগ্রকীর তত্তদিগকে সার বিতরণ পূর্বক অসাব গ্রহণ 


করিয়! থাকে । এই অবস্থার শোণিত শিরামধ্যে প্রবেশ করে। শিরার 
রক্ত পরীক্ষ। করিয়! দেখিলে দেখা যাইবে যে, কার্ধনিক্‌ এসিড, নাক দুষিত 


বায়ু প্রভৃতি ইহার ভিতর সঞ্চিত হইয়াছে । আর. তজ্জন্য ইনাব রঙ্গেবও 
পরিবর্তন ঘটিয়ছে। যাহ! হউক এই রক্ত প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা, ততৎপবে 
অক্ষোকৃত বৃহৎ শিরার ভিতর বহিয়৷ অবশেষে নিয়দেশস্থিত প্রধান শিরা ছাব1 
পুনর্ধার হৃৎপিণ্ডের কোটরে আনীত হইয়া থাকে। 
রক্ত সঞ্চালন প্রণালী প্রধানতঃ ৪ প্রকাব্‌ যুখ] ২ 

১1. পাল্মোনারী রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া (001707010 017০0- 
19607)--যে শোণিত হৎপিণ্ডেব দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটর (0018), দক্ষিণ বৃহৎ 
কোটর (৬০০৮1০]০) এবং পান্দোনারী (ফুস্ফুস্‌ সম্বন্ধীয়) ধমনী, পান্মোনারা 
কেপিলারি বা কৈশিকানাড়ী ও পাল্সেনারী শিরার ভিতর ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত: 
হয় সেই রক্ুশ্রোতকে ফুস্ফুস্‌ সম্বন্ধীর বা পালে (নারী অথব! ক্ষুত্র রক্ত সঞ্চালন 
প্রক্রিয়। (19357 01501561010 ) কহে । ্‌ 

২। সিষ্টেমিক রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া (35৪৩7৩ ০1০81৭- 
0০7)--যে শোণিত হৃৎপিণ্ডের বাম ক্ষুদ্র কোটর (16টি ৪071012), বাম বুহৎ 
কোটর (150 ৮70101), এয়োর্টা €(&০ণান ), শারীরিক ষাবতীয় ধমনী, 
কৈশিকানাডী, ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র শির] এবং অবশেষে উর্ধ ও নিয়দেশে স্থুপিরিয়ার ও 
ইন্ফিরিয়ার্‌ ভিনাকেভ1 নামক ছুই প্রধান শ্রিরার ভিতর দিয়! প্রবাহিত 
হইয়] যায় সেই শোণিত লোতকে শারীরিক বৃহৎ বা সিষ্টেমিক (9/55071 
01708181100 ) রক্তস্চালক প্রক্রিয়া কহে। 

৩। পোর্টল রস্তসৎলন প্রক্রিয়া (6০15 011001৯0010 )--৮- 


০100 14110. ৬৯ 


পপ এপাশ ০ 


ইন্ফিরিয়ার্‌ মেসেট্টিক্‌, স্ুপিরিয়ার্‌ মেসেষ্টি,ক্‌, স্পীনিক্‌, গ্যাসথীক্‌, অর্থাৎ অন্তর 
( 1176651106১), ল্লীহ। (50015610) ও পাকাশয় (১০907501)) সম্বন্ধীয় শির! সমুহ 
একত্রিত হইয়া! পোর্টল (0০101) নামক শির! নির্মিত হয়, এই পোর্চাল্‌ শির! 
যর্কতে (115০1) প্রবেশ করিয়া! ও অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়া অবশেষে 
হিপাটিক্‌ অর্ধীৎ ষ্কৎ সম্বন্ধীয় শিরায় পরিণুত হইয়া ইনফিরিয়ার ভিনাকেড! 
নামক নিষ়াঙ্গের প্রধান শিরার সহিত মিলিত ভয়; এই সমস্ত শিরার মধ্যে যে 
শোণিত প্রবাহিত হয় সেই রকু-আ্রোতকে পোর্টাল রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়৷ কছে। 
৪ | মুত্রযন্ত্রের রক্তসঞ্চ(লন প্রক্রিয়া (11076 017০819- 
(01) )-_রিনাল্‌ নামক মৃত্রযন্ত্রেব ধমনী (7২208181167) মুত্রযস্ত্রের কটিকেল 
বা বহিদ্দিকের ভলুংশের ম্যাল্ফির্জিরান নামক থালীর (11410)17121817 0805810) 
ভিতর গ্রবেশ কবে; তথার এ ধমনী বিভক্ত হইয়! জালের আকার প্রাপ্ত 
হইলে উহাকে গ্রমেরুলাস্‌ কহে। এখান হইতে আবার এফারেণ্ট (127৩6 
ড৫৪501) শিরা (কারণ ইহ] পোর্টাল শিরার সদৃশ ) মুত্রযস্ত্রের, মেড়ুলারী ঝ 
মধ্াস্থলের অংশের কুগুলাকার বুত্রনগীর (০0176010160 0110 16005 ) 
চতুর্দিকে বিভক্ত হইয়া পুনর্ধার জালের আকার € 216৪3 )ধারণ করে এবং 
পরিশেষে রিনাল্‌ শিরায় (1২791 ৮০10) পরিণত হয়। এই সমস্ত রক্তবহা- 
নাড়ীর ভিতবে যে শোণিত প্রবাহিত হয়, সেই রক্তত্রোতকে মূত্রযস্ত্রেব রক্ত- 
সঞ্চাপর প্রক্রিয়া কহে । 
উপরের আলোচন! দ্বারা আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রক্তসালন 

গ্রক্রিয়! (017০0146107) সুসম্পর হইবার জন্য ৪টী পদার্থের প্রয়োজন যথা £-- 

১ হৃৎপিণ্ড (76710)1 ইহা প্রত্যেক মিনিটে ২০1৭৫ বার 
স্পন্দিত হয়, ইহাতে দূষিত ও শোধিত রক্ত শ্বতন্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং 
ইহা হইতে সেই সেই রক্ত পাল্মোনারী ও এয়োর্টা নামক ধমনীতে প্রক্ষিপ্ত হয়। 

২। ধমনী (41657০5 )--এই নলীদ্দিগের গাত্রে স্চিতিস্থাপক ও 
পেশীহত্র থাকাতে সর্বস্থানে নিয়মিতরূপে রক্ত স্ালিত হইয়া থাকে । 

৩। ঠ্কশিকানাড়ী (5921191569 )২-ইহাদের স্থিতিস্থাপক 23 
পাতল! গাত্রের ভিতর দিরা লাইকার্‌ সেঙ্কুয়িনিস্‌ এবং রক্তের শ্বেতকণ। বহির্গত 
হইয়া চতুর্দিকস্থু তন্কর মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে । 








স্পা সপ শপাশি 





রি ফিলিয়োললী । 


+ শাটার পিপি পপ্পপীশপাীিপি পশিশীশ্পিপীশীি পিপি পশলা পপর ০ রাগ 


&। শিরা (৬৩০৪১--ইহাদের গাত্রে পেশীল্তত্র ও কবাট বা আচ্ছাদ 
(সদ ভালভ.) থাকাতে রক্তর্কে পুনর্ধার হ্বংপিগডাতিমখে লইয়| যার। 
ইহাদের গাত্র পাতল! ও আয্মণ্তন বৃহং স্থতরাং ইহাদের ভিতর সমস্ত শরীরের 
রক্ত ধরিতৈ পারে। ৃ 

এক্ষণে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও বিশঞ্চ আলোচনায় প্রবুত্ত হওয়া যাউক £-- 
ইৎপিণ্ডের বিবরণ (7৮8/)--হৃংপিও প্রধানতঃ মাংসে নির্মিত 
্ুতরাং ইহার গাত্র কুর্চনশীল, ই৮1 বক্ষঃগহব্ধে এবং এক ফাইব্রো-সিরাস্‌ 
অর্থাৎ স্থাত্র ও রক্তরস সম্বন্ধীয় থালীর ভিতর অবস্থিতি করে; এ থালীকে 
পেরিকাডিয়াম্‌ কছে। 

পেরি কাডিরামৃ (7৩810810101 )--এই বিল্লী নিয়ে ডা়াফ্রাম্‌ অর্থাৎ 
বক্ষ-ও উদ্দর, গহবনের ব্যবচ্ছেদক পেশী (10891015507 ) এবং উর্ধে হৃৎপিণ্ড 
হইতে উত্থিত বৃহৎ বৃঠৎ্ ধমনীতে সংলগ্ন) ইহার ছুই পর্দা আছে (১) বহি- 
দিকে ফইত্রাস্‌ বা সথত্রবৎ (8১:০১ ) এবং (২) ভিতরদিকে সিরাস্‌ বাঁ রক্তরস 
সম্বস্বীয়'( ০7০৩০ ) ঝিল্লীর আবরণ। ফাঁইব্রাস্‌ ঝিল্লী কঠিন ও চিম্সে এবং 
ইছাই ডায়ফ্রাম-ও এয়োট। প্রভৃতিতে সংলগ্ন কিন্ত পিরাস্‌ বিল্লীর 'আবরণে 
ছুই পর্দী দৃষ্ট'হয় (১) প্যারাইটাল্‌ পার্দ। (02781911859: ), ইহা! ফাইব্রাস্‌ 
বা সুত্রবৎ পর্দার-সহিত সংযুক্ত, এবং (২) ভিসিৰেল্‌ পর্দ। € ৬19০581] 16 ) 
ইহ। হৃৎপিণ্ডের গাত্রকে ঢাকিয়। রাখে । পেরিটোনিয়াম্‌ ঝিল্লীর গঠন অন্যান্য 
সিরাস্-বিল্লীর মত। 

হৃথুপিগ্ডের বর্ণনা 00০১০710097 9109 17586)- বক্ষোগহ্বরের 
মুই পার্থ ফুঃ্ফুসের মধ্যস্থলে হৃংপিঞ অবস্থিতি করে। ইহা কেবল মাংস- 
পেশীতে নির্মিত, ইহার উপরদিক (13৭6) প্রশস্ত, এবং উহ! উর্ধে, পশ্চাতে ও 
দক্ষিণে ছেলিয়া থাকে, প্র দিক হইতে বৃহৎ ধমনী সকল উখিত হয়। ইহার 
নিষ্ম দিক. (7১৩৯) সন্ধীর্ণ হইয়া! একটি বিন্দুতে যেন পর্যযবদিত হইয়াছে; এই 
দিক নিম়ে। সন্তুখে ও বামে ছেলিয়া থাকে । হৃংপিওকে দেখিলে গুগাকও 
বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়) অথবা কোন ক্ষুত্র মন্দিরকে উল্টাইয়া বসাইলে যেমন 
হঠ: ইহীকে সেইনপ দেখায়। শ্বীপণ গ্রহণকালে হৃৎপিণ্ড ফুস্ফুস্‌, ছার! 
ঈষৎ আবৃত হইয়া থাকে। হাঁংপিত্ডের চূড়া বা বিদ্দুং বামগান্থে হেলিরা 


018০017৬210, প১ 


ধাঁকে, এরং নাড়ীর ম্পননের বঙ্গে সে ইহাও পঞ্চম এবং ষঠ পঞ্জয় অধাস্থিত 
ংমে অতি সজোরে আঘাত করিয়া থাকে । বামপার্ষের শুনের নিম্নে ও 


তাহার ঈষং অভ্যন্তরদিকে ইহার'শব্ধ উত্তমরূণে জবণ রুরা যায়। 
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হৃৎপিণ্ডের চতুঃসী মা- উর্ধদিকে ইহার" বেস্‌ (385) বা তলভাগ । 
ওঁ তলদেশ অথবা উদ্ধদিক ছুইদ্িকের ৩য় পঞ্জর উপাস্থির মধ্যবর্তী রেখার 
সমান ? অর্থাৎ এই রেখ! অনুসারে ষ্টার্নামের দক্ষিণে আধ ইঞ্চি হইতে ইগার 
বাদে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত ক্বংপিণ্ডের বেস. বা তলদেশ স্থাপিত। নিম়র্দিকে 
ইহাব চুড়া না এপেক্স (১০৩৮ )। হৃৎপিণ্ডের চূড়ার যে স্থানে শব হয় তথ 


থ২ কিজরোলজী। 


পেশী শি 
শীল তল শশী শী শী পিসী শী শীট পাপা পপপীপ্পপ পপ 


হইতে ট্ার্ো-জাইফয়েভ, শন্ধির উপর দিয়] ্রার্নামের ঈষৎ দক্ষিণ ধার পর্য্যন্ত 
হংপিণ্ডের নিষ্ন সীমা। স্বংপিণ্ডের উদ্ধ ও নিয় রেখা (8৭5৪ 8170 ৭8% 
110০) ডান দিকে অল্প ঘুবাইয়! যোগ করিলেই দক্ষিণ দিক (21) 
1১)1061 ) প্রস্তুত হয়। চুড়ার শবের স্থান (৪০৮ 06৪1) হইতে বামদিকের 
স্তনের ভিতর দিক দিয়া এক রেখা অল্প ঘুবাইয়৷ উর্ধ রেখায় যোগ করিণেই 
হৃৎপিণ্ডের বাম সীম! নির্শিত হইয়া থাকে । 

হ্বংপিণ্ড কেবল একটি সাধারণ থালী নহে, বরং তদ্দিপরীতে ই একটি 
জটিল যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন গহ্বর আছে। প্রত্যেকের দ্দিতর 
ভাল্ভ (৮৪1৮৩) ব৷ অচ্ছাদ বা কবাট সকল এমনি ভাবে অবস্থিতি করে যে, 
কোন একটির ভিতর হইতে রক্ত বহির্গমন কালীন সেই বক্ত যেমন তাহাতে 
পিছলিয়! পড়িতে পায় না, তেমনি কাহারও ভিতরে শোণিত আসিয়া পড়িলে 
তাহ। হইতে বাহর্গত হইতে পারে ন।। ইহাতে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন কোটব থাকে 
বলিলে ইহ!র বর্ণনা পরিষ্কার হয় না; ; ৰবং ইহাতে এক এক যোড়া কোটর, 
পরস্পর ঘন মাংসপেশীর ব্যবধানে আররিতি: করিতেছে বলিলে 'ভাল হয়। এক 
দিকের গহ্বরদ্বয় অপর দিকের সহিত সমান। উহাদিগকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটর 
কহে হৃংপিওকে দক্ষিণ ও বামভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রত্যেক 
ভাগের উপরে এক একটি ক্ষুদ্র কোটর ; বৃহৎ শিবাঁসমূহ ইহাদের ভিতর রক্ত 
ঢালিগা দেয়। এখান হইতে নিয়ের কোটরদয়ে প্রবাহিত হইয়া! অবশেষে 
তাহা ধমনী দিয়! বহির্গত হইয়া পড়ে । ছুই পার্খের উপরের গহবরকে অরি- 
কেল্‌ বা ক্ষুদ্র কোটর (৪8576195) কহে, এবং নীচের ছুইটিকে ভেণ্টি কেল্‌ 1 
বৃহৎ কোটর- ( ৮€1)11015$ ) বল! ধাঁয়। 

অরিকিউলো-ভেণ্টি কুলার নামে স্থন্দর বিল্লীবৎ আচ্ছাদ বা ভাল্ত প্রত্যেক 
পার্খের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে। এই ভাল্ভ দিগের 
মুখ বৃহৎ কোটরের দিকে খুলিয়৷ থাকে । অতএব ইহাদের ভিতরে সহজে রক্ত 
প্রবেশ করিতে পারে. কিন্ত ক্ষুদ্র কোটরে সেই রক্ত পশ্চাৎগমন করিতে পারে 
না, যে হেতু এই ভাল্ভ গুলি'অরিকেল্‌ ও ভেশ্টিকেলের সংযোগ পথকে শীন্ত 
আবৃত করিয়া ফেলে। তৎপর বৃহৎ কোটরস্থিত রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হইলে 
সেমিলিউনার ভাল্ভ, প্রযুক্ত ধমনীস্থিত রুত্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে না । - 
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,. ছুই পার্খেকষুদ্র কোটরত্বপ্নের যেমন যোগ নাই, ছুই পার্খে বৃহৎ কোটরছয়েরও 
মেইরূপ। তবে প্রড্যেকদিগের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটরে সংযোগ দুষ্ট হয়। 


«বাম পার্থে কোটরহুয়ে নির্মল রক্ত থাকে । দক্ষিণ কোটরদ্র়ে দূষিত রক্ত 
লক্ষিত ভয়। 
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দক্ষিণ ক্ুত্র কোটর 0২15170 ৪80151)--ইহ1 বাম ক্ষ কোটর 
১৬ 


শি 


৭ ফিজিয়োলজী । 


অপেক্ষা বৃহৎ, ইহার গান্র পাতলা, ইহাতে বাম ক্ষুদ্র কোটরাপেক্ষ। ছুই গুণ রক্ত 
ধরে, ইহাতে দুইটা অংশ আছে (১) গহ্বর, (২) এপিও্িক্স অরিকুলি। 

১। অআজুপিরিয়র তিনাকেভ। নামক শরীরের উর্ধদেশের প্রপ্নান 
শিরা অপরিষ্কার রক্ত বহন পূর্ব্বক দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটরের উপর ও সন্মুখাংশে 
মিলিত হইয়াছে । 

২। ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভা নামক শরীরের নিয় দেশের 
প্রধান শিরঅপরিফার রক্ত বহন পূর্বক এ কোটরের নিম্ন ও পশ্চাৎ কোণে 
মিলিত হইয়াছে । ২ 

৩। টিউবার্কিউলামৃ-লোয়ার্‌ নামক এক গুটিকা (18991- 
0610107 1,981 ) উক্ত ছুই ভিনাকেভার মধ্যে দৃষ্ট হয় । 

8। করোনারী সাঁইনাল্‌ নীমক হৃৎপিণ্ডেরই এক ক্ষুদ্র ছিদ্রেব 
প্রশস্ত মুখ, ইন্ফিরিয়ার্‌ ভিনীকেভ1 ও অরিকিউলো-ভেন্টিকিউলার ছিদ্রের 
মধ্যে দৃষ্ট হয়, এই ছিদ্রের মুখে করোনারী ভাল্ভ নামক এক কবাট থাকে, 
এই সাইনাস্‌ দ্বার! হৃৎপিখ্ের দূবিত বক্ত আনীত হইয়া থাকে । 

| ফোরাগিনা-থিবিসাই নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র শিরা দ্বারা 
হৃৎপিণ্ডের পেশীস্ত্রেব অপবিষ্কাব রক্ত আনীত হইয়া থাকে । 

৬। অরিকুলো-ভে ণরকুলার ছিদ্র ডিথাকার, ইহা দ্বার! কু 
ও বৃহৎ কোটরে যোগ রক্ষা! হয়। 

৭ ইউফ্টেজিয়ান্‌ ভাঁল ভ বা কবাট (5090501120 ৮81৫)_ 
ইহা ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভা ও অরিকুলো-ভেন্টি,কিউপাব ছিদ্রের ব্যবধানে 
অবস্থিতি করে, গর্ভাবস্থায় শিশুর ইউষ্টেসিয়াঁন্‌ ভাল্ভ্‌ বড় ও উচ্চ, স্থতরাং 
ইন্ফিবিয়ার ভিনাকেভাব রক্ত ইহাতে ঠেকিয়া, ফোরামেন ওভেলি নামক ছিত্তর 
দিয়! একেবাবে বাম ক্ষুদ্র কোটরে উপনীত হইয়। থাকে । 

৮1 করোঁনারী ভাঁলভ. বারা অরিকেল্‌ কুঞ্চন কালে উহার রক্ত 
করোনারী সাইনাসে পশ্চাদ্বাবিত হইতে পারে না। 

৯১। ফনসা-ওভেলিস এক ভিম্বারার গর্ভ বিশেষ; পূর্বে অর্থাৎ 
গর্ভাবস্থায় ইহাই ডিম্বাকার ছিদ্র বা ফোরামেন ওভেলি নাম প্রাপ্ত হয়। ফসা- 
ওভেলিস্‌ ইন্ফিরিয়ার্‌ ভিনীকেভ। ছিদ্রের উপর দিকে থাকে । 


০1৮০০141108, ১ 


১০ | এনুলাস ওভেলিস- নি ওভেলিস গর্ভের চারিধাবের 
নাম এনলাস্‌ ওভেলিস্‌। 


৮১১ | মাসুল ল-পে ক্টিনিটী নামক চিরুণীর দাতের মত কতকগুলি 
মাংস হুত্র এপেগ্ক্স অরিকিউ লির মধ্যে দৃষ্ট হয়। 


* তালিকা £-- 
স্থপিরিয়ার্‌ ভিনাকেভা ৃ ইউষ্টেসিয়।ন্‌। 
ভাল্ভ, 
ইন্ফিরিয়ার্‌ ভিনাকেভা চিন 


ছিদ্র; কবঝোনারী সাইনাস্‌ 
ফোরামিনা থিবিসাই 
অরিকুলো-ভের্টি,কুল!র্‌। 
গর্ভব্ন শিশুব € এন্লাস্‌ ওভেছিস্‌ 
| ৰ ফসা-ওভেল্দিস্‌ 


অবশিষ্ট মাস্কুলি-পেক্টিনিটা। 
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ণ৬ | ফিন্িয়োলজী। 


[10 23. 
78015. 01731715116 071 1616 201710010- 
2 0170077গ 76৩, 61001100121 00961717প- 
3 হিট £৯01105, 1০ 00720 €217011725, 
4 &006201%. [[ 1/11071 20061101 0271), 
হ [৮ ৬6151071016, [2110 21111016, | 
6 00102 2665. [3 138111701721% 6109 
পী (০0101011720 08102, [4.1171600: 061,600 &0171016, 
23115116 01) &0, [6 00110001৮ ৬০105, 


দক্ষিণ বুহ€ু কোটর (২6, ড০701০১)--ইহ1 দক্ষিণ ক্ষুদৃ কৌোটব 
হইতে হৃপিগডের চড় পর্যন্ত বিস্তুত। ইহ! হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ধাব (77161) 
ও সম্মুখ গাত্র নির্মাণ করে। ইহার তলদেশে (5758 মবিকুলো-ভেপ্টি, . 
কুলার ও পাল্সোনারী ধমনীব ছিদ্র দৃষ্ট হয়; উভয় ছিদ্রেব মুখে ভাল্ভ বা 
কবাট থাকে । দক্ষিণ অরিকিউলো-ভেণ্টিকুলাব ছিদ্রের মুখে দক্ষিণ অরি- 
কিউলো-তেপ্টিকুলার বা টাইকাম্পিড, বা রিদন্তবিশি ভাল্ভ (7795507৭ 
₹21৮০) এবং পাল্সেনাবী ধমনীর মুখে, অর্দিচন্দ্রীকাঁব বা সেমিলুনাব ভাঁল্‌্ভ, 
তাবস্থিতি করিয়। থাকে । এই কোটবের ভিতব কলাম্িকার্ণিও মাস্কুলি-পেপি- 
লাঁবী (0০010001180 ০5170208100 17117২00111 09810111715 ১ নামে ক্ষুদ্র ক্ষু্দ 
মাংসথগু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ট্রাইকাম্পিড বা ত্রিদস্ত বিশিষ্ট ককাটেব 
যেসকল সরু ও শক্ত স্ত্র দেখিতে পাওয়! যায় উহ্াদিগকে কর্ডিটেঙিনী 
(01)01029 "161910020) কহে । 

- ভালিক। | (17016): 


রর ( অরিকিউলো-তেপ্টি,কিউলার ছিদ্র। 
ছ্‌দ্র --" 
| ( পাল্সোনাবী ধমনীর ছিদ্র। 


না রঃ ( ত্রিদস্তবিশিষ্ট বা ট্রাইকাসপিড. ভাল্ভ. | 
০০৮০1 অর্ধচন্্রাকার বা সেমিলিউনার ভাল্ভ। 
_€ কলায়ি কার্ণি 
্ ৃ কর্ডি টেগ্ডিনি | 


বাম ক্ষুদ্রেকোটর ([.৩1 &01)০16)-- ইহা স্বংপিণ্ডের তলদেশের পশ্চাৎ 


ট্রাইকীসপিডকবাট 


01001-৭7]10, ৭শ 


অংশে অবস্থিতি করে। গহ্ববের প্রত্যেক ধারে ছুইটী করিয়া মোট ৪ট। 
পালোনারী শিরার (1১80107701081 61১) ছিদ্র দৃ হয়। ইহ! মাইট্রাল্‌ বা 
দ্িদন্তবিশিষ্ট কবাট ($110121 টো 01০0+010 %2156) দ্বার! বৃহৎ কোটরেব সহিত 
যোগ রাখিয়। থাকে । বাম অরিকেলের গহ্বর দক্ষিণের মত চোস্ত এবং 
ইহাব আঁাগেগ্ডক্স অরিকিউলী (99097015 80110812) নামক ক্ষুদ্র অংশের 
ভিতর চিরুণীর দীীতের মত পেশীন্ুত্র দৃষ্ট হয়। উহাদ্রিগকে মাস্কুলাই পেক্টনিটী. 
(111908011 09০61101) কহে। 
তালিকা (77116) £-- 
৪টী পান্সোনাবী শিরার ছিদ্র। 
মান্কুলাই পে ইনিটা 

বার্ধ বৃহৎ কোটর (0516 ৬৪7010০)--ইহ1 দ্বার! হৃৎপিণ্ডের বাম 
ধার, পশ্চাৎ প্রদেশের অনেক অংশ এবং সন্মুখেব কিয়দংশ নিশ্মিত হয়। ইহাব 
গাত্র দক্ষিণ দিকের বৃহৎ কোটরাপেক্ষা তিন গুণ পুরু, ইহাব মাস্কুলি-পেপিলাবী 
গুলি বড় বড় ও কর্ডিটোগুনীগুলি অপেক্ষাকৃত শক্ত । দগ্গিম্ণ বৃহৎ কোটরের 
মত ইহারও ছুই ছি্র আছে একটাকে বাঁম অরিকিউলো-ভেটিকিউলার ছিদ্র ও 
অপরটিকে এয়োর্টার ছিদ্র কহে.। বাম অরিকিউলো! ছিদ্রের মুখে মাইন্রাল্‌ বা 
মুকুটবৎ অথব। দ্িদ্স্তবিশিষ্ট কথাট এবং এয়োর্টার ছিদ্রের মুখে অর্দচন্ত্রাকার 
বা সেমিলুনার্‌ ভাল্ভ. থাকে । মাইট্রাল ভাল্ভের ছুই অংশ যথা £_-কলাম্মি- 
কার্ণি ও কর্ডি-টেগ্ডিনী। 

তালিকা (7৮019) £-- 


রঃ [ অবিকিউলো! ভেটি,কুলার। 
হ্ 


। এয়োটকৃ। 
মাইট্রল্‌ ৫ কলায্স কার্ণি। 
কবাট ৃ মাইন্টরল ভাল্ভের ৃ 
সেমিলুনার্‌। কর্ডি-টেগ্ডিনী। 


এগুকা্ডিয়াম্‌ (চ07008101910)--পেরিকার্ডিয়াম যেমন হৃংপিণ্ডের 
বাহিক আবরণ, এগুকাডিয়াম.তেমনি ত্বংপিণ্ডের অন্তরাবরণ। ইহার .গাত্রে 
এপিথিলিয়াম্‌ এবং তন্নিয়ে সংযোগ তন্ত দৃষ্ই হয়। ইহার রূপাস্তরে ভাল্তের 
সৃষ্টি হুইগনা থাকে | | 


পচ ফিজিয়োলজী । 


হৃৎপিণ্ডের ভাল.ভ. বাঁ কবাট ( ৬1৮৩১ ০ [1৩৪৮ )--অরি- 
.কিউলো-ভেণ্টিকুলার ছিদ্র-ছবয়ের মুখে মাইট্র।ল্‌ ও ট্/ইকাস্পিড, ভাল্ভ, 
অবস্থিতি করে । ভেশ্টিকেল বাঁ বৃহৎ কোটরদ্বয় কুগ্চনকালে, (010117% 005 
৮817011010171 55৮০1০ ) উক্ত ভাল্ভ ব৷ কবাট এরূপভাবে বন্ধ হয় তে বৃহৎ 
কোটরস্থিত রক্ত ক্ষুদ্র কোটরে (৪981101) পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে না। 
. পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ভাল্ভদ্বয় অবিকিউলোঁ-ভেপ্টি,কিউলার ছিদ্রদ্ধয়ের 
মুখের চারিধারে সংলগ্ন থাকে। এই ভাল্ভদিগের দাত বা ফেকড়ি দেখিতে 
পাওয়া যায় অর্থাৎ ইহারা ছুই তিন খণ্ডে বিভক্ক হয়। মাইটাল ভাল্ভ, ছুই খণ্ডে 
ও ট্রাইকান্পিড. ভাল্ভ, তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া থাকে । ভাল্ভদিগের এক 
এক থণ্ডের গোড়াব অংশকে মা্চুলি পেপিলী ও আগার অংশকে কর্ডিটেগ্ডিনী 
কহে। মাঞফুলি-পেপিলী মাংসল ও হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তর গাত্রে সংলগ্ন কর্ডি- 
টেপ্ডিনী শক্ত তাঁতের মত এবং স্বংপিণ্ডেব অন্যন্তর গাত্রে ঝুলিতে থাকে অর্থ।ঘ 
কাহারও সহিত সংলগ্র থাকে না। এই সকল ভাল্ভ এগ্োকার্ডিয়াম ও 
সংযোগ তন্ততে নির্মত হইয়া থাকে । বৃহৎ ক্কোটুর ( ৮০1)01016 ) কুঞ্চনকালে 
তর স্বাধীন অর্থা অসংলগ্ন কর্ডিটেগ্ডিনী গুলি পরস্পর একত্রিত হইয়া ছিদ্রের 
মুখ বন্ধ করে, এবং মাফুলি-পেপিলীগুলি কুঞ্চিত হইয়া কর্ডিটোওুনীগুলেকে 
অল্প টানিয়া রাখে যন্দারা উহার ক্ষুদ্র কোটরেব ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। 

এয়োর্ট| ও পান্মোনারী ছিজের মুখে সেমিলিউনার ভাল্ভ বাঁ অদ্ধ৪ন্দ্রাকাব 
কবাট থাকে । উক্ত প্রত্যেক ছিপ্রের মুখে তিনটি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকার পর্দা 
দৃষ্ট হয়। গরত্যেক পর্দাব কন্ভেক্স বা কুর্ধপৃষ্ঠাকার বা কুজদিক (0০7৮০ 
০7৩: ) ধমনী ও হৃৎপিণ্ডের সন্ধিশ্থলে সংলগ্ন থাকে, এই পর্দাগুলিও এপ্ডো- 
কার্ডিয়াম্‌ ও হত্রবৎ তত্ত দ্বারা নির্মিত হয়। প্রত্যেক অর্দচন্দ্রকার পর্দার 
উদ্ধদিক স্বাধীন অর্থাৎ কাহাবও সহিত সংলগ্র,থাকে না। গ্রত্যেক পর্দার 
স্বাধীন ধাবের € চ166 10781810 ) ঠিক মধ্যস্থলে এক একটি অতি ক্ষুত্র বড়ীর 
মত পদার্থ দৃষ্ট হয়; উহাকে কর্পাস_-এরাণ্টী (0০708521850) কহে। 
এই বড়ীর মত স্থানে পর্দাগুলি, কুঞ্চনকালে একত্রিত হইয়া থাকে। এই 
কর্পোরা-এরান্টাদিগের ছুই পার্থ অর্ধচন্দ্রাকার ভালভের যে স্বাধীন ধারের 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদিগকে লিউন্থলা ( [.0701% ) কছে, উহ্ারাই 
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পরম্পর একত্রিত হইয়া গহববের মুখ বন্ধ করে ; বৃহৎ কোর .বা ভেণ্টিকেল 
কুঞ্চিত হইলে পর এয়োর্ট। ও পালনোনারী ধমনীব সেমিলিউনার ভাল ভগুলি 
রক্তের চাপে পশ্চাতে পতিত হইয়। পরস্পরের সাহাধ্যে ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে। 
কিন্তু বৃহৎ কোটর ব1 ভেশ্টিকেল কুঞ্চনকালে তন্মধ্যস্থিত রক্তের চাপে অর্ধ- 
চন্দ্রীকার বা সেমিলিউনার ভাল ভ ধমনীব গাত্রে মিশে সুতরাং হিদ্রেব মুখ 
খুলিয়া! যায়। ক্রুক্‌ সাহেব বলেন ষে এই সময় করোনারী ধমনীগুলি বক্তুপূর্ণ 
হয় না, অর্থাৎ বৃহৎ কোটরের রক্তপুর্ণাবস্থায় করোনারী ধমনীর ঈধ্যে রক্ত 
গ্রুবেশ করিয়। থাকে । 00:08 71161105 06106 61150 20০7 01)6 
01090150101) ৮৪15৪ 2100 0817100 07201950019 01 010 %917111019, 
হৃৎ্পেণ্ডের শন্দবিধরণ (5০8705০109০ 17050) হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়াজনিত উহাতে শব উৎপন্ন হয়, এই শব্দ ছুই প্রকার । প্রথম এবং দ্বিতীয় 
শব্ধ নামে উহণুরা আখ্যাত হইয়াছে । ভ্ৃংপিগ্ডে শ্বানে কাণ পাতিলে অথবা 
আকর্ণনযন্ত্র (5650১০9০০০৩ ) দ্বাবা। এ ছুই শব্দ শ্রুতিগোচব হইয়া থাকে । 
প্রথমটি স্থল ও দীর্ঘ (081 2৮৫01010756 ), কোন স্থানে চপেটাঘাত 
করিলে অথব! কোন নল দিয়া তোড়ে জল পড়িবার কালে হঠাৎ ছিপি (5:০০ 
০০০1. ) ঘুবাইয়! তাহ বন্ধ কবিলে ইহাব অনেকটা অনুকরণ করা যাইতে 
পারে। হৃৎপিণ্ডের চুড়া স্থানে এই শব্দ উত্তমরূপে শুনা যায়, অথব| যে স্থানে 
" ৫ম পঞ্জর ষ্টার্থাম্‌ অস্থির সহিত সংযুক্ত হয় এবং এই সন্ধি স্থলের কিঞ্চিৎ উর্ধে 
ও অত্যান্তর প্রদেশে প্রথম শব্দ উত্তমরূপে শুনা গিয়। ধাকে। কারণ, ভ্েপ্টি 
কেলের গাত্র এর স্থানের অতি নিকট । তন্মদ্যস্থিত রক্তআোত দ্বারা সহজেই এ 
স্থানে ১ম শব্দ বাহিত হইয়া থাকে। 
দ্বিতীয় শব্দ শু্ষ্ম ও ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ (91901 2100. 91)5109) |--এই শব্দ 
বড় ঘড়ীর মৃছ থিটৃখিট শব্দের হ্টায়; যেস্থানে দক্ষিণ দিকের তৃতীয় পঞ্জ- 
রের উপাস্ছি ্টার্ণমের সহিত সংযুক্ত হয়, তথায় ২য় শব্দ উত্তমরূপে শুনা যায়) 
কিন্তু ডাক্তার পৌয়ারের মতে সেই শব ১ পঞ্জর ও ষ্টার্ণাম্‌ অস্থির ন্ধিশ্থলে 
উত্তমরূপ শ্রুত হইয়া থাকে । 
এতত্ধাতীত, এক পাল্সোনারী শব আছে, উহ! বামদিকের ২য় ইণ্টারকষ্টাল 
( ছুই পঞ্জর মধ্যবর্তী ) স্থানে ও ঠিক ষ্টার্ণাম অস্থির বাহাদিকে শ্রুত হইয়া! থাকে। 


৮০ | ফিজিয়োলজী। 


দ্বিতীয় শব্দ প্রথনটির প্রায় অন্যবভিত পৰে শ্রুত হইয়া! থাকে, এবং তংপরে 
একটু বিরাঁমকাল ব! পজ. (0595 ) অর্থাৎ কোন শব্ঘই তখন শুনা যায় ন। 
গ্রথম ও দ্বিতীয় শব্ের ব্যবধানে যে বিরামকাল তাহ অত্যন্ত অল্প, কিন্তু ১ম ও 
২য় শবের পরবর্তী বিরামকাল দীর্ঘ) প্রথম ও গ্িতীয় শবের সময় একত্রিত 
করিলে এ শেষোক্ত বিবামকালের সময়ের সহিত এঁক্য হইয়! থাকে । 

ব্রাইটস্-রোগ, মাইট্রাল অবস্ট্রাঞ্সন্, এবং মাইট্রল রিগার্‌ জিটেসন্‌ এ্রভৃতি 
রোগে কথন গ্রথন কিন্ত প্রায়হ দ্বিতীয় শব্ধ দুইবার শুনা বায়। পোটেন্‌ সাহেব 
বলেন ষে, সুস্থবস্থায় নিশ্বাসেব (11)50/80101 0 শেষ ও প্রশ্বাসেব (81112 
17০9 ) প্রারস্তে ২য় শব ছুইবার শুনা গিরা থাকে । . অনেকে এই শব্দ 
অনুকরণ মানসে নানাপ্রকার কথার স্থজন করিয়াছেন যথা ২ 

“লুপ” ([০০১) এই বাক্য উচ্চারণ করিলে গ্রথমটিব অনুকরণ হয়, 
«আপ” (0970) কথাব উচ্চারণে দ্বিতীয়েব শব্দনুকবণ কর! বাইতে পাবে । বাম 
হস্তের দ্বিতীয় অস্কৃলিকে উদ্ধমুখ কবতিঃ দক্ষিণ কর্ণের অভ্যন্তরদিকে স্থিব রাখিয়া, 
দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয় অঙ্গুণির শেষভাগ (দিয়া সই বাম অঙ্গংলির চুড়াতে ঠোকর 
মারিলে হৃৎপিণ্ডের ছুই শব্দেবই স্ুন্দররূপ অনুকরণ করা যাইতে পারে । 

ছুই শব্দের সময়ে ও এতছুভয়ের বিবামকালে যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, 
তাহাদের ঘটনা! বা অবস্থা তালিকাকারে প্রদত্ত হইল ( [591)3 9০001111 
১৮101710100] ৮৮10) 006 িওট 2100 21004 59917798 01 075 17891 


8100 আট 00৩ 1১90159 ) 2 


১। ছুই বুহৎ কোটর (৬০106170165 001) 


নিস 


080 )। 
২। উভয় পার্খের ক্ুত্র ও বৃহৎ কোটর মধ্যস্থিত 
প্রথম শব্ের অরিকিউলো-ভেপ্টি কিউলার ভাঁল্ভ, বন্ধ ও টাইট, 


থাকে । ( 0110010-561001100151 ৬৪1523 ৪1৪ 


শিডি 


সময়. কালে 
০1988 ৪7১0 1:91)00150 (2159 )। 


৩। সেমিলিউনার ভাল্ভ. সজোরে খুলিয়৷ যাক 
এবং শোণিত এয়োর্ট। ও পাল্মোনারী ধমনীতে 
প্রক্ষিপণ্ত হয়। 


করস এম 


গ্রাথম শব্দের 


সময় কাঁলে। 


দ্বিতীষ্ম শবের 


ময় কালে। 


বিরাম কালে। 


স্পা আর 


। ০০০০০৮০ এআ বন আহার লই, পস্পিশ্” 


৯ /77 


011২0078110 ৯৮১ 


€590011811171 2155 216 (01090 0160 
৪00 07 01999 10 08 ৮€7)1110195 15 [১1019611- 
৪৫ 11800 079 00100002811 700 89:62). 

৪। অর্রিকেল রক্তে পুর্ণ হইতে থাকে । 
01710195219 00056 095110105 09018071566, 

| বক্ষোগহ্বরের গাত্রে হৃৎপিণ্ডের চূড়া 
আঘাত করে । 117001১5201 079 13926 15 
(610. 


১। উভয় পার্খেব অর্দচন্ত্রব্ৎ কবাট গুলি 
ঘড়ীর মত শব্দ কিয়! ধমনী ও বৃহৎ কোটবেব 
পথকে আবৃত কবে (১০177011011) ৮2169 215 
০1০৪] 2100 121)06216011910592 ), 

২। অরিকিউলো ভেশণ্টিকিউলার্‌ ছিদ্রের 
মুখ খোলা থাকে । €(2৯91199109-59100100151 
৮৪1৮০৪ 210 01091) ), 

৩।. উভয় পার্খে ক্ষুদ্র কোটব স্ফীত হইয়! 
পূর্ণ হতে থাকে । এতদ্সঙ্গে ভেন্টিকেলেও রক্ত 
পতিত হয় (১0110165৪10 1111105১ 8100 50109 
01994 15 ০1001110100 015 ৮০101610169, 

১ বিবাম কালের প্রথমে অরিকেল্‌ ও 
ভেশ্টি কেল্‌ মধ্যে রক্ত প্রবেশ করে । 00৫ ৮1০০৫ 
9011110600০ ঠি50 04৮6 ০6 0৩ 07053 13 51)- 
6০170 0০90) ন0110]05 2100 ৬০1)0110195, 

২। বিবামকালেব শেষভাগে অরিকেল কুঞ্চিত 
ভয় এবং ভেশ্টিকেল্‌ পূর্ণ হয়। (19106 079 
18126 021৮ ০1 61721920569 217110195 0010 018.0 
৪110 চি1006 ৮010010195 00171)15615 ), 

৩। অরিকিউলা-ভেণ্টি,কিউলার্‌ ভাল্ভ মুক্ত 
থাকে । €(29110819 ৮5০61280191 ৮৪1৮5 282 
91961) ). 

৪। সেমিলিউনার্‌ ভাল্ভ বদ্ধ থাকে । (৭0109 
59001101021 ৬5165 219 010560 ). 


তত 


৮২ ফিজিয়োলজী 


হৃৎথপিগ্জের শব্দের কারণ (08959 ০ (06 5091005 01 606 
11৩০1: )-_ হৃৎপিণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের কারণ লইয়া অনেক প্রশ্নোত্তর 


ও তর্ক বিতর্ক হইয়! গিয়াছে । এক্ষণে যাহ। একপ্রকার স্থির হইয়াছে, তাছ। 
লিখিত ইইতেছে :_- 

প্রথম শবের কারণ (080585০0101) 151 ৪01)0)-১ ভেশ্টিকেল্‌ 
বা বৃহৎ কোটর কুঞ্চনকালে তন্ধ্যস্থিত বক্তেব কম্পন এবং অরিকুলো-ভেপ্টি- 
কিউলার্‌ ভাল্ভ দিগেব টান লা টাইটুভান বশতঃ গ্রধানতঃ ১ম শ্বকা উৎপন্ন হয় 
এবং ভেণ্টিকেলেব কুঞ্চন জর্নিত শবেও এ শব্দেব আধিক্য ও সহায়তা হউযা 
থকে (01511 001) 010 ৮1018161017 016 010 001111)1) ০010 টা 2173 
61)5101) 01501)0 711710010-৮01)17150018) ৬৪1০5 0011105৮৭0০, 8170 
9৩001)01) 6010) 00 11000500171 ০001012706101) 01 0) ৮০7 01001ন ৬/৭]] 

দ্বেভীয় শব্দের কারণ (097৪৪ ০107০ 2770 ন0917)0)--পাঁশ্সোনাবী 
ধমনী ও এয়ে।টাব মুখেব অধ্রচন্দ্রাকার কবাট অর্থাৎ সেমিলিউনাৰ্‌ ডাল্ভ.- 
দিগের হঠাৎ টান ধব! প্রযুক্ত যে কম্পন হয তাহাই দ্বিভীয় শব্দেব একমাত্র 
কারণ বলিয়। উর্মিথিত হইয়াছে । কারণ, উক্ত ভাল্ভ, নষ্ট হইলে আর 
দ্বিতীয় শব শ্রতিগোচব হয় না €(৬110170101 ৫811800 107 0) 90000613 
66105101791 0170 5০171101071 ৮716৪ )- 

বক্ষোপ্রাচীরে হৃৎপিণ্ডের চুড়ার অ!ঘাত বা স্পন্দন (7775 
11719018001) 1) )--একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তির বাম বক্ষেব প্রতি 
দৃষ্টিপাত কবিলে অথবা কাহাঁব৪ বাম বক্ষে হস্ত বক্ষা করিলে বক্ষোগ্তাচীরে 
হৃৎপিণ্ডের রূপ আঘাত বাম্পন্দন দেখিতে ও অনুভন কবিতে পাব. ঘায়। 
পঞ্চম ইণ্টারকষ্টাল স্থানে এবং ষ্টার্নীম্‌ অস্থিব বাম ধাব ও বাম স্তনে বোটা 
এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উক্ত হৃদম্পন্দন ম্প্ই অনুভূত হয়। বক্ষোপ্রাচীরে' 
হৃংপিণ্ডের হঠাৎ চাপন (4১725501906 078 10081 8528178601৪ ০1651) 
হৃদস্পন্দনের কাঁরণ। হাৎপিণ্ডেব চুড়াব কেবল নিম্ন এবং সম্ব্খাংশ 
( সমস্ত চূড়া নহে) পুরু ও কঠিন। এ অংশ উর্ধে উতিত হইয়! উক্ত রূপ চাপ 
দিয়া থাকে । পাল্সোনাবী ধমনী ও এয়োটণব প্রথম অংশ বক্রভাবে অবস্থিন্তি 
কবে, কিন্ত উহাদের মধ্যে সজ্জোবে রক্ত প্রক্ষিধ হইলে উহারা বব! ও সোজ| 


০1০০7/710ধ, ৮৩ 


হৃইরা বার এবং তজ্জন্তও হৃৎপিণ্ডের চাপ শক্তির সহারত! হইঙ্গা খাকে। 
উপুড় হইয়া! থাকিলে এবং সম্পূর্ণবূপে নিশ্বাস ত্যাগ কুরিলে হৃদস্পন্দন উত্তম 
রূঠোে বোধগম্য হয়, কিন্ত চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে ও দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়| 
লইলে হৃদস্পন্দন তত উত্তমূপে বোধগম্য হয় না, কারণ, হৃংপিও্ বক্ষোগহ্বয়ের 
প্রাচীর হুইতে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে । 


হৃদস্পন্দনের আধিক্য-_-011600610 06 881019০ 01018861010)১- 
ষুবার হৃংপিপ্ড এক মিনিটে ৬৫ হইতে ৭৫ বাব স্পন্দিত হয়। 


গর্ভন্থ শিশুর ও ঁ ১৫০ তইতে ২০ ীপ্তী এ 


শিপু ভূমি হইলে এ ১৪০ বাব এ 
দ্বিভীয় বতসবের প্র ১০বাব তরী ও 
€ এ শ ১** নার ও এ 
১৪ ক. ওঁ ৮৬ বার এ এ 


২১ . স্এী ৭৫ বাব তত, 
শয়নাবস্তা হইতে উপবেশন করিলে ৫ ৰাব অধিক ল্পনান তয়। “উপবেশন 
ভাবন্থা হইতে দাড়াইলে ১০ বার অর্ধক শ্পন্দন হয়; কারণ, দাড়াইলে পেশী 
সকল অধিক কুধ্চিত হব ; এতদ্বাভীত, পরিশ্রম কবিলে, পবিপাক কালে, এবং 
মানসিক উত্তেজনায় অধিক হৃদস্পন্দন হয় রক্তশ্রোতের গতিবোধ হইলে প্রথমে 
অধিক হৃদম্পন্দন পবে হৃদস্পন্দন কম হয়। রক্তআব জনিত রক্ষশ্োতের চাপ 
শন্তি কম পড়িলে হৃদম্পন্দন বৃদ্ধ পায়। মুছু নাঁডী হৃদপিণ্ডে অনেকক্ষণ ধরিয়। 
রক্ত পূর্ণ হইবার লক্ষণ। পুরুষাপেক্ষা নাবীব হৃদস্পন্দন অধিক। যুবাপেক্ষা 
বৃদ্ধের হৃদস্পন্দন অধিক । রক্তে তাপের আধিক্য হইলে হৃদম্পন্দন অধিক হয়; 
জ্ববক।লীন অধিক হৃদস্পন্দন উচ্ভাব ক্রন্যাতব প্রমাণ। 
হৃপিণ্ডের কার্যের পরিমাণ ০76৫0767079 
1)09।10)-_ দক্ষিণ ভেপ্টিকেল্‌ প্রত্যহ ১৫০০* কিলোগ্রাম মিটুর পরিমাপ কার্য 
করে। বাম ভেশ্টিকেল্‌ প্রত্যহ ৬০০০০ এরূপ পরিমাণ কাধ্য করে। নৃতরাং 
মোটের উপর ধাঁরলে আমর! দোঁখতে পাই যে ২৪ ঘণ্টায় হ্বংপিপ্ত ৭.০ 
কিলোগ্রাম মিটার (£0119612100106-176065 ) পরিমাণ অর্থাৎ সমপ্য শবীরের 


৮£ ফিজিয়োলজী 


৮ ঘণ্টা কার্য্যেব ৪ ভাগের ১ ভাগের সমান কার্ধ্য কবিয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়াজনিত উত্তাপ উৎপতু হয়। ২ কিলোগ্রাম্-মিটার ৪ পৌপ্ড ৪ ওন্সেব 
সমান; অর্থাৎ এক বর্গ-ইঞ্চি স্থানেব উপব /২ সের ২ ছটাক চাপের সমাল। 


হৎ্পিগ্ডে রক্তের ঘূর্ণ ন প্রণালী-_- (এ ০70140 1৪5010001)-- 
গ্রথমে স্ুপিবিয়ার্‌ ও ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভ। দ্ধাবা দক্ষিণ অরিকেল্‌ এবং 
পাক্সোনাবী ৪টা শিব পর্দী বাম অবিকেল বক্তপূর্ণ হয়। 'অরিকেল ছুটটা 
কুঞ্চিত হইলে, ভেণ্টিকেল দুইটি রক্রপূর্ণ হয়। ভেণ্টিকেল ছুইটি কুঞ্চিত 
হইলে পাঁলোনাবী ধমনী ও এয়ো্টাতে বক্ত প্রক্ষিপ্ য় । তৎপবে বিরামফ্চাল 
বাঁ পজ (1১27850 )| এই বিব(ম কালকে প্যাসিভ, ইণ্টাবভ্যাল্‌ €1১৮-81৩৪ 
1157581 ) কঠে। এই সময়ে অর্থাৎ ভেণ্টিফেল কুঞ্চিত হঈলে পর দুঈটি 
ভিনাকেভা ও ৪টী পান্সোনাবী শিবা দরক্ষণ ও নাম 'অবিকেল্‌ দুইটিকে পূর্ণ 
করিতে থাকে । অবিকেল রন্ুপুর্ণ হইবাব কাঁলে কিয়ৎপবিমাঁণে বক্ষ 
ভেণ্টিকেলেও আসিয়! পড়ে, অবিকেল দুইটীব কুঞ্চনকালে উহ্াব সহিত সংলগ্ন 
এমত শিবা সমূ5ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে। "অরিকেলের আপিগ্িকস শেষে 
কুঞ্চিত হয়। অরিকেল কুঞ্চনকালে নিম্নলিখিত কাবণে তন্মধাস্থিত রক্ত শিবা. 
সমুহে পশ্চান্ধাবিত হইতে পারে না যথা £-- | 

১। শিরার্দিগের পেশীব ক্রিমিগতি ও কুঞ্চন (6105+21010 00107061011 
01 01050101717 ৭113 01 6118 )] 

২। নিশ্বাস টানিবাব কালে বন্ধ সম্মুখ দ্রিকেই চালিত হয় € 50715- 
(706 70061 0 0108 007170171901720101), 

৩। সাম ক্লেভিঘান্‌ ও ইণ্টারহ্য।ল্‌ যুগডল।ব শিধাব সন্ধিগ্লে ভাঁল্ভ থাকা- 
প্রযুক্ত রক্ত পশ্চান্ধাবিত হইতে পাবে না। 

৪1 থিবিপিয়াস্‌ ভাল্5, প্রযুক্ষ কঝোনাবী স্াইনাপে বন্ত পশ্চান্ধাবিত 
হয় না। 

সে ষাহা হউক অবিকেল কুঞ্চনেব পর ভেশ্টিকেল কুঞ্ধন আরম্ত হয়, ও 
ভোণ্ট কেল কুঞ্চনকালে স্বংপিণ্েষ শুগ্ডাকৃতিব আধিক্য হয় (736০091763 
2)016 ০0781) অর্থাৎ হৃৎপিও বামদিক হইতে ঈক্ষিণে সুচডাইয়। পড়ে, 


০177২০0৮108, ৮৫ 


এনং ৫1৬ ন্স বক্ত পাল্সোন[বী ধমনীতে ও এয়োর্টায় প্রক্ষিত্ হয়। ভেণ্টি- 
কিউলার কুঞ্চন বড় সহজ নয়, ১ম অবস্থায় উহা গাত্র শত হয়, ২য় অব- | 
সবার উহা! হইতে" বক্ত পরক্ষিপ্ত হয়, এবং ৩য় অবস্থায় বিবামকাল, « এই 
অবস্থায় ভে ণুঁকেল কুঞ্চিত হইয়াই থাকে । ১ম অবস্থাব সমকাঁলে হৃদম্পন্দন 
হয়। . 

হংপিগ্ের ক্রিয়ার কাঁলনিরূপণ (1)1800006 07৩ 07568 
01001761৮৮5 5০61০ )--ছ্ৃংপিণ্ডেব সমস্ত ক্রিয়া ঠিক ৮ সেকেণ্ডে সমাপ্ত 
হ। মনে কবা হক হৃংঞ্চিগুব ক্রিয়াব জনা এক সেকেণ্ড সময় লাগে, তাহ। 
হইলে, হাৎপিগ্ডেব যানতীয় ক্রিগাকে নিম্মপিখিত কপে বিভক্ত কবা যাইতে 
পাবে 2৩ 





* তি, 24. 

[01612 ]08 0110502675 56006006501 5৮01769 01) 2 ০210120175%0101017 ১- 
অর্িকেলের কুঞ্চন ০৯৯ ক £ সেকেত। 
অরিকেলের বিস্তারণ রি রর $ সেকেও্ড। 
ভেণ্টিকেলের কুঞ্ধচন দু $ সেকেগ্ড। 


ভে্টিকেলের বিস্তারণ ... $ সেফেওড। 


৮৬ ফিভিয়োলতী । 


অথবা 
অরিকেলের কুর্চন রদ $ সেকেগ্ড। 
ভেট্টি কেলের কুঞ্চন ১১12 সেকেন্ড । 
বিরামকাল ২. সেকেওড। 


হৃৎপিণ্ডের বিশ্তারণ ও শিল্পার । রক্তআ্োতের সহায়তা-- 


'(580001) 09৮61 01 700৮০ 01190801910 01 019 ৮210010155 2170 11) &. 
19550 095180 01 0109 711110199 15 01 0017914812019 561106 11) 0917- 
11 01) 10 ৬0110015 011081101017 )_ ভেন্টিকেল কুঞ্চিত হইলে পর উহার 
বিশিষ্টদপে আবার বিস্তৃত" হয় (০01৮০ 01178.0101) )॥ কারণ, বাছুরের 
সভার পব উহার বাম ভে্টিকেল হাত দিয়! টাপিয়। কুঞ্চিত করিয়! 
ছাঁড়িয়। দিলেও উহা! পুনর্বাব বিস্তৃত হইয়া এক ফুট পরিমাণ জল টানির় 
লইতে সক্ষম হইয়াছে । জীবদ্দশায় ভেট্টিকেল আবও অধিক কার্ধ/কারী 
হইয়! যে আপন আয়তন বিস্বৃত করিবে তদ্বিষয়ে আব বিচিত্র কি? সেধাহ! 
হউক এরূপ হৃংপিণ্ডের বিস্তাবণে শির! সুমুহে বক্তশ্রোত বহিবার টি 
ৃবিধ! হইয়া থাকে । 
ৃৎপিণ্ডের রিথিমিকৃ বা শ্বতঃ কুঞ্চ,ন ক্রিয়ার কারণ 
€0800565 01 11১ 11770101010 200107) 0£ 0) 1১6৭1চ )-স্িৎপিণ্ডের পেশী- 
তন্ত ও উহাব ন্নাঁঘু এই উভয়েরই শ্বতন্ত্র ভাবে হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চন ক্রিয়ার উপর 
কর্তৃত্ব আছে। নিকৃষ্ট কীট প্রভৃতিব হৃংপিও বক্ষোগহবর হইতে বাছির করিয়া 
রাখিয়া দিলেও কয়েক ঘণ্টার জন্য উহা নিয়মিত রূপে কাপিতে বা কুঞ্চিত হইতে 
থাকে। স্ংপ্ণ্ের প্রায় সর্বস্থানেই গ্যাংগ্লিয়া (0716]15) দৃষ্ট হয় তঙ্জন্য 
মনে হইতে পাবে যে, এ গ্যাংগ্রিয়ার সাহায্যে হ্বংপিগ্ড শবীরেব বাহিরেও কুঞ্চিত 
হয় কিন্ত বাস্তবিক তাহা নে, কারণ* বিশেষ পরীক্ষায় ইহ! স্থিব হইয়াছে যে 
ভেণ্টি কেলের চুড়ায় কোনরূপ গ্যাংগ্লিয়া কিন্বা নায়স্ত্র নাই এবং এই খণ্ডকে 
বাছিরে রাখিলেও উহ! নিয়মিত রূপে স্পন্দিত হইতে থাকে । হৃৎপিণ্ডের সকল 
খণ্ডে এইরূপ ্বতঃকুঞ্চন ও বিস্তারণ প্রিয়া থাকিলেও উহার কোন কোন খগ্ডে 
কুঞ্চনের আধিক্য দৃষ্ট হইয়৷ থাকে যথা £-_ 
সাইনাম ভিনোসাস, ও অরিকেল, ভেন্টিকেল অপেক্ষা কুঞ্চন ও বিস্তারণ- 


বহা২ড০75 ১০007115০07 2111 চিক ৮৭ 


লীল, যাহা হউক হৃংপিণ্েব শ্বতঃ কুঞ্চন ও ক্ল্তাবণ ক্ষমত! থাকিলেও উহাৰ 
ল্লামু কর্তৃক এ ক্রিয়ার তারতম্য হয় অর্ধাৎ ন্নাযু হুত্র ও গ্যাংগিয়! এ ক্রিয়ার 
উপর কর্তৃত্ করিয়া থাকেন 

হৃৎপিণ্ডের পেশীর ধন্ুটঙ্কার হয় না (77517৩47 ০৪০7০ 
০০ 070 [1 7. 56865 01 060705 )১--শবীবের অন্যান্য স্থানেব পেশী 
অত্যন্ত উত্তেজিত হর্টলে যেমন উহাদের অধিককাল স্থায়ী কুঞ্চন ( ধনুষ্টঙ্কাব ). 
হয়, হৃৎপিণ্ডের পেশীব উত্তেজনায় তেমন হয় না, হৃংপিগড যতই উত্তেজিত হউক 
না কেন উহ! পর্যায়ক্রমে কুঞ্চিত ও বিস্তৃত হইতে থাকিবে; তবে কুঞ্চন ও 
বিস্তারণ ক্রিয়৷ কিছু ঘন ঘন সম্পাদিত হইয়া! থাকে। 


হৃৎপিণ্ডের আায়ু-বিবরণ | 
বি চাং৬০0১ 87:07 বা5৮ 01] জোহা, 

১। হৃৎপিণ্ডের গ্যাখগ্রিয] € [10010117910 ও 22100119 ) 27 

প্রমাণ-_দেহ হইতে ভেকের হৃংপিণ্ড তুলিয়া! রাখিলেও কয়েক ঘণ্টাব 
জন্য উহ স্পন্দিত হইয়া থাকে স্থতবাং 'অন্ঠেব সাহাযা ব্যতীত স্বংপিণ্ডের 
ক্বতঃসিন্ধ স্পন্দন ব| গতি স্বীকাব কবিতে হইবে । এই গ্যাংগ্রিয়া (0615০83 
61016 01 8175118 ) হৃংপিগ্ডেব তিন স্থানে অবস্থিত্তি কবে যথা (১) সাইনাস্‌ 
ভিনোসাস্‌ (২) অবিকিউলার-সেপ্ট|ম্‌, আব (৩) অবিকিউলো নে ণ্টকিউপাব 
প্র, € 51105 ৮910511৭, /101011101 5010600) 0100 £510110011)-5017011 
০0181 6০০৮০ )। 

২। দুববর্তী অধঃস্স্তিক্স্িত গ্যাংগ্রিয়। হইতে হৃংপিণ্ডের আ্বীযু লাভ ভয়) 
এই গ্াংগ্লিগা মস্তিষ্ক কশ্রেরক-মজ্জা এবং সিমপেখেটিক এই উভয় গাংমিয়া 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে (06006500006 10000118 ৪. ) 10101016915 


0. ০618010-9[)11171] 061): (0) 80001618011)5 091 ৪0100106016 
০6006 ). 


প্রমাণ- সাধারণ চৈতন্যেৎপাঁদক সযু (50501 0813) উত্তে- 
জনে সর্বদাই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হইয়। থাকে । আর, কোনগ্রকার 


৮৮ ফিজিয়োলজী । 


ভয়ানক দৃশ্র, স্থসঘ্থাদ, হংপিগ্ডের বহিবেন্ট প্রদাহ ( 7১671081018 ) অথব! 
পেরিটোনিয়াম প্রদাহ € ৮৩100165 ১ হইলে যে স্বংপিগ্ের ক্রিয়ার আধিক্য 
দেখা যায় (যদ্দিও এরূপ ঘটনা অতি বিরল ) তাহাতে অধংমস্তিষষস্থিত সিম্পেথে; 
টিক গ্াংগ্লিমার ক্রিয়ার পবিচয় পাওয়া গিয়। থাকে । 

৩।| ভেগাস, আয়ু (৬৭209 01 11011016010 10195 )-- 

প্রমাঁণ-_ভেক বা খরগোসেব ভেগাস স্ন।যু সমানভাবে উত্তেজিত করিলে 
হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন ও ক্রিয়া কম হয়, এবং প্রবল উত্তেজনায় উহার ক্রিয়ার 
এককালীন লোপ হয়; কিন্তু ভেগাঁস স্নাযু কাটি দিলে অথবা আযটোপিয়! 
দ্বার! এ স্নাযুকে অসাড় করিয়া ফেলিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াৰ আধিক্য হয় তখন 
প্রবল উত্তেজনায় আর হৃৎপিগডকে কুঞ্চিত কবিতে পাবা বাঁয় না । 

গ্রতিধাবিত গতির কৌশলে ভেগ!স স্নাফুকখন কখন সিমপ্যাথেটিক স্গায়ু 

উত্তেগনার বাহক হইতে পাবে €(7২695% 77110161017 ) যথা 2__অন্ত্রমধ্যে 
অথব| অন্ত্প্থিত মেসেন্টিক স্নায়ুব উত্তেজনা উর্ধে উত্থিত হইয়া মেডুলার ও 
ভেগাঁসেব মধ্য দির়্ী হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হইয়া থাকে । 

৪.| সিমূপেথেটিক্‌ সায়ু (57015006616 0৫1 80061917601 
[01585 ). 

প্রমার্ণ_গ্রীবাদেশস্থ ্বাযুমজ্জায় প্রথম সার্ভাইকেল হইতে ৭ম সার্ভাই- 
কেল ও প্রথম ডসেল গ্যাংগ্লিয়া পর্যন্ত সিম্প্যাথেটিক্‌ স্নাযুন্ুত্র' দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় এবং এখান হইতে উহার শাখা সকল হৃৎপিও পর্য্স্ত গমন করে স্থতরাং 
এই সকল ক্মাযুকে উত্তেজিত করিলে হ্বংপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হয় এবং 
উহ্ার্দিগকে কাটিয়া দিলে হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়ার হাঁস হইয়া! পড়ে। 

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর শ্বাসক্রিয়ারুকর্ত তু তান 
০06 0)6 1695011560৮ 5005 01001) 108. 01100180101) )-- অত্যন্ত গভীর ও 
দীর্ঘ নিশ্বাস [0০10 105715601.) টানিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হয় এমন 
কি বন্ধ হইয়| যাইতে পারে 7 এ্ররূপে সাধ্যমত প্রশ্বাস (10820 ০৯1779607) 
ত্যাগ করিলেও হৃংপিগ্ের ক্রিয়ার লোপ হইতে পারে। নিশ্বাস টালিলে 
(10750175001) ) ক্ষুদ্র কোটর বা অরিকেল রক্তপূর্ণ হয়, কিন্তু বৃহৎ কোঁটর ব৷ 
ডেট্টি কেলের কুঞ্ণন কাঁ্যের সুতরাং ধমনীর মধ্যে রক্তভ্রোত গতির ঈষৎ 
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.গ্রতিকলত হইয়! থাকে । প্রশ্বাস ([:4171007 ) দ্বারা অরিকেল ও ভোর্টি - 
কেলের কুঞ্চন কাধ্যের সহায়তা হয় কিচ্ছু অরিকেলের রক পুর্ণ হইবার পক্ষে 
ফ্রিঞ্ি বিজ্ঞ ঘটায়। আবার," নিশ্বীসে ফুসফুস মধ্যে রকশ্রোতের আধিক্য 
এবং প্রশ্থাসে উহার.হাঁস হইয়া থাকে । 

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়! বর্ণিত হইল এক্ষণে সিষ্টেমিক্‌ ও ফিটাল্‌ সাকুলেশন্‌ 
€ 55565107910 17৫ 10218] 07701118001) ) অর্থাৎ ভূমি হইবাব পর হইতে ষে 
শারীরিক বৃহৎ রক্ত সঞ্চলন! ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং গর্ভস্থ ভ্রণের যেনপ রক্ত 
সঞ্চালিত হইয়া থাকে সেই দুই প্রকার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার পার্থক্য বিচার 
করা যাউক। 

শারীরিক রুহ, রক্রসঞ্চালন ক্রিয়া (৮০6০1710 01700180102) 

ধামপার্খেব বৃহৎ কোটর (1,৩06 5০0001 ) রক্তপুর্ণ হইলে কুঞ্চিত হয় এবং 
ইহার মধ্যস্থিত বন্ত সজোবে পর্বপ্রধান ধমনী এয়োর্টাতে (2০115) প্রক্ষিপ্ত 
হয়। এখান হইতে রক্ত ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা দিয় বহিতে বহিতে মন্তক, মগজ 
বাহ্‌, উদর, পদ, ত্বক প্রভৃতি অস্ব «গ্রতযঙ্গে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। এই সকল 
স্থান হইতে কৈশিক! নাভী সমৃঙের ভিভর সেই রক্ত আনীত হয় এবং এমতে 
অতি ক্ষুদ্রতম তন্ধ সমূহেব সহিত রক্তের সংযোগ হইয়া থাকে । এই সকলস্থান 
হইতে আবার তাহ! একত্রিত হইয়া শিবা সমূহে উপনীত হয়। তৎপরে উর্ধ 
"ও নিয়দকেব ভিনীকেভ1 নামক ছুই প্রধান শিবা কর্তৃক সেই বক্ত সঞ্চালিত 
হইয়া দক্ষিণ পার্খের ক্ষুদ্র কোটরে (২ ৪01701০9 আসিয়া পড়ে । ইহাব 
কুঞ্চনে রক্ত দক্ষিণ ভেণ্টিকেলে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহ! আবার শীন্ত্র কুঞ্চিত 
হইয়া রক্তকে পান্সোনারী ধমনীর (১0172917817 71610) ভিতরু প্রেরণ করে। 
ট্রাইকাসপিড,_ অর্থাৎ ত্রিদস্তবিশিষ্ট ভাল্ভ দ্বারা দক্ষিণ বুহৎ কোটবস্থ রক্ত এই 
দিকেবই ক্ষুদ্র কোটরে প্রবেশ করিতে পারে না। পকে উক্ত ধমনী কর্তৃক 
ফুসফুসে রক্ত আনীত হয়, যথাকার ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র কৈশিক! নাড়ীব ভিতর শোণিত 
প্রবেশ করিয়া থাকে । রক্ত নানাস্থান ভ্রমণ জনিত যে পবিমাণে কার্বনিক 
আযাসিড বায়ু সঞ্চয় কবিয়াছিল। এক্ষণে ফুসফুমস্থিত ভূবাযুব অক্সিজেন গ্রহণ 
করতঃ স্বযং পরিষ্কৃত হইয়! উহাকে ফুসফুস দ্বারা বহির্গত করিয়। দেয়। রন্তু 


পালে নাবী ধমনীর স্ভিগর বছিতে বহিডে পশ্চাদগমন করিয়! পুনর্রবার হৃংপিত্েরঞ 
৫ 
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ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ, তিনটা সেমিলিউনার ব1. অর্দাচন্ত্রবৎ 
ভাল্ডের হাব! সে পথ বন্ধ থাকে । এই ভালভ এমন ভাবে স্থিতি করে যে, 
কোটরস্থ রক্ত ধমনী অন্ডিমুখেই গমন করে। সেযাহা হউক সেই রক্ত ভূবাহ্ব 
অকাজেন গ্রহণ পূর্বক শোধিত হয়, এবং প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ুত্র, তৎপরে চাবিটী 
বৃহৎ পাল্সেনাবী শিবাব মধা দিয়! বামদিকেব ক্ষুদ্র কোটবে (16060711010) 
আসির়! উপস্থিত হয়| সর্বশেষে ইচা কুঞ্চিত হয়া শোণিতকে সেই প্রথমোক্জ, 
বামপার্খন্থ বৃহৎ কোটবে আনিয়। উপস্থিত কবিষ়া। থাকে । এখান হইন্ে 
শোণিত, মুকুটবৎ বা মাইটাল ভাল্ভ বশত: পশ্চা্ব্তী হইতে না পারিষা 
গায়া্টাতে গ্রক্ষিপ্ত হইয়। থাকে । ূ 
গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ড ও রক্করবহাঁনাঁভীর বিশেষ বিবরণ 
€(060011711615৭ 12 0 5৭5০0181550 01 1108 1০60৪ )--ভ্রুণের 
হৃৎপিণ্ডের বিশেষ লক্ষণ এস্ট যে ফোবাঁমেন-ওভেলি দ্বাব! উহ্াব দুই অরিকেলের 
সংযোগ রক্ষা হয় এবং ইউট্রেদিয়ান ভাল্ভ কিছু বড় হইয়াথাকে। এতদ্যতীত, 
অন্যান সাঁমান্ সামান্য অবস্থা বর্মন গাঁকে যথা £--৪ মাস পর্যান্ত ভ্রণেব 
হ্ৃংপিও ঠিক লম্ঘভাবে থাকে, তাহাব পব বক্রগতি ধাবণ করে, ভেশ্টিকেল 
অপেক্ষা অবিকেল বড থাকে, দক্ষিণ অরিকেল বাম অরিকেল অপেক্ষা বিশ্ৃত 
থাকে; কিন্তু ক্রণ ভূমিষ্ট হইবার কালে অরিকেল অপেক্ষা ভেন্টিকেল বড় হয়, 
এবং বাম ভেন্টিকেল দক্ষিণ ভেণ্টিকেল অপেক্ষা পুরু হইয়া পড়ে। 
ফোরমেন-ওভেলি ছয় মাঁসে পূর্ণতা লাভ কবে। পাল্নোনাবী ধমনী ও 
এয়োটার খিলানেব নিয়াংশকে ডাক্টাস-আর্টিবিয়োসিস্‌ নামে এক ক্ষুদ্র নল 
যৌগ কবে, €(0900605 %1(90108315 ০0112063618 [001100181 
816615 &1 06 16500190179 [01611 0েঁ 11১9 8101 06 67০ 9০0৮7 ) 
এবং ইন্টাবন্যাল ইপিয়াক্‌ ধমনী ও প্লীসেন্টা জবাযু-কুম্বমকে আম্বালাইক]1ল 
ধমনী সংযোগ করিয়া থাকে । প্রাসেন্টা, যক্কুত এবং পোর্টাল শিরার সহিত 
আন্বালাইক্যাল শিরার যোগ দুষ্ট হয়। 
গর্ভস্থ শিশুর রক্ত সঞ্চালন (1705৮5] 07081500 ) জ্রণের 
পোষণ অন্ত প্লীসেন্টা বা জরাযুকুম্থম হইতে আম্বাপাইক্যাল শিরার (100001- 
শি 10০2] ₹010) স্বারা ধমনীর মন্ত বিশুদ্ধ রক (21$978] 01903 ) সঞ্চালিত 


লাক 07001270০07 নাক 1754 শু-, ৫ 
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হইয়| থাকে। আম্বাগাইক্যাল শির! নাভীছিদ্র (10071110809 ) দিয় উদৰ 
গহ্বরে প্রবেশ করে, তথা! হইতে কিয়দংশ উদ্দেউখিত হইয়া! যকতের সা্পেব্দরী 
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বন্ধনীর (90906105010 112811916 ) ধার দিয়! উহাঁবই তলাদেশে উপস্থিত 
হয়, হেখায় আবালাইক্যাল শির| বকতের বাষ লোব (10০) বা খণ্ডে 3৩ 


৯২ সক্ষিজিয়োলজী 


শাখা বিতরণ করিয়া অবশেষে যক্কতেব তলদেশেই ট্রান্সভার্প ফিসাব (11813- 
৮৪7৪৪ 53৪10 ) নামে গ্রস্থভাবে যে খাল দৃষ্ট হয় তথার ছুঈভাগে বিভন্ত 
হইয়া! পড়ে। এই ছুই প্রধান শাখার মধ্যে যেটা ঝড় সেইটা পোন্রাল শিং]ুর 
সহিত সংঘুক্ত হইয়| যরুতেব দক্ষিণ লোব (৮19৮9 ) বা খণ্ডে প্রবেশ কবে। 
আর ক্ষুত্র শাখাটী প্রস্থভাবেই অগ্রদব হইয়৷ ডাক্টাস্ভিনোসাস্‌ নাম প্রাপ্ত 
হয় ও যথায় হিপাটিক শিবা ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভার সঠিত মিলিত হইয়াছে 
সেই সন্ধিষ্থছলে গিয়। পর্যবসিত হইয়। পড়ে, অথনা এ সন্ধিস্থলের অতি 
নিকটবর্তী স্থানে হিপাটিক শিবার সহিত মিলিত হইল তবে ইনফিবিগ্নাব 
ভিনাকেভায় উপস্থিত হইয়। থাকে । এক্ষণে আমরা দেখিতেছি ধে, জবা 
কুহুম হইতে আম্বীলাইক্যাল শিরা দ্বাবা ভ্রুণেৰ ককু তিন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া 
" অবশেষে ইন্ফিবিয়াৰ ভিনাকেভার উপনীত হয় যথ] £--৫১) ন্সাম্বালাইক্যাল 
শিরার রক্তের অনেকাঁংশ পোট্টাল শিবাব সহিত মিশ্রিত হইয়। ও যকৃতে ভ্রমণ 
করিঃ। পরে হিপাটিক শিবাদিগের ঘ্বাবা ইন্ফিরিয়াব ভিনাকেডাব উপনীত 
হয়। (২) আন্বীলাইক্যাল শিবাব বক্তেব কিয়দংশ স্বতঃই যরুহ খণ্ডে 
প্রবেশ করিয়া পরে হিপাটিক শিবা দিগের্কা, দাবা ইন্ফিরিয়ার ভিনাঁকেন্ভ।াব 
উপস্থিত হয় এবং (৩) আম্বালাইক্যাল শিরাব অবশিষ্ট অতি অল্লাংশ 
একেবার বাম হিপাটিক শিবা ও ইন্ফিরিয়াব ভিনাকেভাব সন্ধিস্থলে উপনীত 
হইয়া থাকে । | 
যাহা হউক, আশ্বার্পাইক্যাল শিরাব শোণিত ডাক্টাস ভিনোসাস ও হিপাটিক 
শিরাদিগের দ্বারা ইন্ফিরিয়াব ভিনাকেভাব রি সেই শোণিত 
আবার অন্ত'শোণিতেব সহিত মিশ্রিত তইয়! পড়ে, কাঁবণ, জণের পদাদি 'নিয়।- 
জের ও উদ্দর গহববস্থিত নাভীর নিম়দিকের বিবিধ ভিসিরা বাঁ যস্ত্রেব বক্তও 
ইন্ফিবিয়ার ভিনাকেতাব ভিতর দিয়া উদ্ধে'গমন কবে। ভ্রণব ইনফিবিয়াব 
ভিনাকেভা অর্থাৎ নিম্নদেশস্থ প্রধান শিরার দ্বারা যে শোণিত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 
অরির্োী ব ক্ষুদ্র কোটবে উপনীত হইল তাহ] প্রথানতঃ প্লাসেণ্টা হইতে 
আসিলেও উহা গ্ল্যাসেপ্টা, ষকৃৎ নিম়াঙ্গ ও কতিপয় ভিসির বা যক্ত্রেব শোণিত 
সমুহের সমগ্র বলিয়! শ্ররণ রাখিতে হইবে । এক্ষণে এই মিশ্রিত শোণিত উদ্ধমুখে 
ইনব্ষি িয়।র তিনাকেভ| ঘবর| একেবাঁর হৃৎপিত্ডের দক্ষিণ আর্বিকেলে উপস্থিত 
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সমস 


্পন্প স্পা 


হয়। দক্ষিণ অবিকেলেব ইযুষ্টেঞ্িয়ান ভাল্ভ তৎকালে তন্ন উচ্চ ও"বড় থাকে 
বলয় ইন্ফিবিয়াব ভিনাকেভাব শোর্ণিত, দক্ষিণদিকে তেট্টিকেলে গ্রবেশ 
কুবিতে পাবে না কিন্তু উক্ত ভাল্তেব গায়ে ধক! মাবিয়। সম্মুখে ফোবামেন- 
ওনেলি ছিদ্র ্রিয়। একেবাবে বাম অবিকেলে উপনীত হয়, তথায় এই শোণিত 
পাল্সেরনাবী শিবাব অতি অল্প পবিমাণ বন্ডের সভিত মিশ্রিত হয়) সে যাহ! 
হউক ই শোণিত বাম অবিকেল হইতে বাম নেপ্টিকেল এবং তথা হইতে এয়ো- 
টাব ভিঠব গ্রাক্ষপ্ূু হয় এবং এয়াটিকি আর্চ বা খিলানেব ইনোমিনেট, বাম- 
ক্নবেটিডও সাবক্লেছিয়ান্‌ নামক ধমনীদিগেব দ্বাবা, দেই শোরিতেব ভানে- 
কাঁংশ শবীবেব উদ্ধাংপে পরিচালিত হয় এবং সম্ভবতঃ উহার অতি 'ল্প ও পব- 
শিষ্টাংশ ডিনেগ্ডিং এয়ে্টাতে অবতবণ কবিতে থাকে । 
মন্তক ও উদ্ধাঙ্গে সেই শোণিত ভ্রমণ ও সাব বিতবণ পূর্বক দুষিত হইয়! 
নানা শিবাব ভিতব দিয়া স্থপিবিয়াৰ ভিনাকেভায় উপাস্থত হয় ও স্থপিরিয়াৰ 
ভিনাকেভা হইতে আবাব হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অিকেজে উপনীত হইয়। থাকে। 
দক্ষিণ অবিকেলে ইউষ্টেসিয়ান ভাম্চি থাকা প্রযুক্ত স্পিবিয়াখ ও ইন্ফিবিয়াব 
ভিনাকেভাব বক্ষেব সম্পূর্ণ মিশ্রণ হয় না কিয়দংশ মিশ্রিত হইয়া থাকে, 
সে যাহ! হউক দক্ষিণ অবিবকেল হইতে স্পিবিয়াব ভিনাকেভাব শোণিত ইউ- 
ষ্টেসিয়।ন্‌ ভ|ল্তেব উপব দিয়া দক্ষিণ ০ভপ্টিকেলে আনিয়া পড়ে, এবং তথ! 
হইতে উহা পাল্মোনাবী ধমনীতে প্রক্ষিপ্ত হয় । ভ্রুণেব ফুসফুস নিবেট থাকে 
হ্বতবাং দক্ষিণ ও বাম পাল্সোনাবী ধমনী দিয়া ফুসফুসহীয়ে কেবল পো!ষণোপযুক্ 
অতি অন্ন শোণিত সঞ্চালিত হয় এনং তথা হইতে পালসেনাবা শিবাদিগের 
বার সেই শোণিত বাম 'অবিকেলে আনীত ভহয়া থাকে, কিন্ত পাল্সোনাবী 
ধমনীর রক্কের অবশিষ্ট অধিকাংশ ডাই।স্‌-মাটিবিয়োসাস্‌ নামক নলার মধ্য 
দিয়া ডিসেপ্তীং-এয়োর্টাব মৃলরদেশে আিয়। উপস্থিত ভষ্ঈয়া থাকে, এবং এখানে 
পূর্ববোল্লিখিত বাম ভেন্টিকেল ও এয়োর্টার পবিষ্কৃত রক্তের. অবশষ্টংশের 
সহিত মিলন হইয়া! থাকে । এই মিশ্রিত শোণিত ডিশেতীং-এয়ে|টা নামক 
ধমনীর মধা দরিয়া বহিতে বহিতে-উহার অনেকাংশ আম্মলাইক্যাঙগ ধমনীর "দ্বার! 
একেবারে প্লীসেপ্ট! জরাযুকুন্ছমে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং উহার অতি 
অল্লাংশ পদাদ্দির দিকে সঞ্চালিস্ত হইয়া খাফে। 


৯৪ ফিজিয়েলজী। 


ভ্ররণের রক্তসথশলন ক্রিয়া আলোচন! দ্বারা আমর। নিম্নলিখিত কতিপয় 
সিদ্ধান্তে উপনাত হই যথ| £_+ * | 

১। প্র্যাসেণ্ট। ছ্রারা ভ্রণের শ্বাস ক্রিয়। ও" গোষণ গ্রক্রিয়! নির্বাহ হয়, 
ইহ[তে ভ্রণের অপরিষ্কৃত অর্থাৎ শিরার শোণিত আনীত হয় এবং এখান হইতে 
উহ! পারস্কত হইয়। সব্ধত্র সার বিতবণ করে। 

২। আধাপাইক্যাল শিরার প্রায় সমস্ত শোণিত প্রথমে যকতে প্রবেশ 
করে স্থৃতবাং গর্ভাবস্থায় জরণের যকৃত অতান্ত বড় হইয়! থাকে । 

৩। দক্ষিণ মর্বকেলে স্ুপিবিয়ার ও ইন্ফরিয়াব ভিনাকেভার ছুই রক্ত- 
জে।ত আাসয়। উপস্থিত হয় কিন্তু গর্ভে প্রথম কয়েক মাসে এ দুই রক্তের 
সম্ভ45: মিশ্রণ হয় না, কিন্তু শেষে উহাবা কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া 
পড়ে। | 

৪1 আাম্ব।লাইকাল শিখা দ্বার! গ্ল্যাসেণ্টাব বিশুদ্ধ রক্ত ক্রমে ইন্ফারয়াৰ 
(ভনাক্টেভাব রক্তেব সহঠ মিলিত হইয়। এয়োটা।র আর্চেব (খিলান) প্রধান 
প্রধান শাখ। দ্বাবা প্রধানত: ক্রণের মস্তক ও *উদ্ধাঙ্গকে পোষণ কবে স্থৃতরাং 
ভূমিষ্ঠ হইবার কালে উহাব উদ্ধর্াঙ্গের [বকাশ দেখা গিয়। থাকে । 

৫। [ডিসেগ্ডিং এয়োর্টাব মধ্য দিয়া অতি অল্লই বিশুদ্ধ শোণিত এবং 
অর্ধক পরিমাণে অপরিফার শোণিত সঞ্চালিত হইয়৷ নিয়াঙ্গে উপস্থিত 
হয় গ্লুতখাং শিশু ভূ'মষ্ঠ হইবার কালে নিয়াঞ্গ শুফ ও ক্ষীণ ১ইয়। থাকে। 

গভন্থ শিশুব বক্ত 'সঞ্চালন ক্রিয় আলোচনা কবিয়! ই&1 বিলক্ষণ 
বুঝা যাইতেছে যে, সাহাবি নিয়দেশেব বুহৎ শিরার শোণিত, জব। কুনুম 
যরুৎ ও অত্যলপ পরিমাণে নিয়'দকেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব রক্তেব মিশ্রণের সমষ্ট 
হইলেও, উহ ধমনীব রক্তের ন্যায় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল) কাবণ ইহা হইতেই 
মাস্তফ প্রভৃতি স্থানে অক্সিজেন-বাযু গৃহীত হইয়া! থাকে । কিন্তু উদ্ধ 
দিকের প্রধান শিরার শোণিত অত্যন্ত অপরিষ্কার ও পীতবর্ণেব হইয়। থাকে । 
এই শোণিত পুর্বোক্ত নিয়মে সঞ্চালিত হইয়া পুনর্বার জরাযু-কুস্থমে 
আমিয়া উপস্থিত হয়, এবং এখানে উপস্থিত হইয়। আকজেন বাষু লাভ 
করে, ও পূর্বের মত উজ্জল ও কাধ্যোপযোগী হইয়। আবার সঞালিত হইতে 
থাকে। 


চক্রোকিা। 2186015শা০ত ০ছা তা হাক িশা, ন৫ 
$ 





অতএব আমর! দেখিলাম যে, শিশু ধতদ্দিন গর্ভীশষে অবস্থৃতি কবে, ততদিন 
জরাযু-কুন্থম হইতে গ্রধানতঃ তাহার শ্বাসকাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্ু 
প্রি ভূমিষ্ঠ হইবা ব'অল্লক্ষণ পরেই জরাযু-কুন্থম মাতার গর্ভাশয় হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া বিগত হইলে; অথব। শিশুর নাভীরজ্জু সুত্রদ্বাবা বন্ধ করিয়া দিলে, তাহার 
্বাস-ক্রিয়াব ব্যাঘাত ঘটে এজন্য সে নিশ্বাস লইবার চেষ্টা কবিতে থাকে । 
ইহাতে এই ফল হয় যে, তাঁহার ফুসফুস স্টীত হইয়! যায়, এবং এই সময়ে যে 
অল্প পবিমাণে শোণিত ফুসফ,সে আমিতেছিল তাহার জোত বৃদ্ধি হইয়। যায় ও 
সেই শোণিত তূবাযুব অক্িজেন বাযুব লহিত মিশিত সুতবাং পবিষ্কৃত হইয়। 
বামদিকেব ক্ষুদ্ধ কোটরে আসিয়া পড়ে । শিশু এইরূপে ফুসফুস দাবা শ্বাস: 
কার্ধা নির্বান্ত করিতে আবশ্তু করিলেই তাহাব পালসে।নাবী ধমনীব শোণিত 
আব ডাক্টাস্‌-আটি রিয়োসাস্‌ নীমক নলীর ভিতবে প্রবেশ কবে না, স্বতবাং 
উহ প্রসবেব পব ৪ হইতে ১* দিনের মধ্োই শুক্ষ হইয়া যায়। আবার, বক্- 
শোতের পথ দীর্ঘ হইয়| ঘায় বলিয়া ওদিকে শিশ্ুব নিয়দেশেব* গ্রধান শিবাব 
রক্তশ্োতগতিব হাস হইয়া থার্কে *সৃতত্তাং পৃর্ধেব স্তায় প্রবলবেগে ইহার 
শোণিত আর পূর্বোক্ত ডিম্বাকাব ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতে পাবে না 
এবং তাহা দক্ষিণ অবিকেল দিয়া দক্ষিণ ভেণ্টিকেলে আসিয়া উপস্থিত হইয়! 
থাকে। নম্ুতবাং ডিম্বাকাব ছিদ্রেব মুখ ভূমিষ্ঠ হইবার পব গ্রায়১০ দিনে বদ্ধ 
হয়| যাঁয়। আম্বালাইক্যাল না হাইপোগ্যান্্বীক ধমনী ২1৫ দিনেব মধো প্টকা- 
ইয়া যায় ও মৃত্রথালীব বন্ধনীরূপে অবস্থিতি করে এবং জ্গাম্বালাইকাল শিব! 
ও ভাক্ীস্ভিনোপাস্*২।৫ দিনের মধ্যে শুকাইয়া অন্যান্ত নাম প্রাপ্রু হইয়া থাকে, 
অর্থাৎ আম্বালাইক্যাল শিরা ষকৃতেব গোল নন্ধনী (19100 11571)610) এবং 
ডাক্টাস্‌ ভিনোসাঁস্‌ এক শক্ত দড়ির মত হইয়। 'শবস্থিতি কবে । ৬ 


৯৬ ফিজিয়োহজী । 


সপ পপ সশিতস্পিি রি 
পেশী পি স্পা শ্পীপাসিশীশীিপী পিসী পপি শিশির 


ধমনী বিবরণ | 
ডে1২1771২115, 
গঠন (95110001180 ১ ধমনীদিগের তিন গ্সাববপ যথ। £ _ 


এপিথিলিয়াল্‌, সাব এপিথি লয়াল 


অভ্যন্থাবক 
১। আভা ও উলাঠিক্‌ বা স্থিতিস্থাপক সুত্রের 


(11110177,1) 
আববণ। 
(71171115) | ইলাষ্টিক্‌ ব স্থিতিস্থাপক আবরণ। 
শি 
৩। ত্রাহ্িক কনেকটিভটিন্থ বাঁ সংযোগতস্তব 
(12800107710) আববণ। 


1 ১। 'আভান্তবক (1010) )--৫ক) এপিখিলিয়।ল পর্দায় পাতলা লবঘঘা- 


রুণি ও আইযাকার কোষরুষ্ট হয়; এই কোষে নিউক্ঘা বা কোষবর্ধনশীল মুল 
থাকে ।/ খ)পসাবৰ এপিথিলয়াল শর্দা। সংযোগ তন্তে নির্মিত, ইহাতে শাখার 
আকাব বা বশক্তকাবা কোষদৃ্ হয়। (গ) ইলাষ্টিক্‌ বা স্থিতিস্াপক পর্দায় 
ক্ষুদ্র শু গোলার ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই পর্দিকে হেন্লি সাহেণের বিল্লী কহে 
(167৩১178160 0)0171101710 00 1751016) | 


২। মধোব বা! পেশীব আববণে অনৈচ্ছিক পেশীক্ুত্র (1750100171৮ 
13178010121 01) ) গ্রুস্থভাবে দৃ্ট হয়। ইতাঁতে অল্পন্থিতিস্বাপক সুত্র 
থাকে, এয়োর্টা গ্রভৃন্ি বৃহৎ বুশ ধমনীতে পীরে স্থিতিস্থাপক (611০) 
610৭010 601৩5 ) সত্রেষ আধিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


তা তা সি, ৯ এ 


৩। বাহিবেব পদ্দার সংযোগতম্থ নশ্বভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে, এতদসঙ্গে 
স্থিতিষ্থাপক সত্রও মিশ্রিত থাকে । ঃ 
* পমন'র ভিতর এ রক্ত 2াঞ্চঠলন_ (017:011171010)1) 11) 016 21101105) -- 
ধমনা সকল স্সিতিস্তংপক ও কুধ্চশনাল নগবিশের 7 ইতাবা জহাপপ্ড ও তঙ্রি- 
কটণ্রী প্রদেশ হতে বক্ত বহন কবিয়া কৈশিকা নাড়া (0৭710111165) মধ্যে 
লইয় যায়। বু১ৎ ধন: লতাস্ত শ্থিতিস্থাপক কিন্তু আম ঝুঞ্চনশীল। ক্ষুজ 
ধনু অধিক কু্চনশান কিন্তু অন স্থতিষ্থাপক।  ধমনীগুলি স্কিতি- 
₹15কত[পরযুক্ জতাপঞেব কুধানকালে হাসা বিত তহতে পাবে 021450010 
311১৬১17010) 00 01010) গত্ভগ্ বওুপূণ ধননা বাটিথা যাইবার সম্ভাবনা 
থাকে গা আপার প্র ভা মনা বনকে ঢাপিযা বঙ্জাআত বক্ষা কৰে 
(110 11111.1115 28 01) ১1070810) এনতে প্রমনামধো অবিশানথ শোত 
ভিত থাকে ধদলীব বুঞ্চনশীণতা বশতঃ নিয়গিখিত উপকার সাধিত 
তথা থাকে 27 

১। প্রাতভোক যাগ শিখ মতঝপেশ্বক্ষ পরিচাণিত হয থাকে । 01২০৪ - 
17115 [1০ ১11)1)1৮ 100 1)]1) ৭ 0) 0৮০৮ 01587) 1 পাবপাক কালে যেমন 
পাকাশানক ক্ষ ক্র বমনা বন্দপূর্ণ হইবা পাকাশধিক গ্রাগ্ঠাদগকে (01009 
15715) বন্ড যোগ[ন, উপবাস কালে চহমন পু হয় না। ধামানক পেশীতস্থ 
েযোদেটাৰ ছাধু দাবা পবিচাণিত হয়া থাকে | 

» 1 কুঁঞ্ন শান্ত প্রভানে বিভল্ুপেশীব মুখ গ্ড়িধা যায এমতে বান্তআৰ 
বঙ্গ তইয। থাকে । (9551505 11 70195017 51100801711) 700 1০0 210 910019 
1১ 11৬16100105 00018115101) 01 6175 01৮10602795) | 

৩. ধমনাগুলি সন্ত শবাবের রপ্ত ধাবণ কাণতে অনর্থ হয় (1538165 
01 21161181 5956510 00 80001017)094৭00 10501610076 800000 ০01 
1)11)9) 117 0179 000) | 

পরত্যেকবাব ভে্িকেল বুর্চিত হইলে তন্সধা ঠভতে ৫ পর্ন বক্ত বক্ধপূর্ণ 
এয়োট। ও পমনাদিগেব ভিতব প্রক্ষিপ্র হয়, তহাঙ্ষে হটা উপকার লাভ শইয়। 
[কে বথা 22 


১। বমনাব টানভাব বৃদ্ধি পার ও এরোট! প্রহি বৃহৎ বৃঠজ ধমনী দিগেব 


খা 


৯৮ ফিজিয়োলজী 


স্থিতিস্থাপক গাত্র প্রসারিত হইয়া থাকে (17700758565 (10006751017 1) 079 
2168118] 5750217) 21)0 01506100১ 006 ০190০ ৮/৪]18 06107280718, ৪170 
12160 2101165) | 

২। সমস্ত ধমনীর রক্তআোত মপো এক তবঙ্গ তাড়িত তয়, এই তবঙ্গ 
কৈশিকা নলী পর্যন্ত চালিত হইয়া! গাকে এবং বেডিঘাল ধমনীতে নাড়ীৰূপে 
সেই তরঙ্গ অনুভূত হয়। ১৪1৭১ 2 ৭৬৩ 1101)00133 হা 0০ 191000 
1) 00 11601165 ৮17101) 15 ঢা 1051 061016 176801)1700 0108 
০2011191195 217 ৮1010) 08700 (1010 016 770171 85016 00150), 
ধমনীগুলি যদি শক্ত ও নিণেট নল হই তাহা হইলে জংপিগ্েব পর্য্যায়শীল 
(11766110106176) ক্রিয়াব হ্যায় ধমনী হইতে কৈপিকা নাভীতেও এ্রীৰপ পর্যাষ- 
ক্রমে রক্ত পতিত হইত । ক্যাবোটিড ধমনীব মত কোন বৃহৎ পমনী ছেদন 
করিলে পর্যায়ক্রমে 'র্থাৎ দমকে দমকে ধন্ত পাঠিত হয়, কিন্ত কোন ক্ষ 
ধমনী কাটিয়া গেলে এক স্রোতে বন্ত পড়িয়া থাকে । 

রক্তের উপর চাপ পতন (19154017৭৭1) হৃৎপিও ভইন্তে 

যে পরিমাণ শক্তিতে বক্ত ধমনীতে প্রক্ষিপু হয় এবং যে পবিমাণে শোণিত 
সম্মুখ পথে অগ্রসব হই বাধা পায় সেই পাবমাণে ধমনাঞ্িত বক্তে চাপ পড়ে। 
রক্তের উপর বামদিকের ভেণ্টিকেলের চাপশক্তি সকলাপেক্ষা অধিক। 
বৃহৎ বৃহৎ ধমনী মাধা এ চাপশক্তি ১:৩৯৯৪1৮) বক্ষিত হয়; কারণ, দুবস্থিত 
ক্ষুদ্র ক্ুপ্র ধমনীর ভিতব দিয় রক্ত শীঘ্ব প্রবাহিত হইতে পাবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ধমনীর ভিতর দিয়। বক্ত প্রনাঠিত হইয়া খেলে পব রক্তেব চাপ-শক্তিব হাস 
হয়, কারণ, তখন রক্ত বু স্থান ব্যাপী কৈশিকা নাড়ী (০7191180০,) মধ্যে 
প্রবেশ.কবে। কেপিলারী হইতে রক্ত যখন শিবা (৬61) ) মধ্যে প্রবিষ্ট হয় 
তখন রক্তের উপৰ চাপশক্তি আবও কমিমা! আসে এবং অবশেষে সেই রক্ত 
যখন হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী বৃহৎ বৃহৎ শিবা প্রভৃতিব মধ্যে আসিয়া উপনীত হয় 
তখন দেই রক্তের উপর আর কোন চাপশক্তি থাকে না, তখন সেই শোৌণিত 
আর রক্তবহানাড়ীর চাপে অগ্রসর হইতে পাবে না; তবে ফুসফুসের স্থিতি- 
শ্কাপকতা, হ্ৃংপিণ্ডেধ বিস্তারণ ও শ্বাস প্রশ্বাম কাধ্য অথবা! উহারা একত্রে সেই 
শোণিতকে সম্মুখীন করে। 


£& তি221ত1 ৮5, নিন 


ধমনী সকল যদি কেবল কঠিন নল হইত এবং ইহাদের সহিত যদি কেপি- 
'লারি ( কৈশিক। নাড়ী ) নলীদিগের যোগ, না থাকিত তবে হৃৎপিণ্ডের পক্ষে. 
ধমনীর ভিতর রক্তশ্রোতের প্রবাহ রক্ষ/ কর! অসম্ভব হইত। কারণ, রক্তের 
মত তরল পদার্থ মাত্রেই অদমনীয় ( 11)00)101)1৫১৯101০ ), স্থতরাং নিশ্চয়ই 
রক্তশ্েত*নহিত না বরং ধমমীর ভিতর রক্তেৰ চাপশপ্ির (1)109094 019591)19) 
য২.পবোনাস্তি আধিক্য হইত আর, যদি ধমনী-কঠিন না হইয়া কেবল স্থিতি- 
স্থাপক নল হইত ও ইহাদের সহিত কেপিলারী নণীদগেব কোন যোগন। 
থাকত তাঠ1 হইলে দুই এক বাবধের জগ্ঠ ধমনীব ভিতব বক্তকত্োত বহিত বটে 
( কাবণ, ধমনীব স্থিতগ্কাপক গাত্র বশতঃ উহা! আপন আয়তন ছোট ও বড় 
কবিয়া বঞ্তেব শ্রোতেব স্চায়তা কাবিঠে পাবে) কিন্তু তাহা হইণেও প্রত্যেক 
বাব হৃদম্পন্দনে বক্তেব চাপশ/ক্রব বৃদ্ধ হইত। ধমনী গ্থিতিস্থাপক-কেপিলারা 
দিগেব স'হত যোগ বাথে বলিয়া ধননীবৰ তিতব চাপশক্তিব রক্ষা হয় কিন্তু ধমনী 
হইতে কোপলাবা নণদাব ভিতব বন্ত প্রবেশ কখিলেই রক্তে চাপশক্তির হাস 
হয়, হ্ৃংপিণ্ডেব ছুইখাব স্পন্দনের মুধ্যুবর্তী বিরামকালেও এ রুক্তের চাপশক্তির 
হাঁস হইরা থাকে । ধমনীব গাত্রে বক্ত ধাঁক। মাবে, ইহাকেই রক্তের চাপশক্তি 
বলা যায়। গ্রংপিগ্ডেব নিকটবন্তী শিরা ব্যতিবেকে যেকোন মুছুর্ে যে কোন 
ধমনাব ভতব শোিত পবীক্ষ। কৰা যাউক না কেন, সেই ধমনীর স্বাভাবিক 
*আয়তন অপেক্ষা উঠাব মধ্যস্থিত বন্তেব পরিমাণ অধিক দৃষ্ট হইবে, ধমনীর 
স্থিতিস্থাপকতখক্তি এরূপ আয়তন বুদ্ধিব একমাত্র কাবণ। বৃহৎ ধমনী 
হইতে শোণিত যতই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতব ধমনীর ভিতব প্রবেশ করিবে ততই 
বক্তেব চাপশক্তব ত্ন্বতা হবে । কাবণ, শোণিত ধমনীব শাখা প্ুশ।খার ভিতর 
দিয় অনেক দূব শিশ্তত চইয়া পড়ে স্থতবাং ইহার উপর ধদণী গাত্রের আর 
তত চাপ লাগেনা । অতএন ইহা*স্থির হইতেছে, যে পরিমাণ শক্তিতে ধমনীর 
ভিতব বক্ত প্রবেশ কবিবে এসং যে পরিমাণে সেই বস্তআোত সম্মুখ প্রদেশ 
হইতে বাধা প্রাপ্ত হইবে সেই পবিমাণে ধামনিক চাপশক্তি বা টানভাব 
(£১1061151 015551118 01 [67)51010) অথবা রঞ্চের চাপশক্তি (31994 
[01255172) স্থিবীকত হইবে | 

এয়ার্টার মুখে সেমিলিউনাব (অর্ধচন্ত্রাকার ) ভাল্ভ্‌ থাকাতে এবং 


১৪৩ ফিজিয়ো জী 


গ্রয়োজন মত উহা আপন ক্রি! প্রকাশ কবাতে বন্কেব চাপশ-ন্ত বক্ষা হইনা 
থকে, কিন্তু যা্দ কোন কারণে উহা আপন কার্ধ্য কবিতে সম্পর্ণৰপে অক্ষম 
হয় অর্থাৎ বাম ভেপ্টি,কেল কুঞ্চনকালে ঘর্দি সেমিলিউনাব ভাল্ল, সম্পূর্ণৰূপে 
এয়োর্ট৷ ও ভেটিকেলেব মুগ নন্গ কখিতে না পাবে স্থৃতখাং এয়োটা ভইতে 
রক্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ভেন্টি কেলে পড়ে তাহা হঈলে ধননীব ভিতব বন্ডের 
চাপশক্তির আধিক্য হটমাই তংক্ষণাৎ গেই শক্তিব তাস ভয় এন্সতে এয়োর্টাব 
ভিতর একটা ক্ষণ ভবঙ (51016 অন৬০) উঠে, ৫৪ তবঙগক ওয়।টাধ-হামাব- 
পাল্ল্‌ (৬/81617 11717017101 1)10150) কে । | 

অল্প পখিমাণে শোণিতক্সাৰ অথবা কোনবপে দেচপ্তিত শোণিতেব কিঞ্জিং 
হ্বাস হইলে বন্তেধ চাপশাক্তব পড় বিশেষ ক্ষতি ভযু না, কাবণ হক্সিজেন সন্ব- 
লিত রক্তান্নতা (196501010৮০ 7১000181761 1)109011) গাং 'গ্ররাদিগাকি 
(06:৮৩ ০67)৮7০৭ ) উত্তেজিত করিয়া ধামনিক চাপশন্ষি রক্ষা কবে, কিন্তু 
শীরীবিক বকের ২'৩ ভাগ বস্তু কমিয়া গেলে জংপিগ্ডেব ক্রিষাব অস্ত তশ্বতা 
হয় শৃতরাং বন্তেব চাপশর্তিব পতন হয়। 

অন্য জন্তর ফইত্রিণ বহিত বস্তু (16101177650 01709) কাভাবও শবীবে 
প্রবেশ করাইয়া দিলে (1012071900510)) ক্ষণকালেব ক্ন্তা বন্সেব চাপশ'ক্ষ 
রক্ষা কবা যাইতে পাবে । উদ্ব গহববেব শিবা সমুহ কিছু বড় বড় ও বিস্তাবণ- 
শীল, ইহাদের দ্বাবা রক্তেব চাপশক্তি নিয়মিত হয় । একাবণ বর্দে শবীব মধ্যে 
গ্চুর পরিমাণে বক্ত গ্রাবই কবান ভয় (135 (01051009100) 01 80591100101) ) 
তবে সেই বক্ত যেমন এ উপবিশ্থিত প্রধান গ্রধংন শিবা মধ্যে প্রবেশ কবে 
অমনি রক্তেব চাপশক্তিব পতন হয়, কিন্তু ধমনা মধ্যে রক্তআাত কম ভইলে, 
ধমনী কুঞ্চিত হয় ও রক্তআোতেব সহায়ত। করিয়া স্বাশাবক বক্তচাপশক্ষি বক্ষা 
করে। পোর্টাল শিব যদি বাধিয়! বাখ! যায়, তবে উদবেব অন্যান্য শিবা সমু 
ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হয়, এই বক্ত অগ্রসর হইতে না পাবিয়া বিনিধ যাল্্ব শিবাব 
ভিতর প্রবিষ্ট হয় নুতবাং বক্তচাপ শক্তিব ১ ভিগ্রিতে পতন এবং জীবের মৃত্যু 
হইয়! থাকে । মৃত্যুব পূর্ব্বে বাধন খুলিয়৷ দিলে আবার বঞ্জচাপ শক্তির রক্ষা 
হয় ও জীব বাচিয় গিয়। থাকে । 

রক্ত যতই বড় হইতে ছোট ধমনীর ভিতব গ্রবেশ কবে ততই উহার চাপ. 


4& তা চা চিক ১৪১ 


শর্িব হাস হয়, যথা £-_কেবেটিড. ধমনীতে যদ্দি ১৪০ মিলিমিটার পবিমাণ 
চাঁপ হয় তবে মেটেটাপাল ধমনতে তাভা ৯*০ মিলিমিটাব হইবে । যাহাতে 
বন্তশ্রোত গতি বাধ! প্রাপ্ত "হয়' তাহাতেই বক্তেব চাপ বৃদ্ধি হয় যথা £-- 
( ঠা) বৃহৎ ধমনাতে বন্ধন € [102079 06 0178 01 0001০ 17100 ৮০5৭৪15 ), 
(২) শৈভাগ্প্রযুনত কু ধমনাদিগেব অতিবিজ্ত কুঞ্চন (00775010001 ০ 
510721]161 81007105 507 01980110170 0910)) (৩) ভেসোমোটাব বা 
গ্যাংগ্রিয়াদিগেব উত্তেজনা (17118700170 ৮৭৭৫১100107 7616  ০017178৭) 
ইত্যাদি | 'আব নাহাতে বন্তআোত গতির আধিক্য হয় অর্থাৎ যে কোন 
উপায়ে প্রমনী হইছে শীদ্ব শীঘ্র শোণিঠ কেপিলাবী নলীতে শ্রবিষ্ট হয় তাঁহতেই 
বন্তেব চাপশত্তিব হাস হইয়া থাকে বথা £-১) তাপ (৯) ভেসোমোটার স্নাযু- 
দিগেব বিভাঞ্ষন ইত্যার্দ। 

ভেগাম দযুব আকব বিন্দু ( ৮৪০1/৭-০০11০) উত্তেজিত করিলে রক্তের 
চাপশন্তি নিয়মিত হয় 'অর্থ।ৎ যদ হ্ৃংপিণ্ডেব ক্রিয়াব আধিক্য হয় তবে ভেগাস্‌ 
ন্ন/ঘুব গাকবস্তান উত্তেজিত কবিপে,্ুংপিণ্েব ক্রিয়ার সামা হইয়া থাকে। 

ধাঁঃনিক রক্তশ্োত গতির উপর শ্বাসক্রিয়ার কর্তৃত্ব 
(4৯০০1 00 0170 7০৭10117001 [001701 01079 ০1120110101) 11) 
110 80৮০1105 ১--প্রত্যেক নিশ্বাসে কারবোটিউ. ধমনীব শিব বক্তেব চাঁপ- 
শর্কুব পুন এবং প্রতোক পশ্বাসে (1%11150০0 ) উচ্াব বৃদ্ধি হয়, কিন্ত 
প্রত্যেকবাব ডার়াফা।ম্‌ শেরী' উদবদ্ছিত ধিনিধ মন্ত্র ও" ধমনীদিগকে চাপিয়। 
প্ামনিক বক্তেব চাপশক্তি'ব বুদ্ধি বাখে। 
রৃক্তের শক্ষ্রির উপর নিশ্ব'সের ফল (1117িন)05 91 110505118- 

(101 01) 0116 011,090 19125811165) ৫ _- 

১। নিশ্বাস টানিলে বক্ধেব চাপ শর্তব হাস হয়। 

২। নিশ্বাসে বক্ষোগহববেব রক্সঞ্চালন প্রযুক্ত প্রথমে বক্ের চাপ শক্তি 
হাস তৎপবে বুদ্ধি হয়। পু 

৩। নিশ্বযসে উদর গহববে চাঁপপ্রযুক্ত বক্তের চাপশক্কিব বুদ্ধি হয়। 

৪। নিশ্বাসে হংপণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য বশতঃ রকের চাপশকির বৃদ্ধি 
তয় | 


১৩২ ফিভিয়োলজী। 


৫। নিশ্বাসে ভেসোমোটার স্নায়ু দ্বাবা রক্তের চাপশক্তির হাস হয়। 
নাড়ীজ্ঞান (1১15৪ )--কোন ধমনীতে অঙ্গুলি রক্ষা করিয়া অল্প চাঁপ 

দিলে সেই অঙ্কুলিতে এক প্রকাব আঘাত 'বা "ধাক্কা আসিয়া লাগে, উহাকেই 
নাড়ীব বেগ বলা যায়। ধমনাব ভিতব এরূপ বেগেব কালে ভেন্টি কেলের 
কুঞ্চন হয়, প্রত্যেকবাব কুঞ্চনে ৩ 5হতে ৫ ওন্দ শোণিত ধমনীব ভিওর প্রক্ষিপ্ত 
হয়। স্থিতিস্থাপক ও রক্তপূর্ণ মনীতে হৃৎপিণ্ডেব কুঞ্চন জনিত আবার রক্ত 
প্রবিষ্ট হইলে ধমনী হঠাৎ সোলা পা টাইট ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, যন্্বাবা উহাব 
মধ্যস্থিত সঞ্চিত শোণিত সবিয়া গির়। নৃহন শোণিতেব জন্য স্থান কবিয়া দিতে 
পারে, স্বতরাং শোণিতে শোণিতে ঘর্ষণ ভইলেই যে বেগ বা তবঙ্গ উঠে তাহ! 
শরীবেব এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্যন্ত ভঘণ কবে, এ বতঙ্গ না বক্তেব 
বেগকে নাড়ী কহে । ধমনী গাত্রেব উপ কোন কঠিন পদার্থেব চাপ পড়িলে 
উহ1 ক্ষণকালের জন্য অল্প চ্যাপ্টা হইয়! যায়, ধমনীর এই চ্যাপ্টা ভাব হইতে 
পুনর্বার গোলাকার ভাব ধারণ চেষ্টীকে নাড়া বলা যাঁয়।. কোমল নিধানেব 
(১০ £00০0০1০৭ ) চাপে ধমনী এীব্প চ্যাপ্টা ভাব সহজে অনুভূত হয় না 
এই উহা কালে কোন ধমনা বাধিবাব জন্য উহাকে হাড়েব গায়ে 
টিপিয়া ধরিতে হয় তবে উহার বে বুঝ যাঁয়। 

অতএব কোন ব্যক্তিব হৃংপিণ্ডেব অবস্থা বুঝিতে হইলে আঁমবা তাহাব 
নাড়ী টিপিয়া থাকি; কেবল কব্চি ঞদেশে যে এই জ্ঞান লাভ হয় তাগ! 
নহে, টেম্পোবাল, টিনিক়াল গ্রৃতি যে কোন ক্্জনীতে অন্ুলি বক্ষা কবিয়া 
অল্প চাপ দেওষ। যাঁয়, যাঁদ তাহা অঙগেব গভীব স্থানে অবস্থিতি না কবে তথা 
হইতেও হ্বংপিণ্ডেব মবস্থা বুঝিতে পাবা ষায়। হৃৎপিণ্ডের শক্ত দ্বাবা ধোণিত 
ধমনীর ভিতর গ্রক্ষিপ্ত হইলে, ধমনীতে যে বেগ আসে উহ্াকেই নাড়ী কহে। 
অর্থাৎ ইহাঁদ্বারা ধমনী দীর্ঘ ও প্রশস্ত হয় 'এনং বোধ হয় যেন অ।পন স্তান 
হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধে উঠিয়। পড়ে। চিকিৎসক আপন অন্ুলে দ্বাবা ধমনীব 
গাজর টিপিতে টিপিতে ধমনীব প্ররূপ উত্থান বিলক্ষণ উপলব্ধি কবিতে পাবেন 
এবং এমতে তাহার নাড়ীদ্ঞান, লাভ হইয়া! থাকে। 

ধমমীর ভিতর রক্তের তরঙ্গ (6০15০ ৬৪৬০ ) প্রত্যেক সেকেণ্ডে প্রায় 
৫ হইতে ১০ মিটার ৰা ১৫ হইতে ৩. ফুট ভ্রমণ করে, এই তরঙ্গ কৈশিকা 


তা াংাও, ১০৩ 


নাড়ীব ভিতব মিলাইয়া যায়। রক্কেব আোত ও বক্তের তরঙহ ছুই স্বতন্ত 
ব্যাপার। রক্তআোত এক সেকেণ্ডে এক ুট (৩০০ মিলিমিটাব ) পর্যাস্ত বহে, 
স্থৃতবাং ছুইটিকে এক,.মনে করিবেন না । ধমনী যত কঠিন নল হইবে রক্তের 
তবঙ্গ ততই দ্রুতবেগে.ছুটিবে, আর ধমনী যত বিস্তাবণশীল হয় ততই তন্মধ্যস্থিত 
রক্তআোতের শিখিল ভাব দেখা গিরা থাকে । . রেডিখাল্‌ বা অন্ত কোন 
ধমনী টিপিলে প্রতোক মিনিটে উহাকে প্রায়ই ৭৫ বাব বিস্তৃত ও উন্নত হইতে 
দেখ! যায়, এই হঠাৎ বিশ্তারণ ও উন্নত রেখাব €(500301) €১:190)9101] 710 
11০০১০11110 1110 ) একমাত্র কাঁবণই রক্তের তবঙ্গ, এই রক্কের তরঙ্গ বা 
নাড়ী, কৌশলে এক 5৩ কাগজে অঙ্কিত নিয়েব চিত্রে দৃষ্ট হইবে। নাড়ীর 
(2. 20 
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৬০1)111016৭ 
চিত্রে দুইটি লাইন দেখা বায় একটি নবল ও উন্ন5, দ্বিতীয়টা বরু ও নিম্নগাী 
বেখা। এই ছুই বেখাব সান্ধগ্থলে চুড়া ব৷ নাড়ীর উচ্চ বিন্দুদৃষ্ট হয়। রক্তের 
তরঙ্গ প্রযুক্ত ধমনী নিস্তৃত ও উন্নত হলে শ্ররূপ সরল “ও উন্নত বেখ। প্রস্থৃত 
হয়, আব বক্র ও নিম্রগামী বেখাব সমকালে ধমনীব টানভাব, বা বিস্তারণ ও 
উত্থানে হ্ৃম্বতা হয়, কাবণ, তখন শোণিত ধমনী হইতে কৈশিক্ষা! নলী বা 
কেপিলাবাদিগেব ভিতব প্রবেশ কবে । (10176 0860153 00117700 60511 
১[91501709170170 050105৭0608 00159 716 8. 00019 01 1685 300- 
061) 7254 2/ £/2 /27/2 17410501070 1008 00917178017061018176 01 075 
১/৪৬০, ৭ 107)6)18 00 1695 0011769 1 511170011, 11701091011)6 005051100০1 
0767106৭1 £45207 01 0102 216811৭] ৪৬৬, 710 আ 00110000615 ৫০৬" 
০1001170116 17010711100 0176 21801071 160900০0107 010 91191171 


161351017 8৪ 072 01990 95০%0965 001) 09 21106116511100 ৩ ০819111. 


১১৪ ফিক্িয়ো্জী | 


7116৪ )। বকু ও নিয়গামী বেখায় দিতীয় বা ডাইক্রোটিক (01০701০) এবং 
কখন ন] তুশীয় ট্রাইক্রোটিক (071010610 ) তরঙ্গ দৃ হইয়া থাকে। একজন 
ল্ন্ত যুনকেব বিশ্রামানস্তায় রেডিয়াল নাড়ীর ১টা চিত্র উর্ধে অঙ্কিত ভইয়াড্রে; 
ক, থ, নামক সবল ও উন্নত বেখার সমকালে ভেশ্টিকেলের কুঞ্চন হয় ডে০)(- 
০0171 ৭৮91016 ) এবং থ. জ, নামক ক্র ও নিমগামী বেখার কালে ভেণ্টি- 
কেল রক্তপূর্ণ হইতে থাকে ৬৫10111011171 11981010 01 ভেণ্টিকেলের 
কুঞ্চনকালে ধমনী মব্যে শোণিত প্রক্ষিপ হওয়াতে রক্তেব ক, খ, গ, নামক 
প্রথম তবঙ্গ (1১7110210 ৮৮৭৮০) উঠে। এই তরঙ্গের ছুই অংশ ১ম ক হইতে 
থ পর্য্যন্ত, থ স্থানে প্রথম তবঙ্গেব চূড়া বুঝিতে হইবে, এই খ বিন্দু সরল ও 
উন্নত রেখার অর্থাৎ প্রথম তরঙ্গের উচ্চ বিন্দু“কিস্ত ইহ গ্রথম তবনগের শেষ 
নহে, এই তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বা অবাবহিত পরবে এক ক্ষুদ্র বঙ্গ গ স্থানে দৃষ্ট 
হয় এ তরঙগকে দ্বিতীয়েব পরবর্তী (.1১/6010706) তরঙ্গ কহে। অতএব 
ক,খ গ, পয)? বেখাকে প্রথম তবঙ্গ ( 1১777285 ৭৬০) ধর্রতে হইবে) 
ততপবে গ হইতে জ পর্যান্ত দ্বিতীয় তবঙ্গ € 4)1079010 00150 ) বুঝিতে হইবে 
গ তরঙ্গের পিময়ে অনেক গ্রন্থকর্তী আপন আপন মনোভাব গোপন রাখিয়াছেন 
কিন্তু মেবী সাহেব বলেন যে এই গ বিন্দু পর্ষান্ত তবঙ্গের শেষ । 

সে যাঁচ। হউক, স্থ্থাবস্থায গ্রঞ্থঘ তবঙ্গেব খ, নামক উচ্চ বিন্দু খোচাব 
মত সঙ্গ বিশু নহে কিন্তু হহ| গোলাকাধে নামিয়া থাকে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী 
ও কৈশিক নলীব ভিত্তর দিয়া বক্তআোতেব প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে অথবা ধমনী 
গাত্র যদি হঠাৎ টানভাণ প্রাপ্ত হইযা খিস্তৃত ও উন্নত হইয়। উঠে তবেই খ বিন্দু 
খোচার ন্যায় হুক্ম হইয়া থাকে । নাড়ীর দ্বিতীয় তরঙ্গেব কালে ভেন্টিকেল 
পূর্ণ হইতে থাকে, এবং শীত্ব শীঘ্র ধমনাব রক্ত কৈশিকা নলীব €0%9111নযানে ) 
ভিতর প্রবিষ্ট »য় স্বচবাং দ্বিতীয় তবঙ্গেব € ১০০০)৭৪7৮010716 1১015৩ 
৮/৭৬০ ) শীঘ্র পতন হয় এখং কাগজে ইহাব রেখ! বক্র ও নিয়গামী: হইয়া 
থাকে । অর্থাৎ গথম তবঙ্গে ধমনা বিস্তৃত ও উখিত হইয়াছিল [দ্বতীয় তখঙ্গে 
ভাহা আবাব আপন পৃর্ব্বেব সহজ অবঙ্থা। বাভ করে (20610 16507110115 
11১ 101717)71 ০71107০ )। এই বক্র ও নিক্গামী বেখা বা দ্বিতীয় তরঙ্গেব 
আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙগ দুষ্ট হইয়া! থাকে । সে যাহা হউক, দ্বিতীয় রেখার ও, 


ঠা তা, ১০৫ 


চ, জ, তরঙ্গকে প্ররৃত দ্বিতীয় বা ডাইক্রোটিক্‌ তরঙ্গ কহে। সুস্থাবস্থায় 
সর্বদাই তরঙ্গ হইযা থাকে । কিন্তু জরকালীন ধমনীব টানভাবের (7ণ- 
5.০) রাস অথচ প্গনী গাত্রের বিস্তারণশীলতা প্রযুক্ত উক্ত ডাইক্রোটিক তরঙ্গ 
বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এযোর্টার সেমিলিউনার ভাল্ভগুলি 
হঠাছ শব্দ কবিষা| বন্ধ হইলে সেই শব্দের কম্পন জনিত ধমনী মধ্যে যে এক 
তবঙ্গ উঠে সেই তরঙ্গকে ডাইক্রোটিক তবঙ্গ কহে, অর্থাৎ এ শব্ধই ডাই ক্রোটিক্‌ 
তবঙ্গেব কাবণ। বক্র ও নিয়গামী বেখায যে ট্রাইক্রোটিক্‌ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র 
বর্দেব কথ! উল্লিখিত হইয়াছে তাঙাদেব কোন কাবণ নির্দেশ করা যাষ না, 
আব, হৃংপিগ্ডের পুনর্বার কুঞ্চন বশতঃ এরূপ ক্ষুদ্র তরঙ্গ চাপা পড়িয়া যায় 
অথাৎ তাহাদের বিশেষ প্রকাশ হয না। 

হংপিগু হইতে ধমনীতে শীঘ্র রক্ত প্রক্ষিপ্ত হইলে পূর্বোক্ত সবল ও উন্নত 
বেখা ঠিক সোঁজ। উঠে (15118 06 7৭061) 18 17681] ৮976৩71) কিন্ত ধীবে 
ধীবে ধমনীতে রক্ত প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই বেখা বক্রভাব ধারণ করে (10৩ ০? 
২০৩1)018 01১110116), আবার, ধর্মনী হইতে রক্ত শীত্র শীঘ্র প্রবাহিত হ্ইয়া 
গেলে উক্ত উর্ধারেখা অধিকতর বক্রভাব ধারণ করিয। থাকে (1179 0777 5011 
১০ 01110); এঘোর্টাব সেমিলিউনীব ভাল্ভ উত্তমরূপে বদ্ধ হইতে ন| 
পারিচল (10১00001970 00 80100 $81$63) এবং বৃদ্ধাবস্থায় ধমনী গাত্র 
আযাথারোমেটস্‌ (07610176005 8108115১) হইলে উর্ধ বেখার চুডা স্বাভী- 
বিক গোলাকাব না থাকিয়া তরঙ্গাকার (07)019:91)।হইয়া পড়ে, কাবণ, 
ধমণীর স্থিতিস্থাপক শক্তির হ্রাস বা লোপ হয়, সৃতবাং ভে্টিকেল সম্পূর্ণক্ণপ 
কুঞ্চিত হইয়! রক্ত বাহির করিয়া দিতে পাবিতে না পাবিতে উর্দ "রেখার উচ্চ 
বিন্দু নিশ্মিত হয়। একপস্থলে অনেক কষ্টে ও বিলম্বে হৃৎপিণ্ডের শোণিত 
ধমনীর ভিতব প্রবিষ্ট হইয়া থাকে 1 

ধামনিক টানভাব (157181 614100) শোণিত-তরঙ্গের চুড়ায় প্রকাশ 
পায়, অর্থাৎ তরঙ্গের উচ্চতা! বা চুড়া দেখিয়। আমরা ধমনীর টানভাব বিচার 
কবিতে সক্ষম হইযা থাকি । চূড়া যদি গোল বা চ্যাপ্টা হয় তবে যে পরিমাণে 
হৎপিগ্ডে শোণিত সঞ্চয় হয় সেই পরিমাণে উহা বহিগত হয় জানিবে | 

হৃদস্পন্দন, বন্তেব পরিমাণ, পধামনিক টানভাব ও ধমনী গানের স্থিতিস্তাপক 


১০৬ ফিজিয়োলজী । 


শক্তির উপর নাড়ীর আয়তন ও শক্তি নিঙভর কবে । (10) ৮০111700210 
8116701) 01 0) [30156 091605 01) 112 (09100 01 01) 0810180 06215) ও 
[170 01171)010 01101990) 0100 0607100 0 216011911097151017 870 (৮: 
0/6967 01 109952]7 61790101011 71061121 আন]1) যথা -হতংপিও 
ধদি সজোরে স্পন্দিত হম, তবে নীডী বৃহৎ বা স্কুল 9 পূর্ণ 08716980001) 
হইবে, স্স্থবাক্তি পরিশ্রম কৰিলে উহাব নাডীর এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে | 

পেরিটোনাইটিস্‌ (অন্্াবনণ প্রদাহ 1১111971019) প্রস্তুতি প্রা্দাহিক রোগে 
হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়ার হাস হয স্বতবাৎ নাড়ী ক্ষুদ্র ওক্ষীণ (0711 10. ০৪) 
হইয়া থাকে | বৃদ্ধাবস্থাধ ধমনী অপেক্ষাকৃত কঠিন (7610) হইঘা পডে অর্থাৎ 
ধমনীব অল্পই স্থিতিস্তাপক গুণ থাকে, তজ্জন্য যুবকাঁপেক্ষ। বৃদ্ধেব হৃৎপিপ্ডেব 
ক্রিয়া ক্ষীণ হইযা পড়ে স্থৃতরাৎ নাড়ী তীক্ষ কিন্ত দুর্দল ও কঠিন (57817) 770 
০90208170591% ০৭1 007 1010) হইয। থাকে । শীতল ছলে স্নান করিলে 
কৈশিকা নাড়ী হইতে শোণিত শবীরেব অন্যান্য স্থানে গমন কবতঃ ধাননিক 
উত্তেজন। বা টানভাবেব বুদ্ধি কবে ততবাংনাডী ক্ষু্র ও কঠিন (51780117170 
|):10 ) হয; কিন্ত গবম জলে স্নান কবিলে ধমনী হইতে শোণিত কৈশিকা 
নাড়ীতে প্রবেশ কবতঃ ধামনিক টানভাবেব হম্বত। কবে এজন্য নাডী পু ও 
কোমল ( ম01] ৪70 ১০0) হইমা থাকে । শবীবেব বিশেষ বিশেষ অবস্থায 
নাঁড়ীর তারতম্য হয যথ! £--হশ্থেব উত্তোলন অবস্থা ধামনিক টানভাব কম 
হয় এজন্য নাডী উত্তমকণে বোধগম্য হয়, এবং হন্ত ঝুলাইযাঁ উহ্ভার নাঢ়ী 
টিপিলে ধামনিক টান ভাব বদ্ধিত হয স্থতরাং ভাল নাডী জ্ঞান হয় না। 
এতৎদ্বতীত, ত্রাইটস্‌ বোগে ধামনিক টানভাব বদ্ধিত হয় সৃতবাং ভাল নাডী 
ক্ষুদ্র ও কঠিন হয়, এবং রক্তম্াব হইলে ধামনিক টানভাবেব তৃস্বতা হয স্থতবাৎ 
নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ববল হইযা পড়ে ইত্যাদি 

নাঁড়ী জ্ঞান দ্বারা হৎ্পিণ্ডের অবস্থা পরীক্ষা |-__যে পরিমাণে 
হৃৎপিণ্ড কাধ্য কবিবে সেই পরিমীণে তাহা ধমনীর দ্বারা বোধগম্য হইবে । 
অরাৎ হ্ৃংপিও যদি শীঘ্র কুঞ্চিত হয় বা কাপিতে থাকে, তাহ! হইলে নাডী 
অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উহার অবস্থা বুঝাইয়া দিবে । আবার, অন্ধচন্দ্রবৎ ভাল্ভ- 
দিগের যদি কোন বিশখখল! ঘটিয়। যায, তাহা হইলে নাচী ক্ষীণ ও ছূর্বল হইয়। 


এ দাং10৩, রঃ 


০ পাশ 





পড়ে, এবং তাহ। সেই স্থানের অঙ্ুলির প্রতি দমকে দমকে আঘাত করিতে 
থাকে । এতদ্যতীত, স্রেথস্কোপ, দ্বারা বৃহৎ কোটরে রক্কের বিন্দু বিন্দু পতন 
শব শ্রতিগোচর হ্য়। 

ব্যক্তিবিশেষে নাড়ীর বেগ সৎখ্যার তারতম্য (-_ শিশুর 
নাডীব যতবার বেগ হইয়া থাকে, যুবার তত হয় না, আবার যুবার যত হয়, 
বৃদ্ধের তত নহে । 

এক সিনিটে শিশুর নীড়ীতে ১৩০ হইতে ১৪০ বাব স্পন্দন হয় 
/ যুবাব রঃ ৭০ 3 ৮৮০ রং র্‌ রা 
১. বৃদ্ধেব ১ ডিন 8 এর 5 8 

বিবিধ অবস্থায়, নাড়ীর বেগের তারত্য ।-_ 

১।* পেশীর অধিক সঞ্চালনে নাডীব বেগ-সংখা। বৃদ্ধি পায়। 
শননাবস্থায় এবস্ন ব্যক্তিব নাডীতে যতবার বেগ আইসে, তালার উপবেশনে 
উহা অপেক্গ। আব ছযবাব স্পনিত হইস। থাকে, আবাব সে যদি ঈষৎ পরিশ্রম 
করতঃ দগ্ডারমান্‌ হন্স তাহ। হইলে পূর্বের অপেক্ষ। পুনবায় দশবার বেগ হইবে । 
এইরূপ বিশ্রাম ও পরিশ্রম উভয়কালে নান্ডা পবাক্ষা করিলে উপবে্ত দৃষ্টান্তেব 
পোষকত। করিবে । 

২। মানসিক উৎসাহে নাঁড়ী চঞ্চল হয়__হত্যাকাবীর প্রতি 
নগাজ্ঞ|। কালে তাহাব নাডী পরীক্ষা কবিলে বুঝ। যাইতে পাবে । অথব। কোন 
আনন্দস্থচক স্বাদে উহার পরীক্ষা হইয়। থাকে | নালাপ্রকার মানসিক অব- 
স্থাব সহিত হৃংপিণ্ডের কাষ্য ক্ষমতার ঘে আশ্চষ্য যোগ থাকে, তাহা চিকিৎসক 
মাত্রেই অতি সুন্দব বূপে অবগত আছেন । পাছে তাহার উপস্থিতিতে রোগীব 
নানাপ্রকাব উদ্বেগ বশতঃ তাহাব্র নানীর চাঞ্চল্য বা দৌর্বল্য হয়, একারণ 
চিকিৎসক বোগীব বাসস্থানে প্রবেশ্ন কবিয়াই তাহার নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা 
কবেন না, তিনি ক্ণকাল এরূপ ভাবে তাহার সহিত কথোপকথন কবেন 
যদ্দাবা তাহাব উপস্থিতিব কারণ স্বরূপ বোগীব মনোমধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্য 
না থাকিতে পায়, এইরূপে চিকিৎসক সাধ্যমত নান। প্রকারে বোগীকে সন্থষ্ট 
করিতে চেষ্টা পাইয়। তৎপরে তাহার নাভী পরীক্ষা করিয়া থাকেন । 


৩। মনন্তাঁপে নাড়ী ক্ষীণ'হইয়! পড়ে-কোন শোক না 





১০৮ ফিজিযোলজী 


দুঃখের সংবাদ শ্রতিগোচর ভইলে এইউকপ ভইয়া থাকে । মনস্তাপে কদাচ এপ 
কুফল ফলিতে পারে যে, হৃৎপিণ্ডের ঝশধ্য একেবাবে স্থগিত হইয়া যায় এবং 
হৃৎপিণ্ডের ক্ষণকালেব জন্য পক্ষাঘাত হওন।নত 'বাক্তি 'অচৈতন্য তইয়া পড়ে। 
মনন্তাপে হৎপিও ফাটিয়া বার শুন। গিয়া থাকে, এ প্রকার ঘটনা অতি বিবল। 

ওর্থ। রাত্রি অপেক্ষা প্রত্যমে নাডী চঞ্চল থাকে । ৃ 

৫ম। পুরুযাপেক্ষা নাবার নাডী চঞ্চল তয় । 

৬ষ্ঠ। আহারের পরক্ষণেই নাড়ী ঈষৎ চঞ্চল হয়। 

হৃৎপিণ্ড সমভাবে পবে পরে কুঞ্চিত ও স্ফীত হইয। থাকে | ইহার সকল 
অংশ একেবাবে কুঞ্চিত হয় ন।, কিন্থ উভমু দিকেব কোটরদ্বঘ পবম্পবে ম্বাধান 
ভাবে কাধ্য কবে বলিয়। তাহাদের ক্রিয়া এক সময়ে প্রকাশ পাউযা থাকে । 
অর্থাৎ যে সময়ে বামপার্শেব ক্ষুদ্র কোটব পরিষ্কাব রক্ত গ্রহণ পূর্বক এ দিকেরহ 
বৃহৎ কোটর দিম! উহাকে শবীরেব সমস্ত অঞ্ষ প্রত্যঙ্গে সর্চালন কবে, সেই 
সময়ে দক্ষিণ পার্খের ক্ষত্র কোটর অপরিষ্কার বক্ত সংগ্রহ করতঃ সেই দিকেবই 
বৃহৎ কোটর দিয়। উহাকে ফুসফুসে প্রবাহিত কবিঘ্ব| দিয। খাকে । 

ূ ! দক্ষিণ ক্ষুপ্র কোটব কুঞ্চিত। হয়, 7 

ণবং ইহাব মধ্যস্থিত রক্ত দক্ষিণ 
বৃহৎ কোটবে প্রক্ষিপ্ত হয, 


নাডীর এক ১ম 
এবং এ সময়ে, ক্ষুদ্র বাম 











বার স্পন্দ- 
'কোটর কুঞ্চিত হয়, এবং ইহাৰ 
নের সমযবে , মধ্যস্থিত রক্ত বৃহৎ বাম *কোটবে 1 কবচি প্রদে- 
তিন ভাগে ৃ ৰ 
7 ্র্িপ্ত হয। ( শস্থ নাডীব 
বিভক্ত কর! দক্ষিণ বৃহৎ কোটর কুঞ্চিত হয় | দুইবার স্পন্দ 
যাইতে পারে। এবং ফুসফুসে রক্ত প্রেবণ করে, 
ৰ নেব সময 
এবং এ সমষে, ই 
কালে এ 
| বাম বৃহৎ কোটর কৃঞ্চিত হয়, এবং ট 
২্য। কল ঘন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্ত প্রেবণ করে । এটি 
ৃ সংঘটিত 


রী ।[ বিবামকাল। এই/অবকাশে ক্ষুদ্র 
২7 | কোটবদ্ধয পূর্ণ হয ) হইয়। থাঁকে,। 


& হা চন, ১৩৪ 


এক পার্েবই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটবে একত্রে কুষ্ষিত হইতে পারে ন। 
ফাবণ প্রথমটার রক্ত দবিতীয়টিতে ঢালিয়া দিতে হইবে । 

বংপিণ্ডের গঠন যদিও অত্ন্ত জটিল, তথাপি উহার উপরোক্ত বিবিধ 
কার্ধা অতি স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনযোর জন্ম হইতে মৃত্যু 
পধ্ন্ত উহার ক্রিদা ক্রমাগত প্রকাশ পায়। স্ববিখাত হাবভি বলিয়াছেন 
যে, গুলি ও বারুদপূর্ণ 'বন্দুকেব টিপকল্‌ টিপিবামাত্র যেমন চকিতের ন্যায় 
ইহার ঘোটকের ভ্রুত পতন জনিত নিয়স্থিত ইম্পাতের উপর অগ্ন্যৎপাদন 
তইযা, তৎক্ষণাৎ তাহা সমস্ত নলীর ভিতরের বারুদকে প্রজ্জলিত কবিয়! 
মহা শব্ধ উৎপাদন করে, এবং তদদণ্ডেই ক্ষত্র ক্ষুপ্র গুলিকে বহন করিঘা 
অভিলধিত পদার্থকে বিদ্বা কবিয়| ফেলে তেমনি হৃৎপিণ্ডের কাধ্য গুলি 
'পলকের মো সম্পন্ন হইযা থাকে । 

রুক্ক সঞ্চালন কাল নিকপণ (10178101701 016 ০010]1069 
01700110101 11900 )-_ ইহা দেখা গিয়াছে যে কুকুরে একটা যুগুলার 
শিবা মধো ফেরে-সায়োনাইড -পট]সু পিচকাবী করিলে ১৩ হইত ২০ মিনি- 
টেব মধো অপব দিকের যুগুলার শিরায় উঠা ঘুরিয়া আসে । হারম্যান বলেন 
মচষ্যেব পক্ষে একবাব বক্ত খুবিয়া আসিতে ২৩ সেকেগু.লাগে। 

রক্তজ্োত গতি নিরূপণ (৬০1০0 01016 10৬ ) কত সগয়ে 
কত পবিমাণে শোণিত ধমণী মধ্যে ভ্রমণ করে তাহা নিরূপিত হইয়াছে । 
ভক্ম্যান হিমা্রামোমিটার (০00708178101100101001090) নামক 
যান্্েব সাহাযো স্থিব করিপাছেন থে, অশ্বের কেরোটিড ধমনীতে এক সেকেও 
রক্তের গতি ৩০০ মিলিমিটার, ম্যাগজিলাবী ধমনীতে এক সেকেন্ডে ১৬৫ 
মিলিমিটার, এবং মেটেটাসণল্‌ ধমনীতে এক গেকেণ্ডে ৫৬ খিলিটার | নির্দিষ্ট 
কালের মধ্যে রক্ষের গতি নিৰপণ জন্য লাঁভউইগ. সাহেরের ষ্রোমার যন 
( 5097)0107) এবং ভিয়ারোডোট সাহেবের হিযাটোকোমিটাব (7810760- 
০1809178661 ) নামক যন্তদ্ধয আবিষ্কৃত হইয়াছে | 


১১৩ ফিজিয়োলজী | 


কেপিলারী বিবরণ । 


0)11180৩৭, 


গঠন (১৮৭০041) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ক্রমে সুক্্স জালের আকারে 
পরিণত হইয়া পড়ে; এ জালবৎ নলার্দিগকে কেপিলারী কহে ।' ধমনী ও 
শির। (2,160 ৪14 ৮০1) দিগের মত ইহাদেব গাত্রে পেশীস্ুত্র দৃষ্ট হয় না, 
কেবল এক পর্দা লম্বাক্কতি এশিথিলিয়াম ইহাদের অভ্যন্তর গাত্রে দৃষ্ট হইয়। 
থাকে । কাষ্টকী দ্রার?( ১০118,)1 06 ১1150101080) পিচকারী করিলে 
উক্ত এপিখিলিয়াম কোষগুলি বাহির হইয়া পড়ে; লগউড. (.০8%4০০৫) 
দ্বারা ফোষের কোষবর্ধানশীল মূলগুলি রং করা যাঁর, বড় বড় কেপিলার 
গুলিতে অল্প অল্প পেশীস্থত্র দৃষ্ট হইয়। থাকে | 

আকৃতি (315০) মন্তষ্য শবীবের 


কেপিলারী নলের ব্যাসপরেখা এক ইঞ্চির ই 
৩০০০ অংশের এক অংশমাত্র | অস্থিমজ্জ, রক 4 নু 
এবং শ্ৈশ্িক ঝিজির কেপিলাবী গুলি কিছু টি 
বড় বড় কিন্তু ফুসফুস, পেশী এবং মস্তি; ক্ষর 

কেপিলারী অতি সুষম আকার ধাবণ কবিন। না 
থাকে। ফুসফুসে এবং পেশীস্জে জাল এ 
অত্যন্ত ঘন হইয়া থাকে। টিটু 


কৈশিকা মধ্যে রক্ত সঞ্চালন 
(০11০19091) 11 0801117715--ধমনী ও 
শিরাপেক্ষা কৈশিকা মধ্যে রক্তত্্রোত গতি 
যে মৃতু তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই, কেপিলারী মধ্যে 712. 27, 
এক সেকেগ্ডে শোণিত ৫ মিলিমিটার হইতে ১ মিলিমিটার স্থান অর্থাৎ এক 
ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের ৫০ ভাগ হইতে ২৫ ভাগ পবিমাণ স্থান পর্যন্ত অগ্রসব 
হয অর্থাৎ ১1০ ইঞ্চি ভ্রমণ করে। কেপিলারী নলীর ভিতর রক্তকণার 
আধিক্য দেখিতে পাওয়া যা, কারণ, কেপিলারীব অত্যল্প স্থান পৰীক্ষা 
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0৬170114105, ১১১ 


করিলেও তাহাতে অন্ততঃ একটা রক্তকণাও দেখিতে পাওয়া ফাইবেক। 
ধমনীস্তরোতের মত কেপিলারী নলীর ভিতর রক্তক্রোতের বিরাম নাই (11১৩ 
0০ 15 0010517100১, 10% 11100170100006 8500 009 05180 ৪1511658 ) 
তবে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেক্টিকেলের বিবৃদ্ধি (15097070000 1, ৬৪৪- 
0101০) রোগে, এবং ধমনীব গাত্র কঠিন হইয়া গেলে (210 ০০/4107 ০£ 
27০7165) পধ্যায়ক্রমে কেপিলারি রক্তজোত বহিয়া থাকে স্ৃতরাং কেপি- 
লারীতেও তখন নাডী পাওয়া ঘা ' কপালের কেপিলারী নলী টিপিয়া ধরিলে 
সেই,স্থানের ধার একবার বিবর্ণ ও একবার লাল হইম্না থাকে । কেপিলারী 
নলের মধ্যস্থলে লাল বক্তকণ। এবং পার্খদেশে শ্বেত রক্তকণা ভ্রমণ করে। 
কেপিলাবী নূলার মধাস্থলে বন্ধের শ্োত অধিক, পার্খদেশে কম, ধমনীর 
'রক্তচাপ অপেক্ষ। কেপিলারীর রক্তচাপ কম, এমন কি ধমনী অপেক্ষা ৫ ভাগ 
হইতে ২ ভাগ কম হ্হইয়া থাকে (009 016১২817 0€ 01)৩ 10199 $0 01) 
08111121105 190112 0176-101) 00. 01064117101 018 01010917 &106- 
[121 [019538016) কেপিলাবী নলীর*্পাতলা গাত্র দিয়া লাইকর সে্য়িনিস্‌ 
(10 54৫.) চোয়াইয়। নিকট ও সম্মখস্থ তন্ত (65২৪) দিগকে রক্ষা 
কবে, উপাস্থি (08৮0159 ) এ চক্ষব কর্ণিয়া ঝিলী যথায আদৌ কেপিলারী 
দৃ% হয় না, তখায় এরূপে লাইকাব শ্যাঙ্গুদ্িনিস্‌ চোয়াইয়। ভাহাদিগকে রক্ষা 
কিয়া থাকে । প্রাদাহিক রোগে যখন কেপিল।পী নলী অত্যন্ত রক্তপূর্ণ 
হইয়| বিস্তৃত হয়, তখন রক্তের শ্বেতকণ| উহার গাত্র' হইতে বাহির হইয়া 
পড়ে, এবং ইহারাই পৃ'ঘকণায় পরিণত হইয়। থাকে । এরূপ রক্তকণা বাহির 
প্রণালীকে ডারেপিভিসিস্‌ (1)18199১০৯ ) কহে । অন্ুবীক্ষণ যুস্ত্বে ভেকের্‌ 
পদ অথব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটেব মেসেন্টি, (079-06615 ) পরীক্ষা করিলে 
কেপিলারী মধ্যে রক্তশ্ত্রোত দৃষ্ট হইয়া থাকে । ক্ষুদ্রতম ফেপিলারী গান্রে 
পেশীশ্গত্র না থাকিলেও উহারা কুঞ্চনশীল (91070040016) | কেপিলাবী 
নলীগুলি রক্তশৃন্য হইলে উহার! কুঞ্চিতাবস্থায় থাকে, কেপিলারী নলীমধ্যে 
ঘে এগুথিলিয়াম্‌ কোষ দৃষ্ট হয় তদ্বাবাও কুঞ্চন কার্ধা হইয়া থাকে | & হজ 
পিগ্েব ক্রিয়াসসারে কেপিলারী নলীমধ্যে রক্তম্ত্রোভ নিয়মিত হুইয়! 
থাকে। 


১১২ ফিজিয়োলজী | 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ও কেপিপারীদিগের শ্বতঃ কু্চন (৯৭৫০, 
(72011000100 06 0৩ 81081167 5638015 7150. 0201117115৭ )- 
কেপিলারী ক্ষণে ক্ষণে আপন ব্যাস বেখা (918,515) পরিবর্তন করে, অর্থধৎ 
ইহা কখন আপন আয়তন বৃদ্ধি কবিয়। রক্ত সঞ্চয় করে, কখন বা কৃঞ্চিত 
হইয়া? রক্ত সরাইয়। দেয় , কেপিলারী নলীব এইবপ কাধ্য হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস- 
ক্রিয়ার সাহায্য বাতিরেকে সম্পাদিত হইরা থাকে । বোধ হয় ইহাদের 
গাত্রের স্থানে স্থানে যে অনৈচ্ছিক (175০1000715 01 1077-9077599 ) পেশী 
সত্র দৃষ্ট হয় তাহারই সাহায্যে এপ স্বতঃ কুঞ্চন ভইযা থাকে । আবাব, 
মাইট্রাল 171071) ভাল্ভ আপন ছিদ্রের মুখ, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কবিতে 
না পারিলে বাম ভেন্টিকেল হইতে শোণিত বাম অরিকেলে *“পশ্চাদ্ধাবিত 
হইয়া থাকে, একারণ কতকট। ধমনীতে রক্তের চীপ কম হয়, কেনন। উহাতে 
একেবারে অধিক পরিমাণে বক্ত প্রবেশ করিতে পারে না, স্থতবাং এবপ 
অবস্থায় ধমনী ৪ কেগিলারীর সর্বঘ্রে দমকে দমকে বন্ত চালিত তয় এবং 
তজ্জন্য কেপিলারী নলীতে নাডীর,মত বেগ বঝা গিয়া থাকে । কপালে 
ছুইবার নখ ঘসিলে তথায় এক লাল দাগ হয, মাইট্রাল ভাল্ভের পূর্বোক্ত 
রোগের কালে কপাল প্রদেশেব উক্ত লাল দাগের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেই 
সেই দাঁগকে বিস্তৃত ও কুঞ্চিত এবং বিবর্ণ ও উজ্জ্বল হইতে দেখা যায় এবং 
এ স্থানে হৃৎপিগু বা শ্বাস-ক্রিয়ার সাহাঁধ্য ব্যতীত এক মিনিটে তিনবার 
স্পন্দন বা ধুক্‌ ধুক করিতে দেখা গিয়া থাকে । স্থতরাং ব্রাণ্টন (18107) 
সাহেব বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধামনিক ও কৈশিকা নাঁড়ীর বিথিম-স্পন্দন 
( [২70 ) ১ মিনিটে ৩ বার, শ্বাসক্রিয়ায়্ ১৮ বার, এবং হৃৎপিণ্ডের ৭২ 
বার হইয়!'থাকে। 





৬৮৩, ১১৩ 


শিরার বিবরণ। 
৬ ০1175, 


»বিস্তৃতি (131507৮50 )-শিবা সকল কেপিলারী নলী হইতে রক্ত 
বহন কবিষা হ্ৃংপিণ্ডে লইযা যায়। ইহাব! ধমনীর মৃত সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত 
হইঘ| থাকে, ট্রভার! ধমনী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক, ইহারা পরম্পর শাখাপ্রশাখা 
দ্বারা যৌগ বাখিষা থাকে (4078১000056 0061) এবং ধমনী অপেক্ষা ইহা- 
দের আযতন বড | ইহাবা ধমনীর পাশে পাশে অবস্থিতি করে, কেবল হিপা- 
টিক শিরা, মস্তক গহবরেব শিবা ও পৃষ্ঠ-মজ্জার শিরাব সহিত ধুমনী দৃষ্ট হ্য 
না। দেহের উপবিস্থিত (১0106171%1) শিরাগ্তলি ত্বকের মধ্যে এবং পেশী- 
দিগের বাহ্‌দিকে অবস্থিতি করে । দেহের গভীর প্রদেশের শিরাগুলি (09৫ 
৬০7৯) সাধাবণতঃ ধমনীর ছুইপার্থ্ে থাকে এই জন্য উহ্তাদিগকে ভিনি-কমিটিস 
কহে। ধমনীদিগের নামাতনাবে ইহাদের নামকরণ হইয়া থাকে । 


গঠন (উরি) ধমনী অপেক্ষা শিবার গার পাতলা, ইহাদের 
নিয়লিখিত কযেকটী আবরণ আছে 2 


১। আভ্যন্তরিক আবরণ (101৩721 ০০৯0)-৩৯ই আবরণ 
ধমনীর আভ্যন্তরিক আবরণের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া থাকে । : 


২। খগধ্যের আবরণ ( 1410916 ০০৭ )--এই আবরণ পাতলা 
9 ইহাতে পেশী সুত্র কম, কিন্ধ হহাতে ধমনী অপেক্ষা অধিক শ্বেত হুত্রবৎ 
তন্ধ (1,115 770৩5 11950৩) দুষ্ট হইয়া থাকে । স্পীনিক ও গোটা 
(57916709100 [১9£191) শিরার মধ্যের আবরণে পেশী-স্থত্রের কিছু আধিক্য 
দুষ্ট হয়, এবং বরুতের নিকটবন্তী প্রদেশে নিস্দেশেব প্রধান শিরায় 9 


১৫ 
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(76750107070 06 07511761107 ৮০07 0%০৪)-সাবক্লেভিযান শিরায় 
পেশী-্থত্র অত্যন্ত কম দৃষ্ট হইয়া থাঁকে । 


৩। বাহক মবরণ (২0275) ০7৭1)--এই আবরণ কেবল 
ংযোগ তন্ত ও স্থিতিস্থবপক তন্ততে (09701600155. 070 6155%10 015817০) 
নির্শিত। উদর গহ্বরস্থিত ভিনাকেভ|, ইলিয়াক্‌ ও রিনাল্‌ (4৭০17177] 
০8৮৪) 11117 8179 19075) ) শিরাদিগের বাহা আবরণে পেশী-স্ত্রেব 9 আপিক্য 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । পাক্সোনারী (ফুসফুস সন্ন্ধীর ) শিরাঘ্‌ ও ছুই ভিনাকেভাব 
গাত্রে হ্ৃংপিণ্ডেব ডোরা ডোর! পেশী-স্থত্র (5018060. [0৯০০]না 101) 
বিস্তৃত হইয়া! থাকে । 
মস্তি, পায়ামেটার ( মন্ডিষ্ক আব্রক ঝিল্লী ), বেটিন|, ডিউবেমেটাব এবং 
অস্থির কোমল ৪ স্পর্লী অংশস্থিত শিবা সমভে আদৌ পেশীন্ছির দুষ্ট 
হয় না। | 


৩ 


ভাঁল ভস ( ৬৪৩০৪) --শিবাদিগেব ঠিতব 'ভাল্ভ বা কবাট ব| 
আচ্ছা দৃষ্ট হ্ষ, শিরাগহববে যে বিন্রী (এ 01017007) আছে তাহাই 
স্থানে স্থানে ছুভাজ হইযা পকেট বা থালীব আকাব পীবণ কবিষ। থাকে । 
পাছে এই সক ঝিল্লী ছিডিযা যাষ এই জন্য ইহাতে সংযোগতন্থ (007176011৬0 
(15১০০) অবস্থিতি করিম খাকে। এই ভাজ দুইটি পর্বে ঝুলিতে থাকে, 
এব* প্রঘোজন মত ছুই মুখ একত্রিত হইয়। পথ বদ্ধ করে যদ্দ্াব। শিবাস্কিত 
শোণিত কেপিলাবীব দিকে পশ্চাদ্ধাবিত্ব হইতে পাবে ন।। নিমাঙ্গেব শিবাষ, 
গ্রীবা ওঞমস্তকের শিবাসমূহে অনেক ভাল্ভ দুষ্ট হয় কিন্তু উদরগহবব, বক্ষগহবব 
ও মন্তক গহবরেব গভীর প্রদেশেব শিবাসমূহে ভাল্ভ দৃষ্ট হয না৷ , এতদ্যতীত, 
ছুই ভিনাকেভা, পোর্টাল,হিপাটিক্‌, রিনাল, ইউটিবাইন, পাল্সোন!রী এবং মস্- 
কের হাডেব খালের শিবাসমূহে আদে ভাল্ভ নাই | ইণ্টাব-কষ্ঠাল ও এজাউ- 
গাস্‌ শিরায় অতি অল্পই ভাল্ভ দৃষ্ট হয়। 


শিরা মধ্যে রক্রত্রোত গতি (1০৬০1067 ০ 010900 71) ৮০11১) 
--স্তম্স সস্্র কেপিলাবী নলী হইতে বক্তু আনীত হইয়া শিরাদ রক্তম্নোত 


৬ মাও, উচ% 





স্পা চা স্পীশ্পপীশীাসিপিসপসপসপথজিসপা পা পাসপা্পাশ শি তিশি 


চলিয়া থাকে । শিরা মধ্যে রক্তশ্রোত কেপিলারী অপেক্ষা "বেগে চলিতে 

থাঁকে, কাবণ, হেথায় রক্তে আব তত*ঘর্ণ হয না। এখানে একশ্োত 
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বহিযা থাকে । শিবাব বক্তক্নোতে নাভী পাওষা যায় না, কেবল দক্ষিণ 
অবিকেল্‌ কুঞ্চন কাঁলে তন্মপান্তিত রক্ত পশ্চাদ্ধাবিত হয় বলিয়। 'গ্রীবা- 
দেশস্থ বড বড শিবায় নাডী পাওয়া যায়। কেপিলারী নলীসমৃহ অত্যন্ত 
বক্তপূর্ণ হইলে শিবামধ্যে বদি প্রবল,ল্লোত বহে ভবে শিবামণ্যে নাডী অন্ৃভৃত 
হহযা থাকে । 

শিরা মধ্যে রক্তশ্োতের প্রবাহ রক্ষার কারণ (7০০৪3 
10101) 11019010178 101000 117. 010 ৮611) &1০) :- নিয়লিখিত কাঁবণে 
পিবাব রক্তআ্োত বক্ষা হইয়া থাকে যথা 2 

১। নিশ্বাস দ্বারা শিবায় শোঁণিত চালিত হইয়া থাকে (51011801017 ০01 
(19 117078%) সহজ ভাবে নিশ্বাস টানিলে বিস্তৃত বক্ষঃ যে কেবল বাযূপূর্ণ 
হয় তাহা নহে উহা দ্বারা বক্ষের বাহিরে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ শিরা! দৃষ্ট হয়, 
তন্মধ্যস্থিত শোণিত চালিত বা চুষিত হইয। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অরিকেলে 
পতিত হয় (590160 (9৮৪15 006 12115911016 91 গভীর নিশ্বাস 
টানিলে এ কার্যের আধিক্য হইযা থাকে । সহজ প্রশ্বাসে (017910875 
৪3101720100) এঁব্ূপ শিরার শোণিত কিছুই চালিত হয় না, কিন্ত প্রবল নিশ্বাস 
ত্যাগ কাধ্য যথা জোরে স্কুৎকার দেওয়া, কাসি হওয়া ইত্যাদি অবস্থায় শিরায় 
রক্ততোতের 'প্রতিকূলতা করিয়া সাধাবণ শিরাসমূহে রক্তার্ধিক্য, (0০01%6507) 
উৎপন্ন কবিযা'থাকে | 
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২। হৃর্দগহ্বরেম্প বিষ্তারণ (1)150919 )-_অর্থাৎ হৃতপিণ্ডে রক্ত- 
পূর্ণাবস্থায় শিরার রক্তল্সোত প্রবল থাকে । অর্থাৎ শিরা হইতে রক্ত চুষিত 
হইয়া থাকে । 

৩। পরিশ্রম কালে এচ্ছিক পেশী কুঞ্চিত হইয়া শিরাদ্িগকে 
চাপিতে থাকে ; ইহাতে এই ফল হয় যে শিরার শেোণিত হ্ৃৎপিগাভিমুখে গমন 
করে এবং ভাল্ভ্‌ থাকাতে শোণিত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া কেপিলারীর দিকে 
ঘাইতে পারে না। 

৪| অঙ্গের অবস্থা বিশেষে (2০95607066৩ 11775) শিরায় 
শোণিত চালিত হইয়া থাকে যথ| £__-উরুদেশ (7121) হঠাৎ বাহিরদিকে 
ফিরাইলে পুপার্ট বন্ধনীর (598010071৮5 11281091068) নিমের শিরাগুলি 
চুপ্সিয়া যায় এবং উরুদেশ ভিতর দিকে টানিয়া লইলে শিরা আবার রক্তপূর্ণ 
হইয়া থাকে । 

৫1 ভার ব চাপে ( 08515) গৌণভাবে শিরাষ রক্তশ্রোত 
বছে। ট 
শিরার রক্তশ্বোত গতি ( ৮৪1০1 ০0£ 01090 17) 6109 )-_ 
ধমনী অপেক্ষা শির। মধো রক্তশ্তরোতের গতি কম, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে 
যেরূপ রক্তশ্রোত বহে শিরায় তেমন বহে না, কিন্ত হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী বড় 
বড় শিরা সমূহে অন্য স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা অপেক্ষা রক্তের শ্োত অধিক । 
অশ্বের যুগ্ডলার শিরা' মধ্যে এক সেকেণ্ডে ১০০ মিলিমিটার অর্থাৎ ৪ ইঞ্চি 
পরিমাণ স্থানে রক্তশ্রোত বহিয়! থাকে । 

শিরা মধ্যে রক্তের চাপশক্তি ( &1০9০0 1£65399 ) বড়ই কম ছোট শিরা 
হইতে শোণিত যতই বড় শিরা মধ্যে ভ্রমণ করে ততই রক্তের চাপশক্তির হস্থতা 
হইয়া থাকে । 

শিরাদিগের শ্বতং কুঞ্চন (40600105010 00100806107 01 09 
৬৬1০5 )--- হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সাহাষ্য ব্যতিরেকে শিরা সকল এমন কি পাল 
নানী শিল্প; এবং ভিনাকফেভাঘ্বয় প্রভৃতি বড় শিরা সকলও নাড়ীর মত নিয়ম্ত- 
রূপে ধুক ধুক করে ( 11580 71)561)1779911 ) ; লুসিনজার দেখাইয়াছেন 
যে, বাদুভের মৃত্যুর ২* ঘণ্টা পবে ফখন স্নাযুমণ্ডলের ক্রিয়ার ধ্বংশ হইয়াছে, 


[বা হা২৬৬]]০ ই 0চ 22 870090 ৮৮০১৮৩ ১১৭ 


তখনও সেই, বাছুড়ের পক্ষে কৃত্রিম ভাবে রক্ত সঞ্চালন করিলে তাহার শিরা 
"ধুক ধুক করিয়া থাকে, এপ অবস্থাক্ রক্তের চাপ ০ ডিগ্রিতে আপিলে 
ধুক ধূক লোপ হয়--কিন্তু ৪” 'ডিগ্রী সেন্টিমিটারে আবার শিরার স্পদন 
হইয়াথাকে। 

শিরার স্পন্দন (৬ 97083 0991৪০)--শিরামধ্যে একআ্োতে রক্ত বহে, 
ধমনীর মত দমকে দ্মকে আোত বহে না, বড় শিরায় ষখন নিশ্বাস কাধ্য দ্বার! 
রক্ত টানিয়! লওয়া হয়, তখন বড় বড় শিরায় দমকে দমকে রূক্তশ্লোত বহিয়! 
থাকে। ট্রাইকাসপিড কবাট বা ভাল্ভ আপন ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিতে না 
পারায় যখন শোণিত দক্ষিণ ভেন্টিকেল হইতে দক্ষিণ অরিকেলে পশ্চাদ্ধাবিত 
হয় তখন গ্রীবা- দেশের শিরা, মধ্যে স্পন্দন (৬০০০৪ 1১901880101) ) অতি 
উত্তম পে দৃষট হইয়া থাকে । 


যাবতীয় রক্কবহ! নাড়ীদিগের সায়ু বিবরণ। 
[বাব হ২৬]10 0৪ ৃচাছ 21,001 ড55দা.৩, 


রক্তবহানাড়ীদিগের ছুই প্রকারে স্বাযু লাভ হইয়া থাকে £_ 

১। রক্তবহানাডীসঞ্চালক স্বাযুর আকর বিন্দু যথা :_অধঃমস্তিষ্ক, মজ্জা 
ও সায়্চাপ , অর্থাৎ ভেসোমোটার সেপ্টার যথা :__মেডুলা, কর্ড, ও গ্যাংগ্রিয়া 
( ৬৪45০০০০6০7 ০৪1)069, 15061119) ০070, 57115117 )। 

০২ রক্তবহ! নাড়ীর সঞ্চালক ন্সীয়ু যথা £__(ক) রক্তবহানাড্রীর সন্কোচক, 
(খ) রক্তবহানাড়ীর প্রসারক, অর্থাৎ ভোপসোমোটর নার্ভস্‌ যথা :__ভোসো-কন্- 
্বীক্টার, ও ভেসো-ডাইলেটার (৬৯১০-০১০$০7 09565, 1. ও. নে) ৮8$0-000- 
90110001, (9) ৮৪০০-0119,:01, 

ভেসোমেটির স্নায়ুর আধারই (৬৭3০-7০/০৫ ০820৩) মেসুলা- 

অবলংগেটা । ৯ কারণ, ইহা দেখা! গিয়াছে যে, ভেকের বা! খরগোসের মেড়ুলায় 
তাড়িত-উত্তেজনা'( [00911700 082700) লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তবহানাড়ী 
কুধিত হইয়া থাকে | | 


১১৮ ফিজিযোলজী । 


মেডুলাব নীচে মজ্জা (031) কাটিয়া দিলে রক্তবহানাঁড়ী প্রত্নারিত হয়, 
কারণ, সহজাবস্থায় ধমনী গাত্রে পেশীশ্থত্র থাকাতে উহা সর্বদাই কুঞ্চনশীল 
থাকে মজ্জার সাযু দ্বারা উহাদের পেশীসুত্র রক্ষিত' হয়, স্থতবাঁৎ মজ্জ! ও বিবিধ 
গ্যাংগিয়! কাটিয়া দিলে ধমনী শিথিল হইয়া পড়ে । 

ধমনী কুঞ্চনকারী স্নায়ু ব্যতীত উহার এমন সকল স্নায়ু আছে, যাহাদিগের 
উত্তেজনায় ধমনী গাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যথা! £-_ 

কর্ড/টিন্পানাই আয়ু এই গায় উত্তেজিত করিলে স্যাবমেগ.জিলারী 

গ্রন্থিস্থিত রক্তবহানাড়ী প্রসারিত হ্য় এব” শিশ্ন (১৪৪) প্রভৃতি উত্তেজন শীল 
অঙ্গে যে সকল ন্নাযু (091৩1 ০718০)1০+) দেখিতে পাঁওয়] যায় উহাদের উত্তে- 
জনেও ধমনী গাত্র শিথিল হইয়! রক্তপূর্ণ হইয়! থাকে । 

নার্ভাই ইবিজেট্টিস্‌ ( 61৮1 60161)155) নামক শিশ্বের (8 সাধুর 
উত্তেজনে শিশ্সের উত্তেজক তন্তকর ধমনী রক্তপূর্ণ হইয়া থাকে । 

বিবিধ চৈতন্যোৎপাদক স্নাধুর (4061610107১ ) উত্তেজনেও তেঁসৌ- 
মোটর স্বাযু উত্তেজিত হইতে পারে য্মন_+হঠাৎ লজ্জা পাইলে মুখ লাল হইয়া 
উঠে ইত্যাদি । 

ভেগাস্‌ স্লাযুর স্থপিরিযার লেরিঞ্জিয়াল শাখায় ছুইপ্রকার ক্াযুস্থত্র আছে, 
একের উত্তেজনে ভেসোমোটার স্নাযুব কুঞ্চন এবং অপরের উত্তেজনে ভেসো- 
মোটারের বিস্তারণ হইয়া থাকে । 

ধমনী মধ্যে পেশী এবং স্ফিতিস্থাপক সুত্র থাকার ফল ২ 

১ম। শরীরের নানা স্বানে শোণিত সঞ্চালিক ও বিতরিত হয় । 

২য়। সর্ঝস্থানে রক্তশ্রোত সমান থাকে, এবং বৃহৎ কোটর হইতে যে রক্ত 
দমকে দ্মকে বহির্গত হয় তাহাকে একসমান ভাবে প্রবাহিত করিয়] 
দেয়। | 

৩। প্রত্যেক অংশে আবশ্যক মত ও নিয়মিতরূপে রক্ত ঘোগাইয় 
থাকে। . 

রক্ত শআ্রোতের প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য কোন্‌ শক্তির 
আবশ্যক হয় ?___ পুর্বে লিখিত হইয়াছে যে, ধমনী আপন পেশীর সুত্র 


যাবা বাাংড৬110% 0৮ 2110 87909) ৬ ৮০২১1০৮১, 


দ্বারা কুঞ্চিত হওতঃ রক্তক্রোত রক্ষা করে, কিন্তু এই রক্ত যখন কেপিলারী 
* নলীর ভিতর আসিয়! পড়ে, তখন ইহাদের ছিদ্রের সষীর্ণতা বশতঃ প্রকৃত রক্তে 

রক্তে খণ হইয়া থাকে, এবং সমস্ত প্রবাহ শক্তির হ্রাস হইথা পড়ে । এস্থলে 
যদি কোন নৃতন শক্তির প্রকাশ ন| পা তাহা হইলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়! বন্ধ 
হইয়া যাইবে । এতন্সিবারণ জন্য এখানে এক সম্বন্ধ উখিত হয়, যদ্দার! রক্তের 
সম্মুখ অংশের সার ভাগ তন্ত দ্বারা গৃহীত হইয়। থাকে, এবং পশ্চাদ্বন্তী রক্তের 
প্রবাহিত হইবাঁর পথ হইয়া যাঁষ, পরে ইহ। অপহৃত সাঁম গ্ীকে বাক্ক। দিতে দিতে 
ক্রমাগত চলিতে থাকে । 

এইরূপ রক্ত ক্রমাগত সঞ্চালিত ও পরিবর্ঠিত হইতে হইতে, অবশেষে 
স্বয়ং পোষণান্থুপযুক্ত হই পড়ে, এবং ইহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দূষিত পদার্থ 
সকল আসিয়! উপস্থিত হয । এই অবস্থায় ইহা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা মধ্যে 
প্রবেশ করে। 

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা মধ্যে ভাল্ভ থাকাতে রক্ত সঞ্চালনের বিলক্ষণ 
স্থবিধা হইয়া থাকে । ইহাদের গ্ুত্র অত্যন্ত পাতলা, এবং তষ্জন্ত ঈষৎ ডাপে 
ইহাদের মধ্যস্থ রক্ত চালিত হয়। পেশী ও ত্বকের ব্যবধানে ইহারা অবস্থিতি 
করে, একারণ অঙ্গের সঞ্চালনে পেশী সকল সহজেই তাহাদের উপর চাপিয়া 
থাকে ।, এই চাপনে শিরা মধ্যস্থিত রক্ত অনায়াসে উপর ও নিয়দিকে বহিতে 

* পারিত, কিন্তু তাহ। ন। হা! হ্ৃত্পিগাভিমুখেই বহিয়া! যায়, যেহেতু এ দিকেই 

শিরার ভাল্ভ বা কবাটের মুখ মুক্ত থাকে, এবং রক্ত* বিপরীত দ্রিকে বহিতে 
গেলে তাহার পথবন্ধ করিয়া দেয় । 
শিরা সমূহে অন্ন পেশীস্ত্র থাকাতেও রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে । 
কেপিলারী নলী সমুহের ভিতর হইতে শিরায় রক্ত উপনীত হইলে তাহার 
প্রবাহের আর ব্ড় বিদ্ব থাকে না; এস্থলে ইহা! স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শারীরিক 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কতকগুলি শিরায় আচ্ছাদ বা ভাল্ভ নাই, এমন কি 
ভিনাকেভাদ্বয়েও তাহা নাই । 

শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারাও রক্তসঞ্চুলনের সহায়তা হয়, অর্থাৎ নিশ্বাস ত্যাগ প্রণালী 
দ্বারা ধমনী এরং কিয়ৎ পরিমাণে শিরা মধ্যস্থিত শোশিতের বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে, কিন্তু বমন প্রভৃতি ক্রিস্ায়, ক্রমাগত সজোরে নিশ্বাস বাহির হইলে শিরা- 


১২০ ফিজিয়োলজী । 


স্থিত রক্তশ্নোত বন্ধ হইয়া যায়, একারণ মন্তক ও গ্রীৰা প্রদেশের শিরা সকল 
স্ফীত হয় ও বদনমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করিয়৷ থাকে । আবার, নিশ্বাস গ্রহণ 

প্রণালী দ্বারা কেবল শিরাস্থিত রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

অতএব রক্ত সঞ্চালনের জন্য যে সকল প্রধান শক্তির প্রয়োজন পূর্বে 
লিখিত হইল তাহার সার সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে 25 

১ম। হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর কাধ্য ক্ষমতা । 

২য়। কেপিলারী নলীসমূহের শক্তি । 

৩য়। শিবাসমূহের পেশীর কুঞ্চন ও তাহাদের ভাল্ভের সহায়তা | 

৪র্থ। শ্বাস ক্রিয়ার কর্তৃত্ব । 

ধমনী, কৈশিকানলী ও শিরার বর্ণনা সমাপ্ত-হইল, এক্ষণে প্রতোকের দ্বারা 
রক্ত সধশালন প্রক্রিয়ার কি কি স্থবিধা হইয়া থাকে তাহা দেখা যাউক। 


রক্রসঞ্চালন প্রক্রি)ার উপর বিষক্রিয়ার বিবরণ। 
৯০10 0 0150 ০৭ 011২0018710. 


১। নাইকোটিন্‌, কুরারী, এবং কোনারা ( বি1০০6119, 00177176) 770 
০0178 ) এই কয়েকটি পদার্থ সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ করে। 
ইন্হিবিটারী বাগ্যাংপিয়া (11110105501) ও ভেগাস (৬৪৪ ) 
বায়ুর সন্ধিস্থান সমূহ অবসাদন হইয়া থাকে স্বতরাং এরূপ অবস্থায় ভেগাস 
স্নাযু উত্তেজিত করিলেও আর তাহ। হৃৎপিণ্ডের দ্রতক্রিয়াকে সাম্য করিতে পারে 
না। একপ অবস্থায় সাইনাস্ভিনোসাস্‌ উণ্ডেজিত করিতে পারিলে হৃৎপিণ্ডের 
অতিরিক্ত ক্রিয়ার দমন হইয়া থাকে । যাবতীয় স্বাযুমণ্ডলের অবসাদক ওষধগুলি 
ভেগাঁস স্বাযুর ক্রিয়াকে দমন করিতে পারে বলিয়া অস্ত্রচিকিৎসাঁর কালে বেদন। 
ও যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ হইতে পায়' না। 

২। মাস্ষেরিন এবং জেবোরাণ্ি 07005021006 210 190০771001 ) হৎ- 
পিণডের স্রাযুদিগকেই উত্তেজিত করে (50100156655 0১৩ 17019 1001010০5 
8118178618) এমতে উহাদের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের রক্তপূর্ণাবস্থায় €(101850019 ) 

« কাধ্য স্থগিত হয় । এট্রোপিয়ার কাধ্য উহাঁদের বিপরীত । 


,&00 ০0812915085 08 01860018108, ১২১ 





৩। কেলেবারবিন্‌ (0915৮৭7৮৩৪০) রূপে হবৎপিপ্ডের জাধুন্িগকে উত্বে- 
জিত করে, কিন্তু ইছা ঘংপিণ্ডের রক্রপূরণাব্থায় উহার জিয়া রোধ করে না| 
১:৪1 এন্রোপিক, হাক সাহেদারিন, ড্যাট্রারিন্‌ (১৮০৭১ 7179595 
07179) [051511065 ১ষ্ংপিওস্থিত াঘুদিগকে একেবারে অবসাদন কলির! 
থাকে । এনূপ অবস্থায় ভেগাস ও সাইনাস-ডিনোসাসেব উত্তেজনায় কিছুই 
উপকার হয় না। 

৫) ভিরেটিয়া, ভিজিটেলিন্‌ ডেলফিনিয়। এবং আ্যান্টিয়ার প্রসৃতি পদার্থ 
(ডিা5015) 0151 5117)) 0৩100016018 810 87071) এরূপ ভাবে হৃৎপিণ্ডের 
পেশীর কুঞ্চন রূরে যে, তেই কুঞ্ণনাবন্থায়ই (55৪:916) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার 


রোধ হইয়া থাকে 
রক্ষের যোগান প্রণালী (70150169000 01 07৩ 01০০৭)-- 
জীবদদশায় ও বিশ্রামাবস্থায় সমস্ত রক্তবহানাড়ীর রক্তকে ৪ প্রধান ভাগে বিভ্তত্ব 


করিতে পারা ধায় যথা £--১ম ভাগ পেশীতে, ২য় ভাগ যন্ধতে, ৩য় ভাগ 
হৃৎপিও ও রক্তবহানাক্ীতে এবং ৪র্থ ভাগ জব্শিষ্ট যন্ত্রসমুহে যোগাইয়া থাকে, 
কিন্ক শারীবিক যন্ত্রসমূহ ক্ষার্ধ্য করিতে আরম্ভ করিলে (081105 090000281 
৪০011) প্রতোক স্থানেই রক্তের আধিক্য হইয়া থাকে । এমন কি বিশ্রাম" 
থা অপেক্ষ। কার্যাকালে শতকর1 ৪ ভাগ রত্ত বেশী হই! থাকে । অন্তশ্থান 
হইতে রক্ত যোগাইয়৷ থাকে, যেমন পরিশ্রম কালে পেশীতে রক্তাধিক্য হম্স কিন্তু 
মস্তিষ্কে ও পরিপাক হস্তে শোণিতের হাস হয়, সুতরাং আহারের অব্যবহিত পরে 
অত্যন্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম কর! অবিধেয় |, 


রস্তত্রাব জনিত স্বত্যু হইতে রক্ষা পাইবার উপায় 01৩ 
9৩৮ চি 71559100175 5 0586) 70 016৩017£ )-যাবতীয় 
রক্তবহানড়ী পরস্পর সংযুক্ত, স্থতরাং কোন একটী ধমনী, কৈশিকা বা শির! 
কাটিরা দিলে ঞ্মাগত্ত রক্তত্রাব হইয়া মৃত্যু ভইবার সম্ভাবনা, কিন্তু আমর! 
দেখিতে পাই ধে কান স্থান পরিস্কাররপে কাটিয়া, ক্ষিত্বা ধেঁতলাইয়। অথব1' 
বিদ্ধ হইয়া অনেক রক্তপাত হইলেও; সহজে মানুষ মরে ন(, কারণ বিবিধ স্থাভা- 
ধিক উপায়ে সেই রক্তআ্রাধ বন্ধ হইয়া থাকে। 

রক্তবহানাড়ী বিল হইলেই উহার ব্বাবয়খ (0০515) কুফিত হয় ও 


১২২ ছ্িজিয়োললী । 


. পশ্চান্দিক গুটাইয়। যায় (০০705065 ৪00. 780:8065, রক্ত জমাট বাধে, 
এবং হৃংপিঞ্ডের ক্রিয়ার হাস হয়। এই ত্িবিধ উপায় একব্রিত হইয়া রক্তত্রাব 
বন্ধ করিয়। থাকে । ধমনীর গোলাকার পেশী কৃঞ্চিত হইস্! ধমনীকে কুঞ্চিংত 
করে, লব্ষপেশী স্থত্র ও স্থিতিস্থাপক কুত্রগুলি কুঞ্চিত হইয়া ধর্মনীকে পশ্চান্দিকে 
গুটাইরা € চ২209065 ) দেয়,. টিউনিক! ইন্টিমা (07108, 100105 টা পশ্ডা. 
দিকে গুটাইয়। বিশেষরূপে ধমনীর মুখ বন্ধ করে, ক্ষত বা আহত স্থান হইতে . 
বিভক্ত রক্তবহানাড়ী গুটাইয়! সংযোগতন্তর (0০7178061৮6 053816 ) সহিত 
ংলগ্ন হইলেই রক্তচাপ (010) প্রস্তত হইর। রক্তআাব বন্ধ করে। পরিশেষে 
বেদনায়, ভয়ে, এবং এমন কি রক্তজ্রাব দৃষ্টিণাত্রও কোন কোন, ব্যক্তির হৃং- 
পিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ (78110159506 005 1168105 8001017 ) হুইয়। পড়ে 
এমতে সমস্ত ধমনীমগ্ুলীতে রক্তশ্োত কম হইয়! উহাদ্দিগের কুঞ্চন কার্য্যের ও 
রক্তচাপ প্রস্তুত হইবার লুবিধা হইয়া থাকে । প্ররূপ হইলে সেই রোগীর বা 
ব্যক্তির সমস্ত শরীর বিবর্ণ হইয়া পড়ে । 
ভাল্ত দ্বারা শিরার রক্ত বন্ধ হইরা থাকে । মোচড়ানি অথবা ক্ষত ক্ষুদ্র 
রক্তবহানাড়ী ফাঁটিয়া গিয়া ত্বকের নিয়ে (991১0008106989) রক্ততআ্াব হইলে 
সেই চোয়ান রক্তের ও রক্তবহানাড়ীর চাপে এবং কখন বা স্কানিক তস্তর চাপে 
রক্তআাব বন্ধ হইয়া যায়। এতত্যতীত, বিবিধ বাহক উপায়ে রক্তআব বন্ধ 
হইতে পারে যথা ₹__অঙ্গ উত্তোলন করিয়া! রাখা, বিভক্ত ধমনী চাপিয়া ধরা, 
বন্ধনী প্রয়োগ করা, সঙ্কোচক বা ধারক ওষধ গ্রায়োগ বা সেবন করা যথা--- 
শৈত্য, উত্ভাপ, লৌহঘটিত. আরোক, আর্গট ইত্যাদি ; আবার টার্টার-এমেটিক 
| প্রভৃতি প্রয়োগ জনিত সুতরাং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অবসন্নতা হেতু রত্তশ্রোত বন্ধ 
হইয়া থাকে (0010) 1686১ 061০0101102. 91 11010, 218০ ৪100 612 ৪৫- 
03101565010) 01817560165) 1116 65/700-910090105 1961 0) :80000 
০9600910521 )। 
একের রক্ত অন্যের শরীরে- প্রবেশকরধ- প্রণালী (1575- 
€85100 ০01 010০৫ )-_দেহ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ত নট হইলে হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া অত্যন্ত ক্রুত ও ক্ষীণ হয়। রক্তের চাপ-শক্তির হাস হয় (01010001017 
০11০০ 016599£9 ) বণিয়! হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হয় অর্থাৎ হংপিগড ঘন 


[২ 9ঘ0910৭ 0ছ 81,001), ১২৩ 





ঘন স্পন্দিত হইতে' থাকে, এবং ম্বাযুনগ্ডলে ও মাংসপেশীতে রক্তাল্পতা হেতু 
' সেই ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া থাকে । শরীর হইতে অত্যন্ত শোণিতপাত হইলে: 
আক্ষেপ বা খে'চুনি, (0০775015101) উপস্থিত হয়; এরূপ আক্ষেপ মৃত্যুর পূর্ধ- 
লক্ষণ হইয়! পড়ে স্্রতরাং এরূপ অবস্থায় সুস্থ দেহের রক্ত লইয়া! পিচকারী দ্বার! 
আঁক্ষিণ্ড দেহে প্রবেশ করাইতে পারিলে (1:575008107। ০6 01০০0 ) রোগীর 
প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে। পিচকারীর জন্ত একজাতীয় জীবের রক্ত সংগ্রহ 
চাই, নিশ্নলিখিত গ্রণালীতে একের রক্ত অন্যের দেহে প্রবেশ করান যাইতে 
পারে যথা £- নুস্থ দেহ হইতে ১০ ওুন্স পর্যাত্ত রক্ত বাহির কর) যাইতে পারে, 
সেই রক্ত হইতে ফাইব্রিণ বাহির করিয়া লইয়৷ অল্প গরম করিতে হয়, পরে 
রোগীর এক্টা শির! চিরিয়া তন্মধ্যে এরূপ সাবধানে পিচকারী করিতে হয় ষেন 
এক বিন্দু বায়ু প্রবেশ করিতে ন! পারে, জল দ্বার! কৃত্রিম সিরাম-নিশ্শীণ করির! 
ও তাহাতে অল্প লবণ সংযোগ করিয়া ক্রোনেকার সাহেব অনেক রক্তশ্রাবী কুকু- 
রের ও ভেকের প্রাণ রক্ষ। করিয়াছেন। ভেকের জন্য কেবল শ্বাভাবিক লবণ 
দ্রাবই (521709 ৪০100102) যথেষ্ট হয়। 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রক্ত সঞ্চালনের জন্ত বিশেষ 
বিশেষ কৌশল বর্ণন। (1009911811095 07 0105 01108186101) 15 


01069101]6 19210109 ) £--- ৃ 
১1 ফুসফুল (10179101055 ) 2 নিম্বাসে (10501156107) বক্ষ গহ্ঘর 
হৃৎপিণ্ড ও এই প্রদেশের যাবতীয় বড় বড় রক্তবহণনাড়ীর মধ্যে রক্তের চাপ. 
শক্তির হাস হয়, স্থতরাং শোণিত সহজে ' ইহ! ভিনাকেভা, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 
ও বৃহৎ কোটরে সঞ্চালিত হইয়া! থাকে । কিন্তু নিশ্বাস দ্বার! বাম, বৃহৎ কোটর 
হইতে শোণিত এয়োট য় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এয়োট? অপেক্ষা ভিনা- 
কেভার গান্র গ্রসারণশীল € 7236525116) ; সুতরাং মিশ্বাসে শিরার রক্তল্সোত 
গতির সহায়ত! হইয়। থাকে । প্রশ্বাসে (1:89773007 ) বিপরীত ক্রিয়া! 
। প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ্রশ্বাসে শিরা ও ধমনীতে রক্তের চাগশক্তি বৃদ্ধি পায়, বক্ষ 
গহ্বর স্থিত বড় বড় রক্রবহানাত়ীর আদতন ক্ষুপ্র হয় এমতে ধামনিক রক্তজোত, 
গতির সহায়তা হইয়৷ থাকে ও শিরার রক্তজোত মন্দীতুত হইয়া পড়ে এবং হত" 
পিণ্ডে কম রক্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। | 


১২৪ ফিজিয়োলজী 


২ অক্ষ (7৩ ০121)--ছুই ইন্টারনাল কেরোটিভং এবং দুই ভাটে- 
 ব্র্যাল্‌ এই ৪টী ধমনী দ্বার! মস্তিষ্কে রক্তগঞ্চালন ক্রিয়া সম্পর হয়? উহার! পর- 
স্পর শাখা প্রশাখায় এমনি সংযুক্ত যে কোন গ্রধচটী ধমনীকে বন্ধন করিলেও 
রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার সুতরাং সেই ধমনীর পোষনোপযুক্ত স্থানের পোষনের জনতা, 
কোন বিদ্ব ঘটে না; মস্তিষ্কের কেপিঙারীগুলি অতি শুক্র হু, ইহার্দিগের 
ভিতর অধিক পরিমাণে বল সঞ্চিত ভইয়া থাকে এমন কি রক্তশ্রব জনিত শরী- 
রের অন্ঠস্থান রক্তশূন্য হইলেও মস্তিষ্কে অনেক পবিমাণে রক্ত থাকে । 

৩।. বত (7179 11৮6" )__ঘকৃতে রক্তপঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ কথা এই 
ষে, ছিপটিক ধমনীর দাবা! প্রধানতঃ ইহার রক্কস্চালন কার্ধা সম্পর হয় না, 
ভিমাঁপোর্ট নামে এক বুহৎ শিরার দ্বারা ইহার. পোষণ হইয়া থাকে। ভিন- 
পোটি দ্বারা ভক্ষা্রবযের সাবাংশ রক্তরূপে চালিত তইয়া যরুতে গ্রবেশ করে । 
ভিনাপোর্টযকৃতের অংশে অসংখ্য কেপিলারী নলীতে বিভক্ত হয় সেই কেপি-, 
লারীগুলি হিপাটিক ধমনীর কেপিলারী গুলির সহিত মিলিত হয়৷ থাকে । 
পোর্টাল কেপিলাঁরী হইতে হিপাটিক শির (17619610 ৮910 ) উৎপন্ন হয়, 
এবং এই হিপাটিক শির দ্বার! যকৃতের দুষিত শোণিত উন্‌ফিরিয়ার' ভিনাঁকৈভায় 
(11710617101 $61770508 ) উপনীত হইয়া থাকে ॥ গ্যান্ীক, স্পীনিক্‌ ও মেসে- 
শ্টিক্‌ প্রভৃতি শির ছার! পোর্টাল শিরা নির্মিত হইয়! থাকে । শ্রী সকল- শির! 
একবার অস্ত্রে ও প্লীহায় কেপিলারী নির্মাণ করিয়া তৎপরে আবার পোর্টাল ' 
শির। ঘার! যকৃতে কফেপিলানী নির্দাণ করে স্তরাং যকৃত মধ্যে ধীরে সন্তসঞ্চালন 
ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । যক্কতের রক্রবহানাভীতে ( বিশেষ পোর্টাল 
শিরাতে ) যে র্‌ক্ত প্রবাহিত হয় তাহাতে ভক্ষাদ্রব্যের অনেক সার পদার্থ থাকে, 
সেই-দার পদার্থ দ্বার! যকৃতের অনেক ক্রিয়! সম্পাদিত হইয়া থাকে । 

|  উত্তজনশীল তত্ত (5,50016 015905)-_-এই সকল তন্থতে অনেক 
পরিমাণে রক্ত ধরে, সুতরাং রক্তপূর্ণ হইলে ইহাদের আয়তন অত্যান্ত বৃদ্ধি হয়া 
থাকে | ২ সকল তস্তর ধমনীর পেশী-সুত্র অতান্ত শিথিল এবং উহ্ীদের কেতার ৷ 
নাস্‌, (055870988 5100585 ) .অংশের গৃহ্বরগুলি. বিস্তারপণশাল, তজ্জন্য 
উহারা রক্তপূর্ণ হইলে. উহাদের আয়তন তত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । 

রক্ত, রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া, এবং পিক্ডের কার্ধ[_ বিবরণ 'যাছ! সংক্ষেপে 
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ডিসি 


বর্ধিত. হইল তাহাতে এ দুষ্ট হইতেছে যে, কেবল শরীর তত্ববিংদ্বিগের এ সকল 
জ্ঞান লাভ কর কর্তব্য তাহা নহে, কিন্তু চিকিৎসককে চিকিৎসা করিবার জন্য 
এই সকল স্মরণ রাখা অতীব, কর্তব্য। কারণ, তাহা হইলে তিনি হৃৎপিণ্ডের 
সর্বপ্রকার অবস্থা! নিমেষের মধ্যে জানিতে পারেন । যদি হৃৎপিণ্ডের শ্বাভাবিক 
শব্দদ্ধয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে, তাহা .হইলে তিনি উপরোক্ত জ্ঞান হবার] তাভার 
কোন্‌ স্থান নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে অক্লেশে জানিতে পারেন, এবং প্রত্যেক 
শব্দের কারণ পূর্বে জ্ঞাত থাকিয়া তিনি উপযুক্ত ওষধ ব্যবস্থা করতঃ উহার 
সংস্কার করিতে পারেন। দৈববশতঃ আরোগ্য লাভ ব্যতিরেকে, কোন চিকিৎ- 
সক শারীরবিধানে অনভিজ্ঞ থাকিয়া হৃৎপিণ্ডের রোগ মুক্ত করিতে সক্ষম 
হয়েন না। 

কোন্‌ ব্যক্তি সর্বাগ্রে এই রক্তসঞ্চ'লন প্রক্রিয়! আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা 
নিশ্চয়রূপে বলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। স্ুবিখ্যাত হারভী সম্পূর্ণরূপে এই 
প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন বপিয়! যে পরিমাণে খ্যাতি লাভ ক্রিয়াছেন; 
বোধ হয় তাহার একাকী এত পাওয়া,উচিত ছিল না, যদিও তীহাঁর পূর্বে এই 
প্রক্রিয়া এমাণীরুত হয় নাই তথাপি তিনিও"ইহাঁর সমুদায় তত্ব প্রথমে প্রকাশ 
করিতে পাবেন নাই। 

গ্যালেন্‌ প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে ধমনীর ভিতর বায়ু বাহিত ন| ই 
শোণিত প্রবাহিত হইয়। থাকে । তৎপরে ভেসেলিয়াস্‌ ষোড়শ শতাব্দীর মধা- 
কালে প্রচার করেন যে. দক্ষিণ ও বামদিকের হৃংপিণ্ডের সাক্ষাৎসম্বন্ধে রক 
চলাচলের কোন পথ নাই। তিনি একজন অত্যন্ত উৎসাহী ও চিস্তাশীল 
বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাহার কালে কুসংস্কারের অতিশয় গ্রাহুর্ভীব ছিল। 
তিনি একদা! এক মহাত্মাকে মৃত মনে করিয়! তাহার দেহ পরীক্ষা! করিতে গিয়া, 
ছিলেন এবং বঙ্ষো প্রাচীর বিভক্ত করিয়া! দেখেন যে তখনও সেই.ব্যক্তির হৃংপিও 
স্পন্দিত হইতেছে, এই ব্যাপার নগরে রাষ্ট্র হওয়ায়,তীহাকে দপ্ডাজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক 
অপমানের সহিত কিছুকালের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে ,হুইয়াছিল। তৎপরে 
সারতিটার এ্রচার করেন যে,- শোণিউ হংপিও হইতে ফুসফুসে গমন করিয়া: 
আবার তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। করেক বৎসর পরে সিসালপিনাস্‌ 
দেখান যে শিরাসমূহ কর্তৃক হাংপিণ্ডে রক্ত আনীত হয়, এবং তাহ! ধমনীর ভিতর 


১২৬ | ফিজিয়োললী 


দিয়! অঙ্গ গ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হয়। এজন্য তিনি এই প্রক্রিয়াকে রক্ত সঞ্চালন 
নাম দিয়াছেন। তৎপরে ১৫৭৪ থ্রীঃ অব হারভীর শিক্ষক ফেব্রিকাস্‌ শিরা 
মধে/ ভাল্ত দেখিতে পান। ও 

অবশেষে ১৬১৯ শ্রী: অবে হারভী পুনর্বার নিক্ললিখিত বিষয়গুলি গ্রমাপ 
ধার! প্রচার. করেন :-_ 

'১ম। ধমনীর ছারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শোণিত প্রবাহিত হয়। 

২য়। ছুই পারের হৃৎপিণ্ডের সহিত কোন সংযোগ নাই। 

ওয় শোৌণিত হৃৎপিগু হইতে ফুসফুসে গমন করে, আবার তথা হইতে 
গ্রত্যাবর্তীন করিয়া! হৃংপিণ্ডে উপনীত হয়। 

৪র্ঘ। ভক্ষাদ্রব্যের সারাংশ শিরাদ্বারা হ্বংপিণ্ডে আনীত হইয়া থাকে | 

৫ম। এই প্রক্রিয়ার নাম রক্তসধ্চালন। 

এই গ্রক্রিয! সম্বন্ধে যত বিষয় অনিশ্চিত ছিল গ্রায় সমুদায়ই তিনি পরিঞকার 
করিয়াছে, তজ্জন্তি যথেষ্ট পরিমাণে তীহারই হ্ুথণাতি লাভ করিবার 
কখা। | ৮০ ্‌ 

কিন্তু কি প্রকারে ধমনী হইতে শোণিত শিরা মধ্যে গমন করে, সে বিষয়ে 
তাহার অনেক সন্দেহ ছিল, অবশেষে ১৬৬১ শ্রী অন্দে মেলফিজাই অণুবীক্ষণ 
খর খারা কফেপিলারী নলীর আবিষ্কার করেন, এমতে রক্ত সঞ্চালন তত্ব সম্পূর্ণরূপে 
পরিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সেই অবধি অগণুবীক্ষণ ছারা শারীরবিধানের অনেক 
উন্নতি হইয়াছে। | 
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বিস্তৃতি ( 10791060) )-_শরীয়ের যে যে প্রদেশে রক্তবহানাতী 
দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই প্রদেশে লিম্ফাটিক্‌ নামে এক শ্রেণীর নলী দৃষ্ট 
হই! থাকে। ইহার! রক্কের অতিরিক্ত ও অনাবশ্তক প্লাজমা পুনর্ধার রক্ত- 
বহানাড়ীর মধ্য লইয়া যায়। অর্থাৎ পুর্বে লিখিত হইয়াছে যে, কৈশিকা বা 
কেপিলারী নলীর ভিতব দিয়! পলা মা নামক রক্ত-রস চোয়াইয়। কেপিলারী 
নলীর চতুর্দিকস্থ তন্ত বা বিধানোপাদানের (18599 ) পোষণ প্রক্রিয়া নির্বাহ 
করে। তন্ত'মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে প্রা মা বা রক্ত-রস সঞ্চিত হইলে এবং 
তাহা পোষণের জন্য অনাবশ্তক. হইলে লিক্ফাটিক নলীগুলি সেই. অতিরিক্ত 
হতরাং,অনাবশ্তযক প্লাজ.মা বা রক্তের জলীয়াংশকে পুনর্ধার রক্তবহানাড়ীর 
ভিতর লইয়! গিয়। থাকে । অন্নবহানলীর (৯11000))015 05871 ) শ্লৈষ্মিক 
বিল্লী € [[0901)8 [06101018106 ) হইতে যেসকল লিম্ফাটিক নলী উ্িত হয়, 
উহার্দিগকে ল্যাকৃটিয়েল্‌ নলী বা লোসিকা (1,0৮69] ৮6958] ) কছে। 
এই ল্যাকৃটিয়েল্‌ নলীগুলি পরিপাক ক্রিয়ার কতক সারাংশ মেসেণ্টেরিক 
& 19550-65710 819708 ) গ্রাগুস্‌ বা অন্ত্রসন্ব্ধীয় গ্রন্থি সমুহের ভিতর 
দিয়। রক্তবহানাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া থাকে; সুতরাং ,ল্যাক্টিাল নাড়ী ব! 
লোসিকাগুলি পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকে) ল্যাক্টিয়াল 
নলীরু বিশেষ বিবরণ পরিপাক ক্রিয়ার আলোচনাকালে পুনর্বার লিখিত 
হইবে। ও 

শারীরিক তত্ত মধ্যে নান! রূপে 'কেশের মত ক্ষুদ্র ক্ষুত্্র লিল্ফাটিক: নলী 
উথিত হস্টয়। থাকে ; উহার! পরম্পরে সংযুক্ত হইয়৷ বড় বড় লিম্ফাটিক নলী 
্রস্তত করেগ্ু ইহার! আবার অবশেষে বাম ও দক্ষিণ দিকের থোরাসিক্‌ 
ডাক্ট (100:5015 ৫8০) নামক বৃহৎ নলীর ভিতরে আপনাপন পদার্থ ঢালিয় 
দ্র; থোরাসিক্‌ ডাক্ট অবশেষে স্তাব ক্লেতিয়ান্‌ শিরার ভিতরে আপন অভ্যত্ত- 
রস্থ পদার্থ লইয়! গিয়! থাকে । 


১২৮ ফিজিয়োলবী | 


উত্পতি প্রশালী (889৩5 ০6০787)-_নিয়লিখিত কয়েকটি স্থান 
হইতে লিম্কাটিক নলী উথিত ইইয়া থাকে £__ | 

১। শারীরিক প্রায় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেধ তত্ত ও যন্ত্র হইতে ইহার! অতি 
স্প্্ জালের আকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে (10912056507 176-৮/071:5 01 
৫8011191165 ); ত্বক, পাকাশয় ও শ্ৈন্মিক বিল্লীর নীচে এ্ররূপ জালবৎ গঠন 
ৃষ্ট হর; ভিলাই নামক অস্ত্রের কোমল ও উচ্চ উচ্চ শ্রিথর প্রদেশেও প্রর্ূপ 
জালবৎ গঠন অবস্থিতি করিয়। থাকে । 

২। সংযোগ তন্তর মধ্যবর্তী স্থানে অথবা উহার মুখ হইতে উঠিয়া থাকে 
(100 17010119001 01605 10 00117900155 6155115 )1 

৩। লিক্ষস্থান বা গহবব (€ 10177] ₹08085 ০01 ০8%1065 ) হইতে 
উৎপন্ন হয়! থাকে । ত্বক ও শ্লৈষ্মিক বিলীর নীচে, ডাক্সাফ্রাম নামক বক্ষ ও 
উদর গহ্বরের ব্যবচ্ছেদক পেশী, ফুসফুল ও ষককতে এ্রবূপ লিক গহবব দুষ্ট হইয়। 
থাকে । সিরাস্‌ গহ্বর যথ] প্রা) পেরিকার্ডিয়াম্‌ ও পেরিটোনিয়াম্‌ গহ্বর, 
সাইনোভিয়াল্‌ গহ্বর, স্তাব.ডিউর্যাল্‌ ও, স্তাব এরাকেনয়েড, গহ্বরগুলি উক্ত 
লিম্ষ গহবরের আকৃতির সমতুল্য কিস্ব ইহার! লিম্ফগহবরের অপেক্ষা বৃহৎ। 
লিম্ফাটিক নলী অতি ক্ষুত্র ছিদ্র দ্বার! উক্ত লিষ্ষ গহ্বরের সহিত যোগ রাখিয়া 
থাকে। এ ছিদ্রের মুখে বু কোণবিশিষ্ট কোষ থাকে এবং ছিদ্র দিয়া লিম্ফ- 
গহবরের তরল বা কঠিন পদার্থ লিষ্ষীটিক নলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে ।' 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিশ্ফ!টিকৃ কেপিলা'রীদিগের গঠন (150707405 

087১1119165 )-_ইহার! রক্তবহানাড়ীদিগের কেপিলারী অপেক্ষা বড় বড়, 
ইহানের গাত্রু কেবল চ্যাপ-টা! নিউক্লিয়েটেড. এপিথিলিয়াম্‌ বার! নির্িত-হয়, : 
ইহার! বক্রগতিতে চলিয়া থাকে, ইহারা কথন কখন এক একটি ক্ষুদ্র ধমনীকে 
সর্জতোঁভাবে বেষ্টন করে তখন সেই ধমনীর চতুর্দিকন্থ স্থানকে . পেরিভ্যাস্‌- 
ফলা ক্ষ স্থান (0577585300187 10010) 9০৪৫৩ ) কহে। 
ঝড় বড লিক্ষাটিক্‌ কেপিলারী নলীদিগের গঠন (ছ/০7018- 
9 ২58৪89-- ইতাদের আঁকাঁর শিরাদিগের মত, ইহাঁদিগের' মধ্যে উক্ত 
তর কু 'লিশ্কাটিক কেপিলারী শুলি' আপন: আপন অভান্তরস্থ প্ধার্থ ঢালি 
খাকে। শিরার্িগের মত ইহাদিগের) ভিতরেও: ভাল্ত' বা কৰাট দ্ষট হয়। 


[,াখল5প105, ১২৯ 


ইহাদিগের খত্যন্তর গীত্রে লাকৃতি অথচ চ্যাপ। নিউক্লিরেটেড, এ্রপিখিলি- 
য়ে কোধ নির্দিত এক প্রকার পর্দা অবস্থিতি করিয়া থাকে । ইহারাও, 
বক্রগতিতে ভ্রমণ করে। এপিধিলিয়াল আবরণের সহিত পাতলা ্বিতস্থাপক 
আবরণও দৃষ্ঠ হয়। মধ্যের আবরণ কেবল পেশী তত্বতে নির্মিত এবং র্ক- 
বাহিরের আবরণে সংযোগ ও পেশী তত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


117697051 ॥ 15010761151 800 8185610 01550, 
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সর 


১৩৪ ফিদিযোলজী। | 


শরীরের ধাবতীয় লিম্ফাটিক্‌ নলী ্রধানতঃ বা থোরাসিক ..ডাক্টের ভিতর 
অপনাপন অত্যন্তরস্থ পদার্থ ঢালিয়ু দিয়! থাকে; কেরল মৃস্তকের দক্ষিণ, 
দিকের, দক্ষিণ বক্ষের, দক্ষিণ হস্তের ও দক্ষিগ প্হৎপিণ্ডের লি্ষ1টির, নূলীগুলি 
দক্ষিণ দিকের ক্ষুদ্র থোরাসিক্‌ ভাতে সংযুক্ত হইয়! থাক্ষে। খোরামিক্‌ ভা 
দ্বিতীয় লানার ভার্টেবার পশ্চ।ৎ হইতে উৎপন্ন হয় ও এই স্থানে রিস্বৃত ইয়া 
একটি গহ্বর নির্মাণ করে) এ গহ্ববকে রিসেপটিকিউলাম্‌ কাইলী 
(5০08০1000 ৫7917) কছে। থোরাসিক্‌ ডাক্ট গ্রীব! গ্রদেশে সাব ক্লেভিয়ান্‌ 
ও যুগুলার শির়াদিগের সন্ধিস্থলে যোগ রাখিয়া থাকে। ২ 
লিক্ষাটিকৃ নলীদিগের ক্রিয়া ( £৪7০6০7৪ )_-কেপিলারী নলী 
হইতে. রক্তের জলীয়াংশ চোয়াইলে চতুর্দিকস্থ তন্তর %পাষণ প্রক্রিয়া সম্পাদিত 
হয় ; কোন কারণে সেই রক্র-রস. অধিক পরিমাণে চোয়াইয়া তস্ত মধ্যে সঞ্চিত 
হইলে লিম্ফ্কাটিক নলীর ভিতর প্রবিষ্ট হয় এবং তথ! হইতে লিম্ক নামের গ্রস্থির 
ভিতর দিয় খোরাসিক্‌ ডাক্টে এবং তথা হইতে আবার শিরার রত্তআতে 
প্রীধেশ করিয়া থাকে । কেপিলারী নলী হইতে যে অতিরিক্ত রস বাহির হয় 
তাহা সংযোগ তস্তর মধ্যবর্তী গহ্বর পমূহে সঞ্চিত হয়; এই গহ্বরগুলি হইতে 
লিক্ষাটিক নলী সকল উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । লিক্ষারটিক্‌ নলী মধ্যে যে রক্র-রস 
থাকে তাহাকে লিক্ষ বল! যাঁয়? ক্ষুদ্র অন্ত্রের (51)8]1 17066901109 ) ভিলাই 
নামক (1111) উচ্চ স্থান হইতে যে সকল লিশ্ফাটিক্‌ উত্িত হয় তাাদ্দিগকে 
ল্যাক্টিয়াল (1,8059] ) নলী বলে। ল্যাকৃটিয়াল নলীদিগের মধ্যে যে রস থাকে 
তাহাকে কাইল ( 01716 ) বলা ষাঁয়। পরিপাক ক্রিয়ার কালে প্যাকৃটিয়াল মী 
তন্ত্র হইতে প্রধানতঃ চর্বিজাতীয় পদার্থ এবং অল্প পরিমাণে অগুলাল গ্রভৃতি 
অন্ঠ অন্ত তরল পদার্থ শৌষণ করি৷ থাকে । ভঙক্ষ্াদ্রবযোর পরিপাক কালে 
ভিলাইদিগের স্তস্াকার এপিথিলিয়াম্‌ চর্বিবিন্দৃতে পূর্ণ থাকে, এই' চর্বিবিদ্দু 
এপিথিজিয়াম্‌ হইতে রেটিফরম্‌ তক্ততে গমন করে এবং তথ| হইতে ভিলাইয়ের 
,ভিতর দিলা ল্যাকৃটিয়াল নলীর ভিতর প্রবেশ করিয়! থাকে ।, 
_ লিক্ক (10099 )-ইহীকে লাল রক্তকগ। রহিত রক্ত বলা বার, অর্থাৎ 
ইছাতে রক্তের যাবতীয় রাসায়নিক পদার্থ ৃষ্টহ়, কেবল”উহাতে, ল্যুল রক্তকণ। 
,থাকে না'। ইহা দীতবর্ণের ও ক্ষারসংযুক্ত তরল: পদার্থ) ইহার আপেক্ষিক 





[.551০751109, ১৩১ 


ভার (50০০160 &18%115 ) ১৪৫ এবং ইনার মধো শতকর! ৬1৭ অংশ কঠিন 
পদার্থ দৃষ্ট হইয়! থাকে । 


লিম্ফের রাসায়নিক উপাদান । 


১। শ্বেত রক্তকণা (৬1১6৩ 001005015 )1| 

২ । ফাহত্রিনোপযোগী পদার্থ (20161061708 01 6002) 

৩। এল্বুমেন (41990768 )। 

৪*। বহির্গমনশীল পদার্থ (758০1200৮৩5 )। 

৫| লবপ (52168), 

৬৩। জলম্ ৬৮৪6: )। 

উপবাস কালে থোরাপিক্‌ ডাক্ট হইতে অথবা! কৌন বৃহৎ লিক্ষাটিক্‌ নলীর 
উপাদান পরীক্ষা করিলে উপরোক্ত পদার্থ গুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে । লিন্ক গ্রন্থির 
ভিতর দিয় যে যে লিম্ফ চলিয়। গিয়াছে তাহাতে অধিক পরিম$ণে শ্বেতকণা 
থাঁকে ; ইং]দের আকার ভিন্ন ভিন্ন । "খড় ঝড় শ্বেতকণার মধ্যে ২টী করিয়। 
নিউক্রিয়া বা কোরবর্ধনশীল মুল দৃষ্ট হয়, এবং ইহাদের এমিবয়েড, গতিশক্তির 
আধিক্য হইয়! থাকে । 

, কাইল (071০ )--ইহাকে চর্বিধাতীয় পদার্থপূর্ণ লিম্ফ বলা যায় (08 
0০ 03011050 &5 10071)17 0145 9065 7)810515 )7 পরিপাক ক্রিয়। কালে 
থেোরাসিক্‌ ভাক্টের ভিতর'হইতে কাইল ব্যবহার করিয়! পরীক্ষা করিলে দেখা! 
যায় য়ে ইহা! ছুগ্ধ1ৎ শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থ। রক্তের মত ইহাকেও আপন 
নলী হইতে বাহির করিলে জমিয়া যাইতে দেখা যায়। এই. জমাট ঠাপ ঈষৎ 
গোলাপি বর্ণের হইরা| থাকে । ইহাতে,শতকর। ৮৯ 'ভাগ কঠিন পদার্থ দুষ্ট 
হইয়া থাকে। | | 


কাইলের রাঁসায়ণিক উপাদান । 


১। শ্বেত রক্ত কণ। ( ৮৮1১6 ০০109889019.) | 
২। অন্ন অন্ন লাল রক্তকণ! ( [1যোহ0086 160 )। 
৩। চর্বি (চ80 23866585 )। 


১৩২ 


8 | 
৫ | 
৬। 
৭ | 
৮। 


ফিজিযোলন্বী। 


শাক িপী উিস্পি শশা শাাসপীশিপপপপপপাপপপপ পাপসপসপ পরার পা? 


ফাইব্রিনোপযোগী পদার্থ (চ019075008 ০1 80770 )। 
এলবুমেন ( £181890 )০। 
বহির্গমনশীল পদার্থ €(505001৮95-)। 
লবণ ( ১০15 )। | 
জল। (৬৪০: )। 


খোরাসিক্‌ ডাক্টেব উপরিভাগ হষ্টতৈ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কাইল পরীক্ষ! 
করিলে উহাতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতরক্তকণ। দেখিতে পাওয়া যার়। এই 
সকল শ্বেতরত্কথার মধ্যে অনেক গুলির বর্ণ ঈষৎ লাল কেনন! সম্ভবতঃ ইহারা 
শীব্রই লাল রস্তকণায় পরিবর্তিত হইয়া! থাকে । 

কাইলের চর্বিজাতীয় পদার্থ তৈল বিন্দুব মত, ইহাদের আকার নানাব্ূপ, 
এবং ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাইল ভিলাই হইতে 
থোরাসিক্‌ ডাক্টে যাইবার কাঁলে নানারূপে পরিবর্তিত হয়, মেমেণ্টেরিক্‌ গ্রস্থি 
হারা প্ীূপ পরিবর্ূন সংঘটিত হয় অর্থাৎ ইহার দ্বারা শ্বেতকণা ও -ফাইব্রিনে- 
পযোগী পদার্থের বৃদ্ধি হইয়া থাকে,কোন (কান শ্বেতকণ। লাল রক্তকণায় পরিণত 
হুইয়৷ পড়ে। 


লিশ্ষের গতি-বিবরণ। 


10৬5১215 08 27150127, 


নিয়লিধিত প্রণালীতে লিম্ফ পরিগালিত হইয়। থাকে যথাঃ 


১) 


| 


৩. 


61 


রক্তবহানাড়ীতে রক্তের চাপশক্তি (26158908501 091090011 05 
০০ 2556] )। | 

লিম্কাটিক্‌ নলীর গাত্র এবং ভিলাইদ্দিগের কুঞ্চন (00101506077 
০1080500018 10103 10 10617 ৬৪11 9170 177 005 ডা )। 
এ্রচ্ছিক পেশীদিগের চাপ (€ 00001963810) 05 00985001291 20110] 
০1 0101021 20056193 )১। ্‌ 

বক্ষ কর্তৃক শৌষণ (2১90778000০ 0307850)। 


210৬7511575 ০৮1৮5 12, ১৩৩ 





১। ধোরাদিক ডাই সুতা দিয়া বীধিলে নেই বন্ধনীর গশ্চাতে কাইল 
জমিয়! যার, অথবা কোন অর্ব,্দ দ্বারা থোরামিক ডাক চাপ প্রা্তী হইলে 
ক্যাকটিয়াল নলীগু্িও পূর্ণ শু বক্র হইয়া থাকে। কেপিলারী নলীর মধ্যে 
রক্ত-চাপশক্তির আধিক্য হইলে সেই নলীর মধ্যস্থিত রক্তের জলীয়াংশ শীদ্ 
চোয়াইয়! তন্ত মধ্যে পতিত হয় এবং তথ! হঈতে লিক্ষাঁটিক নূলীতে প্রবেশ 
করে, অতএব ধমনীর ভিতর রক্তের চাপ-শক্তির বৃদ্ধি হইলে লিম্ফাঁটিক 'নলীর 
টানভাব বৃদ্ধি হয় ভুতরাং লিক্ষ শ্োতের আধিক্য হইয়! থাকে । 

২। লিম্ফাটিক নলীদ্দিগের পেশীন্ত্রের ক্লুঞ্চনে লিম্ফ জোত চালিত 
হয় এবং ভিলাইদিগের পেশী সত্রের কুঞ্চনে কাইন শ্োত প্রবাহিত হহইয়! 
থাকে । 

৩। শিরাদিগের মত চ্ছিক পেশী-ুত্রের দ্বারাও লিম্ফাঁটিক নলী চাপ 
প্রাপ্ত হয়, তাহাতে নিক্ফ সম্মুখদিকেই অগ্রসর হইতে থাঁকে, লিক্ষাটিক নলীর 
ভিতর শিরাঁর মত কবাট বা ভাল্ভ থাকাতে সেই লিল্ফ আ্োত পশ্চাঞ্ধাধিত 
হইতে পারে না। 

৪1 নিশ্বাসকালে বক্ষগহবর বিস্ৃত 'হইয়। বৃহৎ বৃহৎ শিরাদিগের রক্ত 
টানিয়। হংপিগ্ডের দিকে লইয়া! যায়; সাবক্লেভিয়ান শিরা ও থোরাসিক. 
ডাক্টের সন্ধিস্থলের নিকট উক্ত শিরার রক্তক্রোত এত প্রবল যে খোরাসিক ডাক্ট,. 
মধ্যস্থিত পদার্থ উক্ত শিরার মধ্যে পরিচালিত না হইয়। থাকিতে পারে ন৷ 
অর্থাং সাব ক্লেভিয়ান শিরায় রক্তত্রোতের প্রাবল্য "হেতু থোরায়িক ডাব. 
পদার্থ আকর্ষণ করে। 

'লিম্ষাটিক ্রস্থিদ্বগের বিবরণ--( [9 875 81200$)- লিম্ষয়েড, 
নামক তত্ত লিন্-গ্রস্থিদিগের ভিত্তি ভূমি ? অর্থাৎ উহা রেটিফুরম র1 এ্িনয়েড, 
অথবা গ্রন্থি ও জীলবত-তন্ততে নির্মিত । রী জালরৎ গঠনের ভিতর, বিচ্ষকণ! 

দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব বিম্ফয়েড তন্ত তিন প্রক্তার। পদার্থে .ন্লি্দিত.. হইয়া 
থাকে । ষথা_-১। সুক্ষ জালবৎ সত )২। এ্রজালের বাবধানে ফু জু 
নিউক্রিয়েটেড. কোষ ব! সেল্‌ দৃষ্ট হয়, এই কোষদিগকে পাল হইতে পুথরু. নর! 
যায়! লিম্ফকণ সকলও জালের ভিতর দুষ্ট হইয়া.থাকে,. কোন কোন, মিশে 
নুতন লিক্ষকণ! অতি ক্ষুদ্র এবং তন্মধ্যে. বড় একটি নিউক্রিয়াস্‌ থ|কে ।.. পুরাতন, 


১৩৪ ফিজিয়োলজী । 


লিক্ষকণাগুলি বড় বড় এবং তন্মাধ্যে ২1৩ 'নিউক্রিয়া দু হয়, এবং ইহাদের নৃতন 
কণ! অপেক্ষা গতি-শক্তি দৃষ্ট হয়। 
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লিম্ষয়েড তস্ত ( 1[10091)010 0530৩ 5 
১। ট্রেকিয়া, কোমল তালু, টনমিল্‌ জিহ্বার মূলদেশ, ফেরিংস, এবং 
কু ও বৃহৎ উন্তরস্থিত শ্লৈ্সিক ঝিল্লীর নিয়ে লিম্ফয়েড. টিন্্ বিস্তৃতভাবে অবস্থিতি 


বা 


করে। ' | 
২। ফুসফুপ আবরণ ও শ্লীহার মেল্ফিগিয়ান্‌ থালীতে লিম্ফয়েড টিস্থ লঙ্ঘ৷ 

লন্বা! থামের/আকারে অবস্থিতি করে|: | 

৩। টন্সিল্‌, জিহ্বার মূলদেশ, ফেরিংসের উপরিভাগ, পাঁকাশয় ও অন্ত্রের 
নির্জনগ্রস্থি এবংনাসিক| ও ট্রেকিয়ার শ্লৈশ্মিক বিল্লীতে লিশ্ফয়েড্‌ টিহ্থ' ডিত্া- 
কার অথবা গোলাকার চাপের মত (09৬51 91. 9[9/211081 0085555 ) অব- 
স্থিতি করে। -এই চীপদিগকেঃলিম্ফ ফলিকেল্‌ কছে। 

কম্পাউওড লিশ্ফেটিক গ্রন্থি (0০79980৫ 1,7200178610 5181005) 
--এই গ্রন্থি সফল ৃক্ম আবরণে ঢাক।, কিস্ত ইহাদের মধ্যস্থল অত্যন্ত ঘন, 
ইহারা কুত'ক্ষত্র গোলাকার গ্রদ্থি বিশেষ লিদ্ক ও: কাইল এই গ্রস্থিদিগের 
ভিতয় দিয়া খোরাসিক্‌ ডাক্টে উপনীত হর! মেসেন্টেরিক্‌, পোর্টাল ব্রহ্িয়াল, 
 স্পীনিক্‌, লাঘায এবং ইছুরিভাল রহিল ধীপিককাটিকণ নি শ্রেণীভৃক | 


[17 2419, ১৩৫ 


এক শ্রেণীর লিক্ফ্টিক নলী আপন মধ্যস্থিত পদার্থ এই গ্রন্থির ভিতর আনয়ন 

* করে, উহাদ্দিগকে প্রবেশকারী বা. আস্ডেরেপ্ট £0৩1670) লিম্ফাটিক ন্লী. 
কহে; অপর কতকগুলি নল গ্রস্থির মধ্যবর্তী ঘন অংশ হইতে সেই পদার্থ লইয়া 
খ্বায়, ইহান্রিগকে বহির্গমনকারী ব। এফারেন্ট (চ:76:171) জিক্ফাটিক নলী 
কহে। প্রত্যেক গ্রস্থি এবং হুত্রবৎ থালীর দ্বারা আবৃত, এই থালীর কিয়দংশ 
গ্রন্থির ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ গ্রস্থিকে নানা অংশে বিভক্ত করে, শী বিতক্তকা নী 
পর্দাকে ট্রেবিকিউলা বা সেপ্টা কহে। এই ট্রেবিকিউলি গ্রস্থির উ বা অংশ 
পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া বিবিধ ডিম্বাকার ঘর স্থজন করে, গ্রস্থির অংশ পর্যান্তকে 
কর্টিক্যাল অংশ কহে। ট্েবিকিউলি এখান হইতে গ্রন্থির মধ্যস্থলপর্য্যস্ত গমন ' 
করে, এবং উহার পরস্পর সংযুক্ত হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সমান ঘর নির্মাণ করে, 
উহাদিগের সমষ্টিকে গ্রন্থির মেডুলারী অংশ (11500011219 ) কৃছে। 





1718, 27. 
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১৩৬ ফিজিয়োলি্জী 


পূর্বোক্ত ক্যাপসুল ও ট্রেবিকিউলি সুত্রবং ও অনৈচ্ছিক পেশী তগ্ততে 
নির্শিত। ইহাদের ভিতর দিয়া রক্তবহানাড়ীগুলি গ্রন্থির ভিতরে প্রবেশ করে 
গ্রন্থির বহির্দেশ বা কর্টিকেল অংশে.যে অনেকগুগি বরের কথা উল্লিখিত হই, 
রাছে তাহাতে ডিম্বাকার লিক্ষয়েড তন্ত দৃষ্ট হয়। ইহাদ্িগকে লি্ফক ফলিকেল 
কছে। লিন্ফ ফলিকেল স্বারা উক্ত ঘর উত্তমরূপে পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ঘরের 
চতুর ফাক থাকে, মেডুলারি অংশে ্তস্তাকার অথব! লম্বাকতি সংযোগ তত 
দৃষ্ট হয়। ট্েবিকিউলি ও লিক্ফ ফলিকেল্‌, এবং মেডুলারি সিলিগার ও ট্রেবি- 
কিউল্লির ব্যবধানে যে সমন্ত গর্ত দৃষ্ট হয় তাহাদিগকে লিম্ফসাইনস্‌ বা গহ্বর 
কছে। এই লিম্ফ গহবরে মোটা মোট! রেটিফরম্‌ তত্ব অবস্থিতি করে । 
_ আফেরেন্ট 97৩71) লিম্কাটিক নলীগুলি গ্রন্থির কর্টিকেল অংশে প্রবেশ 
করিয়! উহারই লিম্ফসীইনস্‌ বা গহ্বরে আপন লিম্ষ ঢালিয়! দেয়, এখান হইতে 
লিম্ষ মেডুলারি অংশের লিক্ষ-গহবরে উপনীত হয় এবং এই স্থান হইতে এফা- 
রেন্ট লিষ্ফাটিক নলীর ভিতর গ্রবিষ্ট হইয়া গ্রন্থি হইতে বহির্গত হইয়া যায়। 
বল! বাহুল্য.যে, যে স্থান হইতে এফারেণ্ট 'লিক্ফাটিক নলী উখিত হয় তথায় 
, একটা খাঁজ দৃষ্ট হয় তাহাকে হাইলাম্‌ কহে । লিস্ফ গহ্বরে রেটাফরম্‌ তন্ত থাক 
প্রযুক্ত লিম্ফ বহির্গত হইতে বিলম্ব হয়, কোন বাহিরের পদার্থ অথবা কোন 
গ্রাদাহিক' স্থানের পদার্থ হেথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ওরটাফরম্‌ নামক 
জালবৎ তন্ততে আটকা ইয় যায়, আর তাহ গ্রন্থি হইতে বহির্গত হইতে পারে 
না। 


্বাসযুক্রিয়া। 
[২79717২2110 , 


শ্বাস ক্রিয়ার উদ্দেশ €০১16০৮ ০01 70501180100 ১. শোধিত 
শরীরাভান্তরে প্রবাহিন্ত হইয়! আপন কার্ধা নির্ববাহ পূর্বক পোষণামুপযুক্ত হ্ইয়। 
পড়ে এবং নান! অপরিষ্কার পদার্থ ইহাতে আসিয়া! উপস্থিত হয়। এই সকল 
অপরিষ্কার পদার্থের মধ্যে কার্বনিক-এসিড নামক বায়ু অধিক পরিমাণে ছুট 
হইয়। থাকে? ইহাকে বহির্গিত করা! ও অক্সিজেন বাষু শোণিত মধ্যে আনয়ন 
করাই শ্বাসর্রিয়ার একমাত্র উদেশ্য। 


শ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা রক্ত পরিক্ষার হওুন প্রণালী (৪৩ ০6 
00001608601 06 0100 (01001) 1650178600)--রজ্ত সঞ্চালন ক্রিয়া! বর্ণ 


কালে বল! হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেঠসিলারী নলী সকল শারীরিক নানাবিধ 
ত্র রসে সর্বদা অভিষিক্ত থাকে, এমতে উহার৷ তন্তর কার্বনিক-এসিড 
বায়ু সহজে গ্রহণ পূর্বক লোহিত শোণিতকে ঈষৎ নীলিমা বর্ণে পরিণত করিয়া 
শিরায় ঢালিয়া দেয়; কিন্তু এই দূষিত শোণিত ফুসফুস মধ্যেই প্রধাণতঃ শোধিত. 
হইয়া থাকে। নিশ্বাস টানিলে ফুসফুসে ভূবায়ু প্রবিষ্ট হয়, সেই অক্ষিজেন 
বিশিষ্ট ভূবায়ু (81: ) এবং ফুসফুসের কেপিলারী মধ্যস্থিত দূষিত শৌণিত অতি 
হুঙ্মু বিল্লীর ব্যবধানে থাকিয়। পরম্পরের উপর কার্য করিয়া, থাকে । সেই 
কার্ধা এইরূপে সম্পন্ন হয় যথা :-_ প্রশ্থাসে (চ:0118007) ফুমফুসের ফেপিলারী 
হইতে কার্বনিক এসিড বাু বহির্গত ও.নিষ্বীসে ভূবাযুর অকিজেন গ্যাস সহজে 
কেপিলারীতে শোধিত হয়। | 


সমস্ত ফুসফুসের ১৫০ বর্ণ মিটার (9৭878 081৩৪) পরিমাণ স্থানে কেপি- 
লারী নলী দৃষ্ট হয়; এবং ফুফুসে মকল মুহূর্তেই ২ লিটার (1,09) পরিমাণ, 
রক্ত থাকে সুতরাং ২৪ ঘণ্টায় ফুসফুসের কেপিলাযী মধ্যে ২০,০৮০ লিটার 
পরিমাণ রক্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে । কেপিলারী মলীর হই: পার্থ ই. ফুগফুসের 
বাযুকৃপ বা.বায়ুকোষ দৃষট হয় হুতরাং সহজেই রজধাণ! ও ভূষাযুর সংস্পর্শ হয়। 
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অকিজেন শোষণ প্রণালী (405১০106100 0 0%:/26177)--ছুই 
গ্রণালীতে ফুসফুসে অক্সিজেন শোষিত “হয় 0) ভূবায়ুস্থিত অক্িজেন গ্যাস আপন 
চাপে (617555018:) কেপিলারীস্থিত রক্তের উপর পতিত, হয়, সুতরাং রক্ত 
স্বারা কিয়দংশ অকিিজেন শোষিত হয়, এবং (২) রক্তস্থিত হিমোগ্নবিন বিশেষ 
রূপে অক্সিজেন গ্যাস মাকর্ষণ করে কেননা! ইহারাই অক্সিজেন বাহক বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । ৃ 

কার্কবনিক এনিড বহির্গমন প্রণালী (15111017500 06 059০ 
1710 9010) রক্তমধ্যে বিবিধ ক্ষারসংযুক্ত লবণ (1591106991১) দুষ্ট হয়, 
&ঁ লবণ পদার্থে কার্বনিক এসিড. গ্যাস মিশ্রিত হইয়া পড়ে, ক্রমে এরূপ অবস্থা 
উপস্থিত হয় যন্দারা৷ লবণ সংযুক্ত কার্বধনিক এসিড. বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত হয় (101%- 
91010 0£ 02110017910 28619 00001 (8০12015 পি) এবং 
ঙ্লাবণিক পদার্থগুলিও আর উহাকে ধরিয়। রাখে না স্থতরাং কার্ধনিক এসিডেব 
বহির্গমনের ন্থবিধা হইয়! থাকে । 

শারীবিক যাবতীয় তত্র অপচয়ে কার্বনদিক এসিড, উৎপন্ন ভয়, অঙ্গ প্রত্য- 

স্লের কেপিলারীস্থিত রক্তের চাঁপে কার্বনিক এসিড. গ্যাস্‌ শিরার রক্কে 
উপনীত হয়, কিন্তু ফুসফুসে কার্বনিক এসিড আসিয়! উপস্থিত্ত হইলে আর তত 
চাঁপ প্রাণ্থ হয় ন! স্থতরাং ইহ! সহজেই বহির্গত হইয়া! পড়ে । ' যে প্রক্রিয়াতে 
রক্তকণ। দ্বারা অক্সিজেন শোষিত হইয়। তন্তু বা টিম্থ মধ্যে আনীত হয় সেই 
প্রণালীতেই অকৃিজেন 'গ্যাঁস্‌ তন্তর যাবতীয় পদার্থের সহিত মিলিত হয়, স্থুতবাং 
তন্তর মধ্যে যে কার্বনিক এসিড. সঞ্চিত হইয়াছিল তাহ! তন্তমধ্যে আব স্থান 
ন! পাইয়। শিরার শোণিত মধ্যে প্রবেশ করে, এই প্রক্রিয়াকে আভ্যত্তরিক 
শ্বাসক্রিয়। ([06611)91 15819126102) কছে। আর, যে প্রক্রিয়া দ্বার! ফুসফুস- 
স্থিত শোণিত ভূবায়ুব অক্সিজেন শোষণপৃব্বক আপন অভ্যস্তরস্থ বার্ধনিক 
এসিড. প্রশ্বাস দ্বারা বাহির করে, তাহাকে বাহিক শ্বাস ক্রিরা ( ছ:4051751 
19519118610 ) কছে। 
, কিন্ত রক্তুমধ্যে এত অধিক পরিষাণে 'কার্ধনিক এসিড জমিয়া থাকে, 
এবং ফুসফুস মধো এত অক্সিজেন বাধুব,আবশ্তক হয় যে কোন বিশেষ কৌশল 
( 019০90150 ) না! থাকিলে কেবল উপরোক্ত ফুফুদ-কোষ ও তাহার 
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চতুষ্পার্বস্থ কেপিলারী নলীস্থিত পদার্থ সমূহের পরম্পর বিনিময়ে রক্তের সমস্ত 
কা্বনিক এসিড. বহির্গত হয়'না, এবং আইশ্তকমন্ত অক্সিজেন বাধুও ফুসফুসে 
অংনীত হয় না। অতএব যে ৫কীশলে ফুসফুসের ক্যাপিলারী মধ্যস্থিত কার্বনিক 
এসিড. বাযু বহির্গত হয় এবং ভূবাযুব অক্সিজেন তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, জগ্রে 
তাহার আন্মোচনা কর! যাউক। 


শ্বাসনলী, ফুসফুস এবং প্রয়োজন হইলে সমস্ত বক্ষ ও উদর প্রর্দেশ, একত্রে 
কার্ধা করিয়া শ্বাসক্রয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে । ইহাদেব প্রত্যেকের সংক্ষেপ 
বর্ণনা আবশ্যক | 


শ্বসনলীদেগের বিবরণ (77801622170 1010101)1 )--শ্বাসনলীব 
সম্মুখ প্রদেশ উপাস্থি দ্বারা নির্মিত কিন্তু ইভার পশ্চার্দেশে পেশী ও ঝিল্লীর 
আববণ লক্ষিত হয়, এই নলী বক্ষগহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছুই প্রধান 
শাখায় বিভক্ত হইয়। থাকে । প্রত্যেক শাখা আপন আপন পার্থের ফুসফুসে 
প্রবেশ করিয়৷ অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রশাখায় "বিভক্ত হইয়! পড়ে এবং অবশেষে এত 
ুস্্ হইয়া যায় বে তখন উচ্াদের গাত্রে কেবল ঈষৎ পেশী ও বিল্লীর আবরণ 
লক্ষিত হয়, অবশেষে ইহার! স্ফীত হইয়! বায়ুকৃপ বা বাযুংকোষ (17 ০119) 
নামে আখ্যাত হইয়া থাকে | ইহার! এত ক্ষুপ্র যে ইহাদের ব্যাস-রেখা এক 
ইাঞ্চিব চল্লিশ ভাগেব এক ভাগ মাত্র । ইহাবা আপন পেশীহ্ত্রের কুঞ্চনে বদ্ধ 
হইতে পারে। 


বাঘুকোষের এইবূপ কুঞ্চন-গতি ব্যতীত সিলিয়া নামক অতি হক শৃঙ্গ 
পদার্থ শ্বাসনলীর শাখ৷ প্রশাখায় ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। শ্বাস- 
প্রশ্বানকালে যে সকল পদার্থের রেণু গু ধুলিকণ] ফুসফুসে গ্রবেশ করে, তাহা- 
দ্বিগকে বহির্গত করাই সিলিয়াদ্রিগের একমাত্র উদ্দেস্ত । যাহ! হউক এই সকল 
বাযু-কোঁধ ঝাকে ঝাকে একত্রিত হইলে এক একটা লবিউল বাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ংশ হইয়া থাকে, ইহারাই ফুসফুস্রে গঠন প্রস্তুত করে। 
নিয়লিখিত কয়েকটা উপাদান দ্বার! স্বাসনলী অর্থাৎ ট্রেকিয়া ও ছই ব্রদ্ধাই 
(7501568, ৪00 01000) নির্মিত হইয়। থাকে £-_ 
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৬]। অসৎযোগ তস্তত (00100০011 0551))--ইহ| টেকিয়ার বাহ্য 
আবরণ (:৮:61778] 91)686৮) নির্মাণ করে এবং ইহা সমস্ত উপাস্থিগুলিকে 
(021011986) সংযুক্ত ও বেষ্টন করিয়া! থাকে । 

২ | উপাস্থি (087617৪০)--ইহাদের আকাব অঙ্গুলির মত কিন্ত 
পশ্চাদ্দিক চ্যকপ্ট। এবং উপাস্থি শূন্ত। এই পশ্চান্ধেশে কেবল পেশী ও বিল্লীব 
আবরণ মৃষ্ট হয়। টেকিয়াতে এ্রত্ূপ ১৬ হইতে ২* খানন উপাস্থি দুষ্ট হয়, এ 
উপাস্থি হায়েলাইন (5) জাতীয়, এইং উহাদের দ্বারা! টে কিয়ার |রগাত্রের কাঠিন্য 
রক্ষা হইয়! থাকে । 

৩। পেশীর পর্দ্দ (119599187815৩1)--উপাস্থির পশ্চাতে পেশী- 
সুত্র থাকিয় উহাদিগকে আবদ্ধ রাখে এবং ছুই.উপাস্থির ব্যবধানে গ্রৰপ পেশী- 
তর দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই পেশী নন্ষ্টায়েটেড বা অনৈচ্ছিক পেশী হ্প্র জাতীয়, 
ইহার! কুঞ্চিত হইর| ট্রেকিয়ার ব্যাস রেখা কষুপ্র করিয়া ফেলে । 
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৪1 সাব মিউকাস পর্দর। (50-0000005 ০০৪০)-_-এই পর্দা (উ 
পাতলা সংযোগ তন্ততে নির্শিত, ইহাতে শ্নৈম্মিক গ্রন্থি, রক্তবহান'ড়ী এ 
চর্্বজাতীয় তন্ত দৃষ্ট হয়, 'ইহা বশী ও উপাস্থির সহিত যোগ রক্ষা করিয়া 
থাকে। | 

& | শ্লৈম্সিক বিল্লী নজীর: (ক) এক 
পর্দী স্তপস্তাকাব সিলিয়েটেড এপিখিলিয়াম কোষ, (খ) বেসমেণ্ট কিল্লী, গে) 
ক্যাপিলারী সম্বলিত “লিম্ষয়েড তত্ব এবং (উ) এক পর্দা লম্বা স্থিতিস্থাপক স্তর 
অবস্থিতি করিয়া! থাকে । 

দক্ষিণ ব্রহ্কাসে ৬ হইতে ৮ খানি এবং বা ব্রঙ্কাসে ৯ তইতে ১২ খানি উপাস্থি 
দৃষ্ট হয়। * 

ফুফুস (1517৫৭ )-_ফুসফুসেব গঠন ছুই জলশোষক সামুদ্রিক বস্ত 
বা স্পঞ্জেব সায়, মন্ুষোর জীবদ্দশায় ইহারা হৃৎপিণ্ড ও ত্হার ধমনী গুলিকে 
আপন মধ্যস্তলে, এবং অন্নবহাঁনলীকে পশ্চাতে রাখিয়! সমস্ত বক্ষু গহ্বরকে পূর্ণ 
করিয়! অবস্থিতি করে,। ইহার! প্রত্তযাকে এক একটি বিলীবৎ খালী দ্বারা 
আবৃত থাঁকিলেও উতাঁদের ভিতরে অবস্থিতি করে না; অর্থাৎ দোহারা” 
“রাত্রিকালেব টুপি (71876 ০৮১ ) মন্তকে পরিলে উহ] যেমন মন্তককে আবৃত 
করিয়া! রাখে, মস্তক তাহাব ছুই পুরু আববণের ভিতর অবস্থিতি করে না 
ফুসফুস ও তাভাঁব ঝিল্লীবৎ থালির সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে । 
এই থালিব ভিতব একপ্রকার তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়'এবং এই তৈলবৎ পদার্থ 
অবৃস্থিতি করাতে উহ্ভাদেব গোত্রে গাত্রে ঘর্ষণ হইলেও কোন হানি তয় না। 
: এই থালীদিগকে প্লবী (15049) )কহে। যদি কোন কারণে এ তৈলবৎ 
পদার্থেব হস হয় তাঠা হইলে প্ুরিষি রোগ উৎপন্ন হইযক। বাস গ্রহণ .কালে 
অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া থাকে। 

যতক্ষণ বক্ষগহবর অনাহত থাকে ততক্ষণ বহির্দেশস্ত বাঁযুব চাপে জীবিত ও 
মৃত ব্যক্তির ফুসফুস স্ফীত থাকে কিন্ত কোন প্রকারে ভিতর ও বাহিরে 
যৌগ উপস্থিত হইলে ফুসফুস শ্রকেবারে কুঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং ইহার 
থালীর ছুই আবরণ পৃথক হইয়া বাঁ ফুসফুস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে 
নির্িত। এই কোষ সকলঝাঁকে ঝাঁকে একত্রিত হইয়। থাকে এবং পরস্পরের 
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সন্িত যোগ বাখির়া দেয়। এই এক একটি ঝাককে ফুসফুসের লবিউল্‌ বৰ! 
্‌ ক্র অংশ কনে । 'এই সকল বাযুকোধের গাত্র স্থিতিস্থাপক। 

প্রত্যেক বাযুকোষের প্রাচীবে এক একটা ক্যাঁপিলারী দুষ্ট হয়। এই সক 
ক্যাপিলারী ও বাধুকোষের আবরণ এত সুক্ষ, যে অতি সহঙ্গে তাহীদের অভ্য- 
স্তরস্থ পদার্থ মিচয়ের গমনাগমন হয়। কিন্তু কেবল বারুকোষ ও ক্যাপিলারা 
এইরূপে অবস্থিতি করিলে বায়ুর সমস্ত অকৃসিজেন হ্রাস হইয়া কার্ব্বনিক-এসিড. 
বাঁযু ফুসফুসে বৃদ্ধি পাইবে ; এ কারণ স্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজন 

দক্ষিণ ফুসফুস ওদ্নে ২৪ ওক্প এবং বাম ফুলফুস ওজনে ২২ ওন্স হৃইয়! 
থাকে। ফুসফুস প্লবা নামক আববণ দ্বারা আবৃত প্লরাব গাত্র চোস্ত সুতরাং 
্বাসংপ্রশ্বাসকালে উহার ছু পর্দ বর্ষণের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে ,না। ফুদ- 
ফুগেরউত্তর সীঙ্গা গ্রীবার মুলদেশ, নিয়লীম! ডায়াস্রাম, অর্থাৎ ডায়াফামের 
খিলানে ফুপফুসের নিয়দিক ঠেকিয়া থাকে, ইহার অভ্যন্তর প্রদেশ চ্যাপ্টা যথায় 
ঙ্কাস ও রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করে। ফুসফুসে নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশ 
দৃষ্ট হয় যথা :_ 

১। লোব_ অর্থাৎ বৃহৎ খণ্ড (10765 )। 

২। লবিউলস্‌ অর্থাৎ ক্ষুদ্রথণ্ড ( 1700165 ).। 

৩। ব্রঙ্কাই অর্থাৎ টে কিয়া নামক শ্বাসনালীর প্রধান শাখাদ্বর (01017010) 

৪। টার্দিষ্ঠাল ব্রস্কিয়োলস্‌, এল্ভিয়ৌলার পথ এবং ইন্ফাণ্ডিবিউল। 


৫| বাযু-থালী (&0 ৪৪০5 ), 
৬। রত্তবহানাড়ী ও ম্নাযু। 

১। লোব.স (1-০১০৯) 
ফুসফুস প্রথমে বুছৎ বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়া থাকে, উহাদের এক এক থণ্ডকে 
লোব. কছে, দক্ষিণ ফুনফ,সে ৩টি এবং 
বাম ফ,সফ,দে ৩টি পোব, দৃ্ট হইয়া 


থাকে। কর, 33. 
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২। ল্বিউল._( [.050169 )-_পুর্বোস্ত লোব গুলি ক্ষুপ্্র কুদ্র লবিউল 
খণ্ডে বিভক্ত হইয়া থাকে, উহাব] সংযোগ পস্তর বাবধানে পৃথকভাবে অবস্থিতি 
কূুরে। ইহার! এক .একটী ক্ষুপ্্র ফুনফুন বশেষ; কারণ, ইহাদের মধ্যে শ্বাস- 
নলীর একটা ক্ষুদ্র শাখ। (16210001041 10790011916) এবং ফুসফুস সম্বন্ধীয় ধমনী 
ও শির! দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

৩। রব্রঙ্কাই (77070171 )- ইহারা ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়া 
অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এবং অবশেষে এত হক হইয়া যায় যে 
তখন, উহাদের সমস্ত গাত্রে কেবল পেশী ও স্থিতি স্থাপক স্ুত্রের বিল্লীর আবরণ 
লক্ষিত হয়। অবশেষে ইহার! ঈষৎ ম্কীত হইয়া ইন্ফগ্ডিবিউলার নামক গহ্বরের 
প্রাচীর নিশ্মাণ কবে) হেথায় আর সিলিয়েটেড এপিথিলিয়াম ছৃষ্ট 
হয় না। এ 

৪ | টারমিনাঁল ব্রহ্কিয়োল, এবং ইনফাগ্ডিবিউলা(76777178] 
01017011019 2100 [101010010818, ১__শ্বাসনলী ক্রমাগত বিভক্ত হইলে উহার 
শেষ ও ক্ষুদ্রতম অংশকে টারমিনাল, *গবিউলাব বা! রেসপিরেটরী ( 75:771091 
10018, 15501760975, 10701)0101010) ব্হ্নিয়োল কহে; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্রহ্থিয়োল 
বিস্তৃত হইয়া এক বা ততোধিক পথ প্রস্তত করে, সেই পথকে এলভিয়োলার 
(1৮9০0181 0835880৩ ০ 00০৮) অর্থাৎ বাযুকোষের পথ কহে । এই এল্‌- 
ভিয়োলার নলীগুলি আবাব প্রত্যেকে কতকগুলি এক-ছিদ্রযুক্ত থালীতে 
(8110 18019) ) পরিণত হয়, সেই থালীদ্দিগকে ইন্ফাণ্ডিবিউলা ঝা এগু- 
স্তাকু অর্থাৎ শেষথালী (11700001001 01 500 58০) কহে। ক্ষুদ্রতর 
্রষ্থিয়োলের গাত্রের স্থানে স্কানে এবং এলভিয়োলার নলীর ও ইন্ফাপ্ডিবিউ- 
লামের সমুদ্ায় গাত্রে বাযুকোষ বা এলভিয়োলাই (41166115 91 91৮০০11.) দৃ্ট 
হইয়। থাকে । ইন্ফাণ্ডিবিউলামের ভিতর তরী বাযুকোষগুলির ছিদ্রের মুখ 
কিছু বড় বড়। : 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রস্কিয়োল নলীগুলিতে আব উপাস্থি দৃষ্ট হয় না, ইহাদের তিতর 
পূর্বে যে স্তস্তাকার সিলিয়েটেড, শুপিথিলিয়াম দৃষ্ট হইত এখন তাহার স্থানে 
এক পর্দ। ক্ষুদ্র দানাদার ও বহুকোণবিশি্ই কোষ ( 8100121 00151)60151 
০৩|1১ ) দেখা যায় অতএব উছ্বাদিগের গঠনে (১) এক পর্দা দানাদার কোষ, 
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সপীশিশ্প্পাশীশি শীল শি শিশোস্পিিপিসিপস 


(২) নন্ষ্রায়েটেড পেশীস্ুত্র এবং (৩) পাতলা রকমের এক পর্দী স্থিতিস্থাপক 
সুত্র দৃ্ হইয়া থাকে । দানাদার কেঃষগুলি ক্রমে চ্যাপ্টা স্বচ্ছ ও নিউক্রিয়ে- 
টেড কোষে পরিবর্তিত হয়, এবং এইব্ূপ কোঁধ বাযুকোষ _(4১1£-6115) মধ্যে 
দৃষ্ট তইয়া থাকে; এলভিয়োলার পথ ও ইন্ফার্ডিবিউলার গহ্বর পর্যন্ত 
পেশীসুত্ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বায়ুকোষের চতুর্দিকে পেশীস্থত্র দৃষ্ট হয় না, বাযুকোষের 
চতুর্দিকে কেবল স্কিতিস্থাপক স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

৫। বায়ুকোষ (০১1৮০৪]1৯)--পুর্ধবের আলো5না দ্বারা আমরা দেপিতে 
পাই ষে প্রত্যেক বামুকোষের ভিতর দিকে চ্যাপ্টা, স্বচ্ছ ও নিউক্লিয়েটেড 
কোষ এবং বহির্দিকে স্থিতিস্তাপক তন্ত অবস্থিতি করিয়! থাকে । ক্লিন 01517) 
সাহেব বলেন যে বাযুকোষের গাত্রে সংযোগ তস্তর কোষ থাকে । এই সংযোগ 
তত্তর সহিত লিম্ফ।টিক নলীদিগের যোগ দুষ্ট হযয়। 

ফুসফুসের ধমনী ও লিম্ফাটিক নলীদিগের বিবরণ (।- 
07)0171215 ৬25$618 81) 107121918৮10*,--পালসোনাবী ধমনীর শাখ। প্রশাখ। 
সকল ব্রস্কিয়েল নলীর শাখা গ্রশাথাব সহিত, ভ্রমণ কবে কিন্তু কেহ কাহারও 
সহিত যোগ রাখে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাল্সোনারা ধনমীর ব্যাস রেখা (1)1810961) 
উন০ ইঞ্চি মাত্র,ইহার| বাযুকোষের ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়া সেই কোঁষদিগেব 
চতুর্দিকে ক্যাপিলারী নলী বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রঙ্কিয়েল ধমনী সংখ্যায় ছুই 
কিম্বা তিন; ইনার! এয়োর্টা হইতে উথ্িত হইয়া, ব্রস্কাই, লিম্ফাটিক গ্রন্থি, 
যোগ তন্ত এনং শ্রৈশ্সিক বঝিল্লীতে বিস্তৃত হয়। দক্ষিণ দিকের ব্রক্ষিয়েল- 
শিরা ভিনাএজাইগস (৬০77-42৮6) নামক শিরা মধো প্রবেশ করে, এবং 
বামদিকের ব্রহ্কিয়েল শর! ইণ্টার-কষ্টাল-শিরার সহিত যোগ করিয়া থাঁকে। 
ফুসফুসের গতীরতম প্রদ্দেশের লিম্ষাটিক নলীগুলি বাযুকোষের চতুর্দিকস্থ 
ংযোগ তন্বর কোন মধ্যবর্তী স্থান হইতে উাঁখত হয়। ইহারা রক্তবহানাড়ীর 
বহির্দিকের লিম্ফীটিক নলীদ্দিগের সহিত যোগ রাখিয়া থাকে । উপরিস্থিত 
নলীগুলি (5009০750171 11700185055) প্লুবা আবরণের নিষ্স্থিত লিম্ফাটিক- 
দিগের ভিতর প্রবেশ করে এবং অবশেষে ব্রহ্কিঘ্ধেল নামক লিক্ফগ্রস্থির মধ্যে 
উপস্থিস্ভ হয়। 


শ্বাঁসক্রিয়ার কেশল (159085850 0117691190101))- ফুসফুস 


৮০৮] পাশ বে, ১৪৫ 


স্থিতিস্থাপক থালী বিশেষ । ইহারা বাহিরের ভূবাযুর সহিত্ত ধোগ রাখিয়া 
খাকে এবং ইহার চতুর্দিক বদ্ধ (৪1১0) বক্ষগহ্বরের নমসীয় প্রাচীর 
মধ্যে অর্পূর্ণাবস্থায় ঝুলিয়া থাকে । কতকগুলি পেশীর কুঞ্চনে যখন বক্ষগহবর 
বিস্তৃত হয়, তখন ফুসফুসও বায়ুপূর্ণ হইয়া! থাকে । কিন্তু উক্ত পেশী সবল 
শিথিল হইলে, ফুসফুস কুঞ্চিতহুইয়া পড়ে অর্থাৎ চুপসিয়া যায় এবং ফুসফুস 
মধ্যস্থিত বাষু বহির্গত হইয়া পড়ে । ফুসফুসের স্থিতিস্থাপক তন্ত এবং স্থিতি- 
স্থাপক পঞ্জরোপাস্থিদিগের কুঞ্চনে এন্ধপ বায়ু বহিরগত হইয়া 'যায়। 

বক্ষপ্রাচীরের পঞ্জর সকল পশ্চাতে মেরুদণ্ডে সংযুক্ত থাকিয়া নতমুখে 
ঈষৎ বক্র হইয়া সম্মুখ প্রদেশে ষ্টার্ণাম অস্থিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । 

উভয় পার্খের পঞ্জরাস্থিদিগের মধ্যবর্তী স্থানে পেশী সকল ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করে । তন্মধ্যে এক শ্রেণীর পেশী বাহাদেশ দিয়া নত- 
মুখে শরীরের অভ্যন্তর দিকে উপরের পঞ্জর হইতে নীচের পঞ্জরে উপনীত হয়, 
ইহাদিগকে এক্সটারন্যাল্‌ ইপ্টার ঝষ্ট্যাল পেশী কহে। অপর শ্রেণীর পেশী ছুই 
পঞ্জরের মধো উপরোক্ত শ্রেণীর কিখরীতদিকে গমন করে, ইহাদিগকে ইণ্টার- 
সাল ইপ্টার-কষ্ট্যাল পেশী কহে। ইহাদের এরূপ প্রকার ভাবে অবস্থিতি 
করাতে এই ফল হয় যে, প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ এক্সটার্ণাল ইন্টার-কষ্টাল পেশী 
সমূহের কুঞ্চনে পঞ্জর সকল উখিত হয়, এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ ইন্টারন্যাল ইপ্টাঁর- 
কষ্ট্যাল দ্বারা তদ্ধিপরীত কাধ্য হইয়! থাকে । এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, 
পঞ্র মধ্যবর্তী বাহাদেশের পেশী সকল শ্বাস গ্রহণের সহীয়তা করে; এবং ভিতর 
দিগের এক্পপ পেশী সকল শ্বাস ত্যাগের সহযোগী হইয়া! থাকে । 

উদর ও বক্ষগহবরের মধ্যভাগে যে পেশীর আবরণ দৃষ্ট হয় তাহাকে 
ডায়াক্রাম্‌কহে। ইহা! যেমন শ্বাসক্রিয়ার সহায়তা করে পঞ্জর মধ্যবর্তী পেশী 
সকল তৈমন করে না । ইহার কুঞ্চনে বক্ষগহ্বরের লম্ববান আয়তন 'দীর্ঘ হয়, 
এবং তক্জন্য ইহা! প্লরীকে আপন সঙ্গে টানিয়া লইবার চেষ্টা রুরে, কিন্ত 
তৎক্ষণাৎ বহির্দেশ হইতে শ্বাসনলীতে বায়ু প্রবেশ করিয়! ফুসফুসকে স্ফীত 
করিম ফেলে, একারণ প্রুরীর -ছুই পুরু আবরণকে পুথক করিয়া ছিতৃতি 
গারে-না । পরে ইহার কুঞ্চন কাধ্য শিথিল হইয়া পড়ে, এবং পূর্বের কুধনের 
সময় ফুসফুসের ষে স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা কর্তৃত্ব করিয়াছিল, তাহা অনপন 


১৪৯ 





৯৪৮ ফিজিয়োলজী, 


গভীর বা সজোর নিশ্বাসের পেশীদিগের নাম। 
1100501.59 80] [া £08060 1১৮1৮ 710 £_ 


. .ক্ক। ধড়ের পেশী (1105016৭906 (01010 2. 

১। সেরেটাস্‌ পোষ্টাইকাস্‌ স্থপিরিয়ার ( 59718003 19991100৭ 91১6- 
1191) ইহা! ২য়, ওয়, ৪র্থ এবং ৫ম পঞ্জরদিগকে উত্তোলন করে । 

২। ট্ার্গোম্যা্টয়েভ, (5691790-088530010 )- ইহা ক্লাভিকেল অস্থিকে 
উত্তোলন করে। 
৩। সেরেটাস্‌ ম্যাগনাস (59178- 


£0৪ 11961705. ) ইহার! পঞ্ধরকে উত্তোলন করে এবং 
৪। পেক্টোরেলিস মেজর এবং মাইমর স্ক্যাপুলা ও বাহুকে দৃঢ় রাখে । 
(56৫০6018118 11910: 8190 11110) 
৫। জ্যার্টসিমাস ভরসাই । 
৬1 রশ্বইভিয়াই ( [২1১01191061 ) 
৭। ট্যাপিজিয়াস্‌ (118052105. ) 
৮। সেরেটীস পোষ্টাইকাস ইন্ফিরিয়ার 


(505 0050585 117161101 0) 


৯। কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম ( 009৭- 


ূ ইহারা স্ব্যাপুলাকে দৃঢ় রাখে । 


ইহার শেষের ৪টী পঞ্জরকে 
দৃঢ় রাখিয়া! ভায়াফ্রামের 


সাহায্য করে। 
0/86003 11007101600. ) 


খ। লেরিংশ পেশী :-- 
১। ্টার্ণে-হাইঅয়েড (919170 10914) 


২। ষ্টার্ণে থাইরয়েড, €( 365770 ঠ7- 
£০10. ) ইহারা জোর নিশ্বাস কালে 
৩। পশ্চাদ্দিকেক কিকো-এরিটীনয়েভ, লড়িয়া থাক্ষে। 


( 0৮14০-819085817910 ) 


28571841৭70, ১৪৯ 


গ। মুখের পেশী :-- 
১। ডাইলেটোরিস্‌ নেরিস্‌ (1311219৩5) 
1৪টা9 ) 
২। লেভেটার এলি-নেজি (6৮:৮০ নিশ্বাস কালে ইহারাও 
৪199 17851) কুঞ্চিত হইয়া খাকে। 
৩। মুখ ও নাসিক গহ্বরের বিস্তারণ- 


কারী পেশী সকল । 
ঘ। ফেরিংসের পেশী £- 
১। €লভেটর প্যালেটি (78:01 


চ৪1911 ) ইহারও নিশ্বাস কালে কুঞ্চিত 
২। এজাইগাস ইউভুলি (£১2)- হইয়া থাকে। 
603 0৮019 ) 
সহ প্রশ্বাস 1- (125 ৪৯101150101] ) 2 
ফুসফুস এবং পঞ্ররোপাস্থিদিগের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস হইলে প্রশ্বাস হইয়া 
থাকে ; কাষণ, নিশ্বাস গ্রহণ কালে ফ.সফসের স্থিতিস্থাপক তত্ব বিস্তৃত হয় 
এবং পঞ্ঝরোপাস্ছি গুলি অত্যন্ত বক্রভাব ধারণ করে। উদর গান্ত্রেরে পেশী- 


সুত্র স্থিতিস্থাপকতাঁও শ্বাসত্যাগের সহায়তা করে। ' বক্ষপ্রাচীষ়ের তারেও 
অনেকটা শ্বাস ত্যাগ হয়। 


জোর প্রশ্বালদের পেশীদিগের নাম । 


১। উদর গাত্রের পেশী €40201781 0705615 )--ইারৈ] : উিদরক্িত: 
ষম্্রদিগকে চাপিয়! শ্বাস ত্যাগের সহ্যকতা কনে 

| ইপ্টারন্তাল ইপ্টার্কষ্টাল € 1170] 07065700569] 0 আর্থ! সই 
পঞ্চতর মধ্স্কিত অথচ আভ্যন্তরিক শেশীদিগের ভূর. পঞ্জরধিগঞ্ষে নযাউজা 
খাকে'। 


১৫০ ফিঞিস্কোলরজী : 


৩। ট্রায়াহ্ুলারিষ, ট্রার্ণি (নি ০০) ) ইহা উপানিিগকে পাস্িিগকে 
চাপিয়া থাকে । 
৪। সেরেটাস্‌ পোঁষ্টাইকাস ইনি ইহারা নীচের চারি- 








(১৪117015 [00-610018 10511) খানি পঞ্রকে 'চাপিস্া 
৫। কোয়াড্রেটাস্‌ লান্বোরাম্‌ (054418183 থাকে। 
10170/8017)। 


সংক্ষিপ্ত সার (501777915)--ভায়াফ্রাম এবং বাহদিকের পঞ্জর 
মধ্যস্থিত পেশী দ্বারা বক্ষগহ্বর বিস্তৃত হইয়! ফুসফুস মধ্যে ভূবায়ু প্রবিষ্ট 'হয়। 
তৎক্ষণাৎ ফুসফুসের এবং পঞ্জরের স্থিতিস্থাপক শক্তির হাস প্রযুক্ত সেই নিশ্বাস 
বায়ু বহির্গত হয়। এইরূপ কাধ্যকে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কহে। কিন্ত 
শরীর মধ্যে শিরার দূষিত রক্ত অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হইলে, ফুসফুসে 
অক্সিজেন বাঁমু লইয়া যাইবার জন্য পূর্বের সামান্য কৌশলাপেক্ষা আরও অন্থান্ত 
পেশীর কুঞ্চনের, সহায়তা আবশ্তক করে যথা £-__এঙ্ুলি-্ক্যাপুলি এবং রম- 
বোইডিয়াই বাহু এবং স্ব্যাপুলাকে দৃঢ় করিলে ট্র্যাপিজিয়াস, লেভেটার এবং 
ল্যাটিসিমাম পেশী কর্তৃক পঞ্জর উত্তোলিত হইয়া থাকে । সেইবপ. গভীর 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতে গেনে অর্থাৎ জোর করিয়। ফুফুসের বাযু বাহির করিতে 
গেলে.অনেক. অনেক পেশীর সাহায্য লইতে হয়। কষ্টকর শ্বাস প্রশ্থাসে 
(7২০৭81:৭17০7) ভাইলেটোরিস-নেরিস দ্বারা নিশ্বান কালে নাসারম্ধ, বিস্তৃত 
হয় এবং প্রশ্বাস কালে-.উহা আবার সহজ অবস্থা ধারণ করে। নিশ্বাস কালে 
শ্লটিস ছিদ্রের মুখ খুলিয়া যায় কিন্ত প্রশ্বাসে উহ! কুঞ্চিত হইয়া থাকে। 

শ্বান 'গ্রশ্বাসের সংখ্যা ও নিয়ম প্রণালী (8১৮৮7 57৫ 
20/7১৫7 ০% 7632115001) )--প্রত্যেক স্বাসক্রিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত কয়া 
যাইতে পারে । ধথা £_(১) নিশ্বাস (01751756107) (2) প্রশ্বাস (2৯0$- 
জি৪০7:).(৩) বিরাষকাল (8৪056) । : প্রশ্বাস অপেক্ষা নিশ্বাসের কাল কষ, 
নিশ্বাসে সহজেই বাদ ফ্সফুলে প্রবেশ ফট) শ্রশ্বীস ক্রিয়ার কাল অর্ধিক, 
কারণ এই লময়ে মটিস ছিত ক্ষার হয়, এবং স্বরয়জ্ছর (৬০৫৪০1১০735) মিকট- 
বর্ী হইদা থাকে । এক.হিনিটে সহঞাবস্থান্গ ১৬ হইতে ২৪'বার শ্বাস প্রশ্বাস 
হইয়া থাকে, একবার শ্বাস শ্রশ্বাস জিয়ার জন ৪ সেকেও সময় জাগে? 


8০৮] ৬ পাতে, ১৫১ 


শিশুর ভূমিষ্ঠ কালে ১ মিনিটে ৪৭ বার শ্বাস প্রশ্বাস হয়, 'তংপরে বৎসর বৎসর 
কমিতে থাকে | 

শ্বাস প্রশ্বাস ভ্রিঘার সহিত. হৃৎপিণ্ডের সম্বন্ধ (27০০০- 
1101 016 17681)117021% 8005 101 016 0819170 06818)--স্সস্থাবস্থায় এক 
মিনিটে যদি একবার শ্বাস প্রশ্বাস হয়, তবে সেই কালে ৪২ হইতে ৫ বার 
স্বদম্পন্দন হইয়! থাকে । : 

বিবিধ প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া £ 15993 06. 7৩5৫৭- 
(1011 ):7- 

১. উদর সগ্বঙ্ধীয় (31১10171721) শ্বাস প্রশ্বাস যুব বয়সে এবং 
শিশুর তিন্‌ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত ডায়াফ্রাম পেশীর সাহাযো নিশ্বাস কার্ধ্য 
সম্পাদিত হয়; স্থতরাং প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কালে উদর গাত্রকে 
ক্রমাগত উঠিতে ও নামিতে দেখা যায় । 

নিষ্ন পপর সম্বন্ধীয় (101517101 ০08181) শ্বাস প্রশ্বায়--অনেক যুবা 
ব্যক্তির বিশেষত: শিশুর ৩ বৎসর বম্মক্রমুর পর নিম্ন পঞ্রের সাহাযো শ্বাস 
প্রশ্বাস ক্রিয়। সম্পাদিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভামাফ্রাম-পেশী ক্রিয়া, প্রকাশ 
করিলেও উদর গাত্রকে তত উঠিতে ও নামিতে দেখা যায় না কিন্ত সপ্তম 
পঞ্জর হইতে উপরের কয়েকখানি পঞ্জর উখিত হইয়| বক্ষগহ্বরকে বিকৃত করে। 

৩। উপরের পঞ্ভীর সম্বন্ধীয় €5979৫07 ০০818) )  স্বীল- 
প্রাস_-্ল্যাভিকেল ( কণার হাড়) ষ্রার্ণাম এবং উপরৈর পঞ্চরগুলির ক্রিয়া 
দ্বারা বক্ষগহবর বিস্তৃত হয, কিন্তু উদর গাত্র প্রায় নিশ্চল থাকে । নারীদিগের 
গর্ভাবস্থায় জরামু বৃদ্ধি পাইয়া ডায়াক্রাম ও নিম্ন পঞ্ণরদিগের ক্রিয়া 'রোধ করিলে 
উক্ত প্রণালী মতে উহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । . 

৪। শিশু যখন ত্তনপান করে তখন উহার নাক দিয়া নিশ্বাস গ্রশ্থাস 
কার্ধ্য নির্ববাহ হয়, স্থতরাং সর্দি দ্বারা নাক বুজিয়| গেলে অথব! নাকের শ্লৈম্মিক 
ঝিশ্লী ফুলিয়া উঠিলে শিশু. শ্বাম অবরোধে এবং অনাহারে (কারণ বেদনা প্রযুক্ত 
গিলিতে চায় ন।) মরিয়া যাইতে "পারে । 

“সফ্ুসফুসে বায়ুর আয়তন পরিষাণ (৮7৭) 7010 ৪045 
11085 )--একজন, সুস্থ যুবক প্রাণপণে নিশ্বান টানিলে উহার ফুসফুস মে, 
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শি পপ পপ পপস্মা 


৫৬০* খন সে্টিমিটার অথবা ২২৫ হইতে ২৩০ ঘন. ইঞ্চি পরিমাশ বায়ু থাকে। 
ফ,সফ,সস্থিত বামুকে ৪ ভাগে বিভর্তকরা যাইতে পারে যথা £- 

১। সহজ শ্বাস প্রশ্বান বা অস্থির রাযু (7091 ৩1 ৮৩৪- 
11115 511)---২৫ হইতে ৩ ঘন ইঞ্চি অর্থাং ৫০০ ঘন সেন্টিমিটার পরিমাণ 
বায়ু স্থির মুহর্তে ফ,সফ,স মধ্যে গৃহীত ও তথা হইতে বহির্গত হয় । এই বায়ুকে 
সহজ শ্বাস ব! অস্থির বায়ু অথবা শ্লোত-বাযু বা টাইড্যাল এয়ার কছে। 

২ | ফুসফুস পূর্ণকারী বায়ু (5০770107279 81) নিশ্বাস দ্বারা 
ফ.সফ.সে যত পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করা যায় তত পরিমীণ বাঘুকে ফ,সফ,স. পৃণ- 
কারী ব্মযু বা কস্প্রিমেন্টাল এয়ার কহে। এরূপ বাসুর পরিমাণ ১** ঘন 
ইঞ্চি অথবা প্রায় ১৬৭৭ ঘন সেন্টিমিটার হইবে। 

৩। অতিরিক্ত বায়ু (২০১৪1৩ ০ 20017901151 11) স্থীস 
প্রশ্থীস সহজ ভাবে বহিলেও ক,পফ,সে যে বামু থাকে তাহাকে অতিরিক্ত বায়ু 
বা রিজার্ভ ব! সপ্রিমেপ্টযাল্‌ এয়ার কহে। এরূপ বাস্ুর পরিমাণ ১৬০* ঘন 
সের্টিমিটার হইবে । এ বাধুকে জোর করিয়া বাহির করা যায় । 

৪ | ' অবশিষ্ট বায়ু (০৭101771 ।)__অতি প্রবলভাবে শ্বাস ত্যাগ 
করিলেও ফ.ফ.সস্থিত সমস্ত বাযু বহির্গিত হয় না, কিন্ত অনেক পরিমাণে উহা 
ফ.সফ.সে রহিয়া যায়, এই বাযুকে অবশিষ্ট বামু বাঁ রেসিডুয়াপ্‌ এয়ার কহে। 
একপ বাষুর পরিমাণ ১৮৮০ ঘন সেন্টিমিটার হইবে । 

উল্লিখিত বিবিধ নামধারী বাঘুর আয়তন পরিমাণের ভালিকা (ড)1006 
০6 ৪17) একস্থানে সন্নিবেশিত হইল £_- 





১।+ অস্থির বায়ু ৮১৫৯০ ঘন সেট্টিঘিটার |: 
২। ফুসফুস পূর্ণকারী বা ..১ ১৬৭ এ এ 
৩। অতিরিক্ত বাঘু .. ১৬০০ এ 
৪।. অবশিষ্ট বাধ .১.১৮৮০ এ তর 


শ্রোভবায়ূ, পূর্ণবাযু ও অতিরিজ্ বাযু (71071, 0৮719176765 570 
18৪৯7৮৩ ৪17) এই তিন প্রকার বাসর আয়তনের সমাক্ট করিলে ফ.সফ.সন্থিত 
বাঘুর আয়তন পরিমাণ স্থিবীকৃত হয়) অর্থাৎ মোটের উপর সহজ. অবস্থায় 
ধর্ধিতি গেলে একজন ৫ ফিট ৮ -ইঞি' পরিমাপ মহ্ুষ্যেক ফ:সফ.সের' আফতম- 


১৮৬ ণা0েখ, “সু৫ 


পরিমাপ ( ৮151০850705 ) ৩৭৮* ঘন সেশ্টিমিটার হয়, আর সমস্ত বাঘুর 
“্শা্সতন পরিমাণ ধরিলে তাহা ৫৬৫০ ঘন সেন্টিমিটার হইয়া থাকে ।, 

ফুসফুসের আয়তন পরিমাণের নিম্নলিখিত কারণে তারতম্য হইতে 
পারে ১ 
১। উচ্চতা (1[76181১0)--অর্থাৎ ৫ হইতে ৬ ফিটের প্রত্যেক এক 
ইঞ্চি উচ্চতায় মনুষ্য সহজ অবস্থার অপেক্ষা ৮ ইঞ্চি পরিমীণ অধিক বায়ু জোর 
প্রশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করিতে পারে । 

১ | পছ্িসন্‌ বা অঙ্গের স্থাপনা (1১১১10০96079 11009) 
শয়নাপেক্ষা হলাড়াইয়! থাকিলে অনেক পরিমাণে শ্বাম গ্রহণ করা যায় । 

৩৬ ওজন বদ্ধ €1170157590 ৮6151)0)-সম্ভবত শরীর যত 
ওজনে ভারি হইবে ততই ফুসফুসেব বায়ুর আয়তন বুদ্ধি পাইবে । 

৪1 বয়€ক্রেম (42৮)--১৫ হইতে ৩৫ বতসর পধ্য্ত ফ.সফ,সের বায়ুর 
আয়তনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ৩৫ হইতে ৬৫ বৎসর পধ্যন্ত তাহা কমিয়! 
থাকে! 

৫1 উদর ও বক্ষ গহ্বরের যাবতীয় রোগ (5৮4977178] 
৭10 10110175010 01894585 ) যথা-_অর্ববদ (11101700111), শ্ফোটক (%09০65৪) 
ক্ষয়কাশ (চ1)0191১) বাধুনলী ভুজপ্রদাহ (1)79701/01১ ), ফুনফুলাবরণ প্রদাহ 
€৮198115% ) প্রভৃতি দ্বারা ফ,সক,সের বাযুব আর্তন কমিয়া থাকে । আবার 
এম্কিসিমা রোগে অধিক পরিমাণে ফ,সক,সে বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ 

শ্বাসত/ক্ত বায়ুর পরিবর্তন (0107106১117 00০ 50011608110) 27 

১। সহজ বায়ুর অপেক্ষা শ্বাসত্যক্ত বামূতে শতকরা ৪৩ ভাগ অধিক 
কার্বন ভাই-অক্মাইড, দৃষ্ট হয়) অর্থাৎ যর্দি ১০,০০* অংশ পরিমাণ বামুতে 
যদি ৪ ভাগ কার্বধনিক ভাই-অক্সাইড ( কার্ধনিক এসিড গ্যাস ) থাকে, তবে 
এ পরিমাণ শ্বাসত্যক্ত বায়ুতে ৪৩০ ভাগ-কার্বনিক এসিড গ্যাম জমিবে। 
€ 6100০760017 06 08170210160 0195196 15 171016758300 ক 0৮ 65100), 

২। শতকরা ৪৮ ভ্লাগ অক্সিজেন গ্যান কম পড়ে, অর্থাৎ সহজ বণয়ুতে 
শতকরা ২১-ভাগ অক্সিঙ্গেন থাকে কিন্তু শ্বাসত্যক্ত বায়ুতে ১১২ ভাগ অস্কিজেন 
ব্বাকে (05555055515 01600110151750 ০৮8 ৪0 25919565017 4.8 1) 

২৪ 
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67); শোণিত হারা ৬ আরজে গৃহীত হইয়া! উহার কতকাশ কাঁকািক 
এসিড গ্যাস গ্রন্থত হয় এবং কতক জংশ শরীরের ফর্খাবাস ৩ সীলফারের 
সা্িত যৌগ হইয়া থাঁকে। 

৩। শ্বাসত্যক্ত বাযুতে কিয়ৎ পরিমাণে নাইট্রোজন দৃষ্ট হয় (১71৫1 
09015 ০৫016096715 26176৮51]% 50060 1). 

৪। ইহাতে জলীয় বাষ্প সঞ্চিত হইয়া থাকে (161 রর ছা 
$/81675 ৬৪০০৪ )। ১ ঘন মিটার পরিমাণ শ্বাসত্যাক্ত বাধুতে ৩+ ভিগ্নে 
সেন্ট উত্বাপ পাগাইলে প্রায় ৪০ গ্র্যাম্‌ জলীয় বাম্প সঞ্চিত হইয়া থাকে । 

৫ ইহা ভৃবায়ু অপেক্ষা! উষ্ণ হইয়া থাকে (163 167)191- 15 17068580) 
অর্থাৎ যে দেশ গরমও নয শীতলও নয় সেই দেশর মনুষ্যের শ্বাসতাক্ত বায়ুতে 
৩৬০ সেন্ট উত্তাপের বৃদ্ধি দেখ! ধায়। অত্যন্ত শীতল বাষু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ 
করিলে সেই বাষু বহির্গমন কালে অনেক উত্তাপের হাস হয়, এবং গরম বাজু 
নিশ্বাস টানিলে উহার প্রশ্বাসও ১ বা ২ ডিগ্রি গরম হইয়া থাকে । 

৬। ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয় (15 ৬০15১7৩ 18 100768580 ), যদি অধিক 
অক্সিজেন শোষিত-বা ফ.সফ.স মধ্যে গৃহীত হয়, তবে শ্বাসত্যক্ত বায়ুর আয়তন 
কিঞ্চিৎ কম হয় বটে তবে তাহা উত্তাপে বিস্তৃত হইয়া ও জলীয়-বাম্পে পূর্ণ 
হইয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া করিয়া থাকে । 

৭। উহাতে অগ্প পরিমাণে এমোনিয়া , হাইঙ্োজেন ও মার্স গ্যাস্‌ 
জমিয় থাকে (০01)6৭80৭ $0751] 0081)0068 06 আিা0ো)ালও 7৮07967 
9110 হাস 65.) 

৮। ইহাতে কোন ক্ষুদ্রতম কীট বা কোন প্রকাধ্ধ খুলা ও ময় 
দৃষ্ট হয় না। (16 75 765০ হিণো। ল1। 8100৬ টি [87010168 
01 4051.) 

সমন্ত দিনের ফ.সফ,স মধ্যে ৭৫০ গ্র্যাম্‌ অক্সিজেন গৃহীত হত্স, ৯** শ্রাাম্‌ 
কার্বানিক এসিড গ্যাস এবং ৪৫০ গ্র্যাম্‌ জলীয় বাম্প ফ.দফ,স হইতে বহির্গত 
হইয়া থাকে । 

নিশ্বাস বা সহজ বামুতে (1730170. 817) ২১ ভাগ অক্সিজেন ৭৯ ভাগ 
নাইট্রোজেন এবং ৪ ভাগ কার্কনিক এসিড গ্যাস থাকে, কিন্ত প্রশ্থসি বাহুতে 


[2০721751100 ১৫৫ 


(6509175৫৯11 ) ১৬,২ ভাগ অক্সিজেন ৭৯৫ ভাগ নাইন্রোজেন এবং ৪.৩ ভাগ 
কার্বনিক এসিড গ্যাস দৃষ্ট হইয়! থাকে ।* 

বাস্ধুতে শতকয়া..*৮ ভাগ কীর্বনিক এসিড জন্সিলেই সেই বায়ু অন্থখকর 
হয় এবং বাযুতে শতকরা ১ ভাগ কার্কবনিক এসিড সঞ্চিত হইলে সেই বানু 
বিষ্ময় হইয়া পড়ে। 

ফসফুসে রক্তের পরিবর্তন (01210569 11) 015 101900 10 09 
8,801755 ) £-- 

৯। ইহা শীতল হয় ( [19 ০০০1০ )। 

২। ইহার জলীয় বাম্পের হাস হয় ( (6 19588 ৬৭161 ৮৪0১০০1 )। 

৩। ্ত্রহাতে সহজ ভলুম পিছু শতকরা ৮ হইতে ১২ ভাগ অক্সিজেন গ্যাস 
লাভ হয় স্ৃতরাং রক্তের প্রত্যেক ভলুম ব। ভাগ শতকরা ১২ হইতে ২০ ভাগ 
বৃদ্ধি পায় (16 88105 05858 8 6০ 72081 0176 761. 5০010176507 
20206019001 0%55610 10 0109 01904 191115 0001 20018০ 12 60 20 0৩1 
0800 1917 ৬০018178 ,) 

৪। ইহার কার্বনিক এসিড. গ্যাস ভলুম পিছু শতকরা ৭ ভাগ কমি! 
যায় স্থতরাং রক্তে শতকরা ৪৬ হইতে ৩৯ ভাগ কার্বনিক এসিড গ্যাস ক্ষ 
পড়ে (101959৪ 0৪:০০710 8০14 7 096 ০52৮ 7060 ৮০10০2৪ ), 0৩ 


919০0 1811116 001 46 6০39 061 ০6106. 


টরশিকা। মধ্যে রক্তের. পরিবর্তন (0147865.181168 08৮ 
| 1177165). ফুসফুসের ভিতর দিয়া শিরার রক্ত-স্ধশালিত হইবার কালে দইয়ের 
অক্সিজেন রহিত হিমোগ্নবিন্‌ ভূবায়় হইতে অক্সিজেন ।গ্রহুণ-.করিয়া প্লাকে। 
এই অক্মিস্কেন সৃম্থলিত হিমোম্বিন্‌ ফংসফ,স-হুইতে-বাহির,হইয়া সর্বাঙ্গে ভ্রমণ 
কাজে. যাবতীয়. তন্ধতে.অক্সিজেন বিতরণ করে .এরং চ্তৎপনিনর্তে ন্,হটুতে 
কার্কনিক এসিড গ্যাস গ্রহণ করে। রক্তের মধ্যস্থিত কার্ব্নিক ,এুসিভ.গ্যাস 
সছপ্ক্ষ চক্র কার্কনিক +এস্ডি,গ্যাসের টান্ভাব (28519) রা. চাপ, অপিকু। 


হি এ 


১৫৬ ফিজিযোলছই 1: 


(0130001১ 1808১ দমায012 178 
250৮0 ০0৮*0২0া0ে 2011) ), 


কার্ববনিক এসিড গ্যাস বৃদ্ধি পাবার কারণ । 


১। পেশী প্রিয়া । ৩। বরন (5) 1 ৫ | শীতলতা । 

১। ভঙ্গ দুবা।19)18 1 বোগ (1)1৫৭৭) 1 ৬। দিবাভ গ। 

১। পেনশন অপিক সপনসন হইলে কার্ধবনিক এদিড বদ্ধি পাম যথা :-- 
এক মিনিটে 


নিদ।কাতল ৪ ৯৯ গুণ 
শযনাণগামু ”:০8855 
থ.টাধ ছুই মাইল চলিলে উই 
৩... 9) ট ২৫.৮৩” 
রাত! ধুধাতলে ৪৪.৯৬ "” 


২। শ্বেতসারজাভীঘ পদার্থ অধিক এাবিমাণে আহাব করিলে প্রশ্বাসে 
কার্বনিক এসিড. গ্যাসের বৃদ্ধি ভষইয়। থাকে । ' 

৩। ৩০ বংপব বয়রুম পমান্থ গ্রশ্থাসে কার্বনিক এসিড, বামু বৃদ্ধি হ্য 
কিন্তু ৪৫ বসব বমসেব পর টটভাঁ হাম হইবা থাকে । 

৪। জব প্রভৃতি রেখগের কালে প্রশ্বাসে কার্ববনিক এসিড, গ্যাস অধিক 
পরিমাণে বহির্গত হইফ। থাকে । 

৫ | শীতলতায় অধিক পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ; অক্সিজেন বাধ শোষণ, এবং 
কার্বনিক এসিড. বহির্গমন হইয়া থাকে । শিশুব শ্বাস ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা কমিয়ী যায় । 

৬। দিবাভাগে প্রঠুর পবিমীণে কার্দনিক এসিড. বাহিব হয়, যত বাত্রি 

' হইতে থাকে, তত ইহার হাস হয়, এবং অবশেষে দ্বিগ্রহব রাত্রে একেবারে 
কমিয়! যায়। 

২৪ ঘণ্টার মধো যতবার শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগ হয়, ভীহার "সমান্ুর 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে বে উভগ়্ ক্রিয়ার অক্সিজেন গ্যাসের আগমন ও 
বহির্ন প্রায় সমান, কিন্তু দিবস ও রাত্রির পরিমাণ পৃথক করিয়া হিসাব 


চা টি বিো08 00 ১1)810 5017), ১৫৭ 


রুরিলে অনেক তারতম্য লক্ষিত হইবে । অর্থাৎ দ্িবাভাগে এ গ্যাস্‌ যে পরি- 
'্মাণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শোষিত হয়, তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে ইহা অঙ্গারের 
সহিত রাপায়নিক যোগে কার্সন্গিক এসিড রূপে বহির্গত হইয়া থাকে । আকার, 
রাত্রিকালে এ গ্যাস যত শোধিত হয় তক কার্বনিক এসিড, রূপে বহিগত হম 
না। সমস্ত দিন পরিশ্রমেব পর সন্ধ্যাকালে যে শ্রান্তি বোধ .হ্ইয়া 
থাকে, শরীরাভ্যন্তবে অক্সিজেন বাযুব হ্থাস' হওয়াই তাহার একমাত্র 
কারণ । 

 ফুসফুপ মধ ভুতায়ুর শোধন (16176৮81 01 01)6 81111 (7৩ 
প্রতোক নিশ্বাসে ফুলফুস মধো ৫০০ ঘন সের্টিমিটার পরিমাণ বায়ু 
ফুদফুস মধ্যে থাকিযা উত্তীব দূবিত বাযূব সহিত মিশ্রিত হয়। প্রশ্বাসের বাষুর 
প্রথম কিযদংশ ফুসফুপেব ভিতর প্রবেশ কবে না, প্রত্যেকবারেব নিশ্বাসে বাস 
ফুসফুস মধ্যস্থিত অপরিষ্কত বাশুর দশ ভাগের ১ ভাগের সহিত মিশ্রিত হয় 
স্ৃতরাৎ ৮ হইতে ১০ বার শ্বাস প্রশ্থান ক্রিরার দ্বারা সমস্ত ফুসফুসের অপরিষ্কার 
বায়ুর শোপন হয়| 

অস্বাভাবিক শ্বাসত্রেিশ! 40021 1০101171101 ) 2 

১। স্বাভাবিক সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে ইউপ নিয়া (71০55) 
কহে। 

২। শোণিত-মধ্যে সহ্ঙ্গ অবস্থা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অক্সিজেন 
গ্যাস আসিয়া উপস্থিত হইলে অর্থাৎ দ্র ও গভীর নিশ্বাসের দ্বারা ফ.সফ,সে 
অক্সিজেন সঞ্চিত হইলে কিছুকালের জন্য জীবের আর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার 
চেষ্টা থাকে না এরূপ অবস্থাকে আযাপ নিয়া € 97০০৭ ) কহে। 

৩। ফুসফ.সে অক্সিজেন কম এবং কার্ধনিক এসিড, গ্যাস অধিক পরি- 
মাণে সঞ্চিত হইলে অথব| শারীরিক শোণিত শিরার অপরিষ্ষার, শোপিতের মত 
হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ভ্রুত হইয়া পেশীদিগের ক্রিয়ার বৃদ্ধি করে এইরূপ 
অবস্থাকে ডিস্পনিয়া (1১/১1৮-০৪$) স্বানকষ্ট কহে। . ৃ 

৪.। -শোপিচত অক্সিজেন অত্যন্ত কম হইলে প্রবল শ্বাস কষ্ট হয়, নিশ্বাস 
অপেক্ষা! মনেকবার প্রশ্বাস হইয়া থাকে । সমস্ত পেশীক্রিয়ার দ্বারা অথবা 
পেশী কলের, আক্ষেপ রশ: শ্ব।সক্রি় সম্পাদিত হইয়া থাকে ... অবশেষে 


1121)05) 





১৫৮. ফিজিয়োলজজী 


শি িাক্াািীী 


পেশীসফল শিথিল হইলে পর আক্ষেপ চলিয়া! যায়, সংজা লোপ হয়, কনীনিকা 
প্রসারিত হয় ফপ্রাংটাইভা অসাড় হইয়া পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে ৫কষল দীর্ঘ. 
নিশ্বাস বহিতে থাকে, এইবপ অবস্থাকে এস্কফিকসিয়া (25005 %9) বা 
গ্বাস-অবরোধ কফছে। ূ 
অতএব 'আমরা দেখিলাম'তিম প্রকার অবস্থায় অক্সিজেন গ্যাসের . হাস 
ইয়া থাকে ফথা £-_ | 
(১) ডিম্পনিয়া বা শ্বাসকষ্টের অবস্থা যাহাতে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস সজোরে 
বহিয়া থাকে, (২) আক্ষেপিক “অবস্থা (0917৮018155 51829 ) থায় কেবল 
প্রশ্বাস'ঘ্ৃদ্ধি পাইয়া থাকে, (৩) অচেতন অবস্থায় ধীর.৪-গভীর নিশ্বাস হিয়া 
'খাকে। কোন কুকুরের ট্রেকিয়া বা শ্বাস নলী হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে পূর্বের 
ম্রীথমাবস্থাক্স ১ মিনিট, দ্বিতীয়াবস্থা ১ মিনিট এৰং তৃতীস্বাবস্থা ২।৩ মিল্দিট 
স্থায়ী হইয়। মৃত্যু উপস্থিত হইয়৷ থাকে । * 
শ্বাসরোধ বা এক্ষিকৃপিয়ার অবস্থায় রদ্নসঞ্চালন 
(01759012007 80850109517) শ্বাসরোধের ১ম ও ২য় অবস্থায় ষে ন্বিঙ্ব লস 
ও প্রশ্বীস বহে তাহাতে রক্তের চাপশক্তির (3199 12+৫-৯০). আর্ধিকা হয়, 
(কিন্ত উহার ওয়' অবস্থায় রোগী অবগন্ন হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া । থাকে । 
কত্র ক্ষুত্র ধমনীর ভিতর শিরার অপরিষ্কার রক্ত চালিত হইলে, উহারা 'কুঞ্চিত 
'হয় স্থতরাং রক্তের চাপশক্কির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । শ্বাসরোগের প্রথমে হত 
'পিগ্ডের বাধদিক 'রক্তপূর্ণ“হয়, ক্রমে জৌর শ্বীসপ্রশ্বাস দ্বারা সেই -শোপিতকে 
হৃংপিণ্ডের দক্ষিণদিকে' লইয়া" যায় স্থতরাং আমর! হৃৎপিণ্ডের ছুইদিকই .রক্ত- 
পূর্ণ'অবস্থা দেখিতে পাই,এইরূপ অবস্থায় হংপিও'শীপ্র শীঘ্র ম্পন্দিত-হয় তত্থর 
ধীরে ধীরে ও সজোরে ক্ষিয়! প্রকাশ করে এবং অবশেষে 'হ্বংণিণ্ড অপরিষ্কার 
ক্তে পরিপূর্ণ হইয়া আপন ফার্ধ্য করিতে ক্ষান্ত হইয়া থাকে । প্রথমে: শ্বঃস 
প্রশ্বাস বন্ধ হয়, তৎপরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হয়। মৃত্যর পর শবদেহ 
পরীক্ষা করিলে হৃৎপিণ্ডের " কেবল দক্ষিপদিক রক্তপূর্ণ দেখ! ফা, -ৰামদ্দিক 
'শৃম্ত থাকে । - পেশী কাঠিন্ত বশত: (২18০৮ 12০৮৪) স্বৎপিত্ডের বাঘদিক 
'কৃফ্চিত হইয়া এদ্ধপ বক্তশৃন্ত “হইয়া থাকে । 
| অকৃসিঞ্জেন 'অভ্ভাবে শ্ব'সয়োধ (৬৪০115৯5508 6০:০১:8৩ 
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উত্রেন্৪0০1)-_কেবল দাইক্রোজেম্‌ আজ করিলেও ফুনফুস হইতে কার্কানিক 
এসিড, বহির্গমনের কিছুই বিশ্ব ঘুটে না তথাপি ডিস্পনিয়া, ও এস্ফিকৃসিয়। 
( শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসরোধ ) উপস্থিত হয়, কারণ, ব্ক্তযধ্যে অক্সিজেন গ্যাসের 
অভাব হইয়া থাকে ।'যদি প্রচুর পরিমাণে কার্ববনিক এসিভ গ্যাস ও অক্সিজেন 
গ্যাস আত্রাণ কর! যায় তাহা হইলৈ শ্থাসপ্রশ্বাস প্রথমে ঘন বহে, কিন্তু এই 
অবস্থা স্থায়ী হয় না, ও কোন প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, তবে পরী- 
ক্ষিত জন্ত অচেতন হইয়া পড়ে, কারণ, কার্বনিক এসিভ. গ্যাস ঠচতন্তহারক 
বিষবিশেষ। 

শ্বাস গ্রশ্বাস শক, (3০9008 01 1890178801)- বক্ষ প্রাচীরের যে 
কোন অংশ ঞচুসফুসকে আবৃত করিয়া রাখে, তথাম্ম কর্ণপাত করিলে শ্বাস 
্রশ্বাস শখ শ্রবণ করা যায়, মুখ বন্ধ করিয়া ওট্ে ওষ্টে একত্র করত; ফুৎকানর 
দিলে এ শব্দের অন্নকরণ করা যাইতে পারে । শ্বাসনালীর প্রধান প্রধান 
শাখার মিকট যেমন এই শব্দ শ্রবণ করা যায় তেমন অন্যত্র শসা যায় না। 
ইহারা শ্বাসনালীতে বামুর স্চালনে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

শ্বাস গ্রশ্থাসের চাপশক্তির তারতম্য (৬৪117800101 01529501811 059 
৪11 (98545৩3 )-স্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগ করিলে এঁ শ্বালনলী সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত থাকে, কিন্তু ফুসফুনকে- বাযূপূর্ণ করিয়া মুখ ও নালিকা বন্ধ করত: যদি 
প্রবলভাবে মিশ্বাস ত্যাগ করা যায় তাহা হইলে বক্ষমধ্যে বৃহৎ শিরাঙ্গিগের 
রক্তত্রোত বহে মা, শারীরিক যাবতীয় বক্তবহানাড়ীও বক্তপূর্ণ হয়, সুতরাং ুস- 
ফুস রক্রশূন্ত হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের বামদিকে রক্তের অভাব রশতঃ নাড়ী লুস্ত- 
প্রা হয়, এইব্ধপ পরীক্ষা দ্বারা ভন্বের আশক্কা আছে, কারণ ইচ্ছা করিয়া হৃৎ- 
পিণ্ডের কার্ধ্য স্থগিত করা খাইতে পারে। ফুসফুলকে বায়ুশৃক্ট রুরিয়া মুখ * 
নাসিকা বন্ধ করতঃ প্রব্পভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেও এগ ফল 
ফলে, অর্থাৎ এই য়া বারা হংপিণ্ডের দক্ষিণদিকে অতিরিক্ত রক্ত আসিয়া 
উপস্থিত হয় সুত্তরাং ফুসফুসে রক্জাধিফ্য হয় কিন্ত হৃৎপিণ্ডের বামদিকে ও, 
শারীরিক যাবিতীয় খ্দদী জক্তপুগ্ত ইয়, এবং এইদ্পে ক্রমে ক্রমে হাৎপিশ্রের 
কার্ধয বন্ধ হইয়া! পড়ে অর্থাৎ সহজ গ্বাস গ্রন্থাীপ কালে ক্ষোন দ্বাতির "অলাধুত 
খবক্ষে খপ পাতিলে অথবা আকলর্ন কস্াারা (5661050615০ ) পক্িস্পরদীক্ষা 
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করিলে ফ্সফুলে বাস্ু বহন জন্য এক. মু কোমল শব শুনা. সা এ পন্দকে 
ভেসিকিউলার শব. ৬৩৪৫০১1৪ পা কহে ।' 

শবের কারণ (0৫৭৫১ 01 হান 010770৮)-"ফুসফ,সের বায়ু 
কোষ (দা 5৪৭1০18$') ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুড়ঙ্গের ন্যায় শ্বীস-পথগুলি কুঞ্চিত হইয়া! 
থাকে, নিশ্বাস টানিলে উহ'র। বাধুপূর্ণ হইয়া বিস্তৃত হয় এবং সেই শ্বাস পথের 
অসংখ্য শাখা! প্রশাখার গাত্রে সেই বায়ুর ঘর্ষণ হইয়া থাকে, স্থতরাং ঝাউগাছে 
হাওয়া লাগার মত ফ.সফ.স মধ্যে এক প্রকার সে সৌঁ'শব্ধ হুইম/ থাকে” 
ট্রেকিয়! নামক প্রধান শ্বাসনলী অথবা উহার প্রধান প্রধান শাখার স্টানে 
কর্ণ পাতিলে উক্ত শব্ধ কিছু উচ্চ ও কর্ধশ বলিয়! 'বোঁধ হয়, এই-*শব্দকে 
্রষ্িয়াল্‌ মাব্মারু বা শাবা (13109110117) 10010117177) কহে শ্বাস প্রশ্বাস শব 
যেরূপই হউক না কেন তাহা নিশ্বীস প্রশ্বাস এই উভয় কালেই শ্রুত হইব 
খাকে। 

বক্ষে ঠোকর মারার, শব্দ বা. দিনা সন্‌ সাঁউণ্ড ( £5০৮৭৭- 
107, 500005 96 (7 05. থা ).- বক্ষে আস্তে আস্তে ঠোকর মারিলে ফুস- 
ফুলের স্থানে ফাপা (79110921601 16801787116 80010) অথচ এক গ্রকাঁর 
স্থুরবিশিষ্ট শব হয়, তৃলাভর! বালিসে ঠোকর মাপ্সিলে যেরূপ শব্দ হয় ফুসফুসের 
স্থানে সেইন্ধপ শব্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফুলফ,সে বাঁমু থাকিলে এরূপ শব্ধ হইয়া 
থাকে । ফ.সফ.সের-যে স্থানে হৃৎপিণ্ড থাকে তথায় ঠোকর মারিলে নিরেট 
বা মোটা"শব্দ হইয়া থাকে, শব কাষ্টে ঠোকর মারার মত কঠিন ও *খোটা 
বা নিরেট বোধ হুয়। 

ক্্যাডিকেল বা কঠার.অস্থির প্রায় এক ইঞ্চি বা ইহার ফিকিৎ উপরে 
ফ,সফ,সের চড়া অবস্থিতি' করে, অথবা -.এম সারভাইকেল্‌ ভার্টেব্রা বা কশে- 
ক্লকার স্পাইনাস্‌ প্রোসেমের লাইন ধরিয়া গেলে ফ,সফ.সের চূড়ায় ঠিক ঠেকে'। 
'সহজ প্রশ্থাস 8৫০০0০7716৮ 6১1)1700৮- দক্ষিণ দিকের ফ.সফ,সৈর নিয়ধার 
191. 0০79৩1 ) সম্মুখে ট্রার্ণীম ও ৬ষ্ঠ পঞ্জরে সন্ধিশ্থল হইতে আস্ত ইইয়া 
'১ষ্ঠ পঞ্তরের উপরের ধার দিয়া ক্রমে আযাগ্‌জিলারী প্রদেশের নিকট ৭ম পঞ্জরেন 
নিকট উপস্থিত: হয়, তৎপত়ে পশ্চাতে ৩ম পঞ্জর পর্যন্ত নামিত্বা খাকে'। বাহ- 
(দিকের ক্লুসফ,সের নিমধার সম্মুখে ক্ীর্গম, €র্ঘ, ৫ম ও ৬ষ৮" পত্রের সন্ধিস্থলের 
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( এই স্থানের নিয়ে 'ংপিণ্ডের দক্ষিণ ভেট্টিকেল থাকে ) একটু 'অস্তর হইতে. 
আরস্ত হই! পশ্চাতে ১০ম পঞ্জর পর্যন্ত নাধ্ময়া থাকে । পূর্ণ নিশ্বান € 9) 
10090106102 ) টানিলে ফুলফুলের নিয় ধার সম্মুখে ও পার্থ ৭ম পঞ্জর়ের নিয় 
পর্য্যন্ত নামিয়! থাকে এবং পশ্চাতে ও [নিয়ে একাদশ পঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় 
বামদিকের ফুদফুস বাধুপূর্ণ হইলে ভ্বংপিণ্ডের অনেক অংশ ঢাঁকিয়া ফেলে কিন্ত 
জোর প্রশ্বাসকালে ( ঢা] 19007 ) ফুসফুসের নিম্নধার এক টা কষ্টাল পরি- 
মাপ স্থান উর্ধে উঠিয়া পড়ে বং কালে হৃৎপিণ্ডের বামদিক ফুসফুস দ্বার! তত 
আবৃত হয় না। ৃ 
রক্তমধ্যে কার্ববনিক এসিড গ্যাসের সংযোগ প্রঞ্ধালী “ 
(11০০০ 2 601071756606 06 68109 10819507019 ৮1০০4)--কার্ব্ব" 
নিক এসিভ গ্যাস্‌ লাল রক্তকণা এবং রক্তের প্লাজমা বা জলীয়াংশের সহিত 
মিশ্রিত হইযু। অবস্থিতি করে। প্লীজ মা মধ্যে কার্বনিক এসিড গাঁধীন ভাবে 
না থাকিয়া সম্ভবতঃ সোভা-কার্বনেট রূপে অবস্থিতি করে। প্রাজমার সহিত 
কার্তবনিক-এসিভের সংযোগ কিছু দৃঢ*। , 
শ্বান-ক্রিয়ার উপর ভূবায়ুর অপ্প বা অধিক চাপশস্তির ফল 
(76০৮5 ০06 ৮9815901012 17) 0106 000595815০0 076 816৫ 00 19511180100) 
বাযুূপ মহাসমুদ্রের প্রায় ২৫ ক্রোশ নীচে মনুষা বাস করিয়া থাকে | ত্বকের 
প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে ভূবাদুর ৭1৭ সের পরিমাণ চাপ পতিত হয় 
(515558019 91 16 00003 ০ 01১5 50515 1705); হৃতরাং সমন্ত শরীরের 
উপর ভৃবাসুর প্রায় ৩, হইতে ৪০ হাজার পৌগ্ডের চাপ পড়ে। শরীরের উপর 
ভূবাযুর এরূপ চাপ চতুর্দিকে সমান, স্থৃতরাং সেই চাপে মহুযোর “কোন কষ্ট 
হয়না। গ্রার ৩০ হাজার ফিট উচ্চে উঠিলে ভূবায়ুর এ চাপশঞ্জির বশ্বতা 
অনুভূত হয় এবং সেই ভূবাধুর অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ কম হইয্া থাকে । 
পর্বত শিখরে অথব! বেলুন যন্ত্রে ঠ! ধাহাঁদিগের অভ্যাস আছে, তাহাদিগের 
শরীরে ভূবাক, র প্রন্ূপ পরিবর্তনে সহদ্দে অন্থখ বোধ হয় লা) কিস্ত কোন 
অনত্য্ত ব্যক্তির তরনূপ ঘটলে তাহার শন্মীরে নালারূপ অনুখকর অবস্থা 
৪ হইয়া থাকে বা ₹-_ 
১1 -ভূবাস্র চাপশক্কির হত! প্রধূক ত্বকের যাবতীয় ক্যাপিলারী এবং', 
্‌ ২১ 





১৬২ ও ফিজিয়োলজী 


শ্লৈম্সিক বিল্লীর গাত্র মধ্যে অত্যন্ত রক্তাধিকা হইয়া থাকে” স্থতরাং রক্তম্াব 
অতি ঘর্ম এবং অধিক শ্লেম্বা আব হইতে পারে । 

২। ক্যাপিলারী নলীপিগের শিথিলতা বগতঃ হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত 
হয়, এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন বহি! থাকে ও ক্রমে শ্বাস কষ্ট হইয়া থাকে । 

৩। ফুনফ্নে অক্সিজেন কম প্রবেশ কৰে স্তরাং ভালরূপে কার্বনিক 
এসিড গ্যাস বাহির হয় না বলিয়! অল্প পরি শ্রমে অতান্ত ক্লান্তি বোধ হইয়। থাকে 
এবং এ কারণেই প্রবল শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। 

৪। অক্সিজেন কম হওয়াতে ভেগাস শ্লাধুব আকর বিন্দু উত্তেজিত হয় 
ও বমন উপস্থিত হইয়! থাকে । 

৫। শারীরিক যাবতীয় আত্যন্তরিক যন্ত্র হইতে শোণিত শরীরের বহিদ্দিকে 
আকর্ষিত হয় সুতরাং মন্তিফ্ষে রক্ত কম হয় এবং ভঙ্জন্ র্ছা, কণে শব, 
চক্ষুতে ক্ষীণ দৃষ্টি ও স্বল্প মুত্র গুভূতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে । 

দ্ধ আকাশে যেমন তূবাঁযুর চাপশক্তির হ্রাস হয়, ভূগর্ডে যথা সমুদ্রে 
নীচে অথব| খনির ভিতবে তেমনি তূবাযুব-ঠাপশত্তির আধিক্য দৃষ্ট হয়, হেথায় 
এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে ভূবায়ুর ৬০৭০ পৌণ্ড পবিমাণ চাপ পতিত হয়। 
হেথায় মন্ুষা পতিত হইলে উহার ত্বক রক্তশূন্ত হয়। এবং উহার ধর্ম বন্ধ হইয়! 
থাকে। মিনিটে ২ হইতে ৪ বার শ্বাস-ক্রিয়া কম হয়, নিশ্বাস সহজে বহে কিন্ত 
প্রশ্বাস দীর্ঘ হয় এবং নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কার্যের মধ্যে বিরামকাল দীর্ঘস্থারী 
হষ্টয়া থাকে । ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি পায়, প্রস্রাব বৃদ্ধি রাখে এবং মনুষ্য 
বল ও উৎসাহের সহিত কর্ম করিতে পারে। হাংপিগ্ড ধীরে ধীরে ক্রয় 
গ্রকাশ করে, শরীর গরম বোধ হয় ইত্যার্দি।__এরূপ অধিক ভূবায়ুব চাপ 
হইতে.হঠাৎ ভূগর্ভস্থিত ব্যক্তিকে ভূবাষুর সহজ চাপে ছাড়িয়। দিলে তাহার 
শরীরের উপরিভাগে কাপিং গ্লাসের ক্রিয়ার মত দ্রত গতিত রক্ত আসিয়! 
উপস্থিত হয় শ্বতরাং নাক ও মুখ দিয়া রক্তআ্রাব এবং ন্নাযুমণ্ডলের নীরস্তৃত। 
বশতঃ পক্ষাঘাত হইতে পারে । কেবল অক্সিজেন বায়ুর মধ্যে থাকিলে নানুষের 
কিছু অন্থুথ হয় ন! কিন্তু ঘনীভূত অর্থাৎ অত্যন্ত চাপ প্রাপ্ত অক্সিজেন বাষুর 
শতকরা ৩৫ ভাগ রক্তে শোধিত হইলে সেই মনুষ্য আক্ষিগ্ত হুইন্না প্রাপত্যাগ 
কবে। 
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বন্ধগুহে শ্বান প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফল (279০5 ০1016567108 10 
9 হি 8১9০০ )__অতি ক্ষুদ্র বদ্ধগৃহে কোন মনুষ্যকে রাখিলে সেই 


ঘন্নের সমস্ত অক্সিজেন শীঘ্র সেই ব্যক্তির রক্তে শোধিত হয় এবং ' নৃতন 
অক্সিজেন অভাবে অর্থাৎ ষথার্থ এস্ষিকৃসিয়। বা শ্বাসরোধে তাহার মৃত্যু হয়, 
কিন্ত কোন বড় ও বদ্ধ ঘরে তাহাকে রক্ষা করিলে সেই ঘবের সমস্ত অক্সিজেন 
সেই ব্যক্তির রক্তে শোধিত হইতে না হইতে এত অধিক পবিমাণে কার্ধনিক 
এসিড গ্যাস সেই থৰে সঞ্চিত ও সেই ব্যক্তি কর্তৃক ফুসফুসে গৃহীত হয় 
যে, সনে কার্বনিক গ্যাস দ্বারা শিষাক্ত হইয়৷ শ্বাস-কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়া 
থাকে । 

গৃহমধ্যে বিশ্তদ্ধ বাধু সঞ্চালনেখ আবশ্যকতা (5০৪৪৭ 0৮ ঘটা, 
15010) )--কোনপ্রকাব বাসস্থানে বুপংখ্যক লোক একত্রিত হইলে তথাঁকাঁর 
বায়ু দুষিত হুইয়! পড়ে অর্থাৎ দেই বাযুব অক্সিজেন গ্যাস্‌ কমিয়া যায় ও 
তাহার স্থানে গ্রচুব পরিমাণে কার্বনিক এসিড গ্যাস্‌ সঞ্চিত হয়, এতদ্যত্তীত 
ব্যক্তি বিশেষের ত্বক ও.ফুসফুদ ইইভেস্টনানা প্রকার তুন্ধজনক পদার্থ বাশ্পের 
আকারে উখিত হইয়া সেই বাসস্থানকে আশ্বাস্ত্াকর কবিরা তুলে, গরিব 
লোকদিগের বাসন্থানে এবং হাসপাতালে এরূপ ব্যাপাব সর্বদাই দুষ্ট হইয়া 
থাকে । ১০,০০০ ভাগ সাধাবণ বায়ুতে ৪ ভাগ কার্ধনিক এসিড. গাস থাকে, 
লোকের জনতা! বৃদ্ধি হইলে সেই ১০,০০০ ভাগ.বায়,তে ২০,৩০ এমন কি ৭২ 
ভাগ কার্বনিক এসিড, গ্যান উৎপন্ন হইতে পাবে । 

বড় বড় কুটাতে (180601159 ) তুলা, রেশম বা ইম্পাত চ্ণ গুভৃতি পদার্থ 
সেই ঘরের বায়ুতে পুর্ণ থাকিয়া কর্মচারী ও কারীগরদিগের অস্থখের কারণ হয়, 
কোন ঘরের ইষ্টক ব মৃদ্ময় প্রাচীর তিন্না থাকিলেও সেই ঘরের বায়, অনেক 
পোষণ করিয়। ফেলে। অতএব যাহাতে সকল প্রকার গৃহমধ্যে বিশ্ব ভূবায়, 
সর্ব! যাতায়াত করিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্ববান হইয়! জানালা, দরজা! ও চিম্নি 
প্রভৃতি আবন্কানুসারে প্রন্তত কর! কর্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার 
অন্য ১০*০ ঘন ফীটে পরিমাণ বাফুর প্রয়োজন, আর ইহাও দেখা কর্তব্য যে? 
তাহা বাহিরের বায়, দ্বারা যেন সর্ধবদ| পরিক্কত থাকে । 

শ্বাসরোধের কারণ (554595 ০? /5801)5%12)- কঠরোধ, জলমজ্জন 


১৬৪ ফিজিয়োলজী 


পাপা পাপা লা শা 





৯ সপ কস পপ পপ ০৯ পা ০ পাশ পিপি ৭ পি? শপ টপস পাপ শপ আপা 


প্রভৃতির ক্রিয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ হইয়! শ্বাসরোধ আনয়ন করে । এই প্রক্রিয়া 
দ্বার! ছুই বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়। জীবের মৃত্তা হয়। ' 
১ম। রক্তে অকৃসিজেন বায়,র হাস হইয়া পড়ে । 
২য়। ইহাতে কার্ধনিক এসিড অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে । 
এই ছুই প্রকার অবস্থা অন্তত্রে শ্বতন্ত্রভাবে প্রাণনাশ করিতে পারিলেও 
প্রামই একত্রে শ্বাসরোধ মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। ইছাদের মধো যে কোন 
কারণ এই মৃতার জন্য প্রবল হউক না, প্রত্যেকে শরীরাভান্তরে সমান ফল 
উৎপন্ন করিয়া! থাকে । অর্থাৎ উভয়েরই দ্বারা ফুসফুসে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 
পার্খে রক্তা(ধক্য ভয়, এবং সেইজন্য বাম কে।টরহ্থয় প্রায় রক্ত শৃন্ত হইয়। 
পড়ে। তৎপরে হংপিগড অসাড় হুইয়! কার্ধ্য করিতে বিরত হয়, 
এই ছুই কারণ ব্যতীত, ভান্তান্য দুষিত বায়, ছারা শ্বাস রোধ হতে পারে । 
পুর্বোস্ত দুই কারণে শ্বাসরোধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে ইহার পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ 
নানাবিধ শিরঃপীড়। ও শারাবিক অন্থস্থতা উপাঙইত হয়ঃ এবং তন্নিবারণ জন্ত 
পরিফার বায়, সেবন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে । 
ক্ত্রিম শ্বান প্রশ্বান ক্রিয়া প্রণালী (%107041 16811790100 
হন্ত দ্বার] ক্রোধ করণ, গলায় রজ্জু প্রদান, দুষিত বায়ু সেবন, জল মজ্জন 
গ্রতৃতি যে কারণে হছউক কয়েক সেকেণ্ডের জন্ত ফুসফুন বাধু প্রবেশ বন্ধ 
হইলে প্রবল শ্বাসকষ্ট হয় এবং অচৈতন্য ও (বিলুপ্ত-প্রায় নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণ 
উপস্থিত হইয়। থাকে, এরূপ স্থলে কৃত্রিমভাবে স্বাসপ্রশ্থাসপ্ডিয়া সম্পাদন করিয়! 
'ছুষ্যের গ্রাণ রক্ষা কর। যাইতে পারে ) যথা :_ শ্বাসরুদ্ধ ব্যক্তিকে পৃষ্ঠটের উপর 
পুন করাইয়। তাহার মন্তকের নীচে এক শক্ত উপাদান অর্থাৎ বালিস দিয়! 
মন্তক উচ্চ করিয়! রাখিতে হয়, ত.পরে শ্বাসরুৰ ব্যক্তির ছুই হন্তের কবচি প্রদেশ 
দৃঢ় করিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে উহারই মন্তকের দিকে উঠাইতে ও নামাইতে হয়, 
এতৎসঙ্গে দুই হস্ত ্বার। সেই ব্যক্তিব বক্ষপ্রদেশ মধ্যে মধো চাপিতে হয়। এত- 
ঘ্যতীত, শ্বাসরদ্ধ ব্যক্তিব মুখে ফ,ৎকার দিতে হয়। এইরূপ কার্্যগুলি এক খিনিটে 
১৫ বার করা কর্তব্য | এইবূপ কাধ্যকালে শ্রাসরুদ্ধ ব্যক্তির জিহবা বাহির এবং 
তাহার চিবুককে উদ্বমুখ করিয়। রাখিতে হয়। এইনপে উক্ত যাবতীয় ক্রির! 
দ্বারা ফুঃফুস মধ্যে বাধু প্রবেশের বড় বড় শব্ধ শ্রুতিগোচর হয় এবং সহজ 
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সৈশ্বাসের স্তার প্রায় ২, ঘন ইঞ্চি পরিমাণ বাষু ফুসফুল মধ্যে প্রবেশ করে। 
উপরোক্ত বিবিধ কার্য ঘন ঘন ৪ অন্সিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিলে শ্বাসক্রিয়া 
হুসম্পন্ন হয় না, যাহা হউক কয়েক ঘণ্ট| সময়ের মধ্যে এরূপ কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্থাস 
ক্রিয়া স্বারা অনেক. নিম্পনন ও সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির প্রাণরক্ষ। হইয়। থাকে। 
ত্বক বার! শ্বা সক্রিয় (1২৩50180101 0) 2৩ 910111)--ফুসফুসের মত ত্বকেও 
বিগ্তর ক্যাপিলারী নলী দৃষ্ট হয়, উভয় স্থলেরই ক্যাপিলারী বা কৈশিকাগুলি 
এপিখিলিয়াম্‌ তস্তর মধ্য দিয়া ভূবাঘুব সহিত যোগ রাখিয়া থাকে। ফুসফসের 
এরন্নূপ এপিথিলিয়াম্‌ এক পদ্দিয় এবং ত্বকে তাহা! অনেকগুলি পর্দায় অবস্থিতি 
করিয়া থাকে। স্থৃতরাং ফুসফুন অপেক্ষা ভূবাযুব সহিত ত্বকের যোগ বিলঘ্ে 
সম্পাদিত হইয়া থাকে । ত্বকেব দ্বার! যদ ১ ভাগ কার্কদিক এসিড. গ্যাস 
বাহির হয় তবে ফ,সফ্‌স হইতে ৩৮ ভাগ কার্বনক এসিড. গাাস বাতির হইয়! 
থাকে। ফ.সফ,দ অপেক্ষা ত্বক দিয়! প্রায় হ্িগুণ পরিমাণ জলীয় বাম্প 
(€80.1990১ ৬৭০০) বাহির ভয়, ত্বক দিয় (দনাস্তে প্রায় এক সের (215 
6৩ ৭1০৫ ) জলীয় বাম্প বাহির জয়া থাকে। শরীরে আয়তন, শারীরিক 
উত্তাপ ও ভি্জা বাযুব তারতম্যান্ুদারে জলীয় বাম্প বহির্গমনেরও নু[ন্যাধিক্য 
হইয়। থাকে। 
শ্বাস ক্রিয়ার যু কৌশল (স্ব০1৮০ ৪৭ 016011811৭0 01 [৫৪- 
[1170017) শ্বাসক্রিয়াব কার্ধাকে অপ্রয়াসসিদ্ধ নলিতে হবে, নতুবা আমাদের 
জীবন সর্বদ| বিপদগ্রস্ত হত এবং নিপ্রার সময় অঠৈর্ভষ্যাবস্থায় প্রাণ বিয়োগের 
সম্ভাবনা থাকিত। শ্বাসক্রিয়া এটরূপে মন্ুষ্যের ইচ্ছাধীন না হইলেও ইহাকে 
কিয়ৎপরিমাণে ন্গায়ুর সুতরাং ইচ্ছার অধীনে থাকিতে হয়, নতুব*বাক্য উচ্চারণ, 
ও সঙ্গীত করণ প্রভৃতি কার্ধয বাহ! ইচ্ছা দ্বার! সম্পন্ন হয়, সে সকলেরই সম্পূর্ণ 
বিগ্ন ঘটিত। আবার, শ্বাসক্রিয়ার নিয়মিত কাধ্য ও উহার 'শঙ যগিও ইচ্ছার 
উপরে নির্ভর কুরে না, তথাপি অধঃমস্তিষ্ক (11. 00127758 ) উহা্দিগকে 
শাসন করিয়া থাকে । কারণ, মেডুল! শ্বাসক্রি্নার আবশ্যকতা বুঝিয়। থাকে, এবং 
যে সকল পেশী শ্বাসক্রিয়। সম্পঞ্জ করিবে, তাহাদের সঞ্চালক শ্াযুদিগকে প্রতি 
ধাবিত গতির কৌশলে ( [২5885 ৪০7০1) সেই মর অবগত করাইর। দেয়, 
অর্থাৎ স্থাস প্রশ্থাসোপযোগী পেশীদিগকে শ্বাস -প্রশ্থাস কার্ধা নির্বাহ কদ্দিতে 
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বণিয়। থাকে | বাস্তবিক অধঃমন্তিক্ষ যাবতীয় শ্বাস গ্রশ্বাসোপযোগী পেশী 
সকলকে কার্য করিবার জন্য একব্রিক্ত করে। সেই জন্ত ইহার বিভাগে, 
অন্ঠ্ঠ শ্বান প্রশ্বাসোপযোগী স্নাফুও অকর্্মণ্য হইয়া পড়ে। 

শ্বাপসক্রিয়ারস্ম যুমধ্য বিন্দু গ নায়ুনুত্র (76301181015 1065৩ 
08917065810 1121৬09)-__. মেডুলা অবলংগেট! ব। অধঃমস্তিক্কের নিয়ভাগে, 
উহার বিভাগ কারী মধ্যবর্তী রেখার ছুই পার্শ্বে, ভেগাই ্নাযুদিগের উৎপত্তি স্থান 
বা আকর বিন্দুদিগের কিঞিং উদ্ধে এবং অক্সিপিটাল্‌ অস্থি ও এট্লাস্‌ অস্থির 
মধ্যবর্তী স্থানের বিপরীতদিকে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ল্লায়ু আকর বিন্দু অবস্থিতি 
করিয়! থাকে । মেডুলার ছুই ভাগে ছই ফুসফুসের জন্ত ছুই স্নায়ু আকর বিন্দু 
থাকে । অনেকে স্বীকার করেন মে সেডুপার প্রত্যেক দিকে ছুইটা করিয়া 
এরূপ স্বাযু আকর বিন্দু থাকে, একের দ্বার! শ্বাস ও অপরের দ্বারা প্রশ্থাস কার্য 
নিব্বাহ হইয়। থাকে । সেযাহা হউক সেড়ুলার উক্ত স্থানে যে, শ্বাস ক্রিয়া 
ন্নায়ুআকর অবস্থিতি করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, নিয় হইতে যদি 
সমস্ত মেরুদণ্তীয় মজ্জা (319081 0010) এব? উপর হইতে মস্তিষ্ক (13217) 
অল্প অন্ন করিয়া কাটি! ফেলা যায়, তথাপি শ্বীস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কিছুই বিদ্ব 
ঘটে না, কিন্তু মেডলার উপরোক্ত ন্নায়মআকর বিন্দু আহত হইলেই তৎক্ষণাৎ 
শ্বাস গ্রশ্বাস বন্ধ হইয়। যাইবে, আবার, এ স্থান নষ্ট হইলে এবং সমস্ত মস্তিষ্ক ও 
পৃঠঠমজ্জা ঠিক থাকিলেও সেই ফল, অর্থাৎ চিরদিনেব মত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার 
লোপ অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া থাঁকে। অতএব শ্বাস গ্রশ্থাস ক্রিয়ার উষ্ শ্নাম়ু আকর 
বিন্দুকে নিউজ. ভাইটাল (০০০৫ ৮91) কতে। শ্বাস ক্রিয়ার উদ 
যুব আকর বিন্দু হইতে ভেগাস্‌ নামক ন্নাযুদ্বয় উখিত হইরা ছুই ফুসফুলকে 
শখ! বিতরণ করে। এই স্নায়ু শ্বাসক্রিয়ার চৈতন্যোতপাদক (517516%6 ০? 
205187607০৪) জায়; স্বাস ক্রিয়। সম্পন্ন হইবার জষ্ট ফ্রে? নিকৃ ও ইপ্টার- 
কষ্টাল স্নাযুগ্ুলি সঞ্চালক (100001 ০৮ ৮0০161 171: ৪) ্নায়ু। সুতরাং প্রতি. 
ধাবিত গতির ক্রিয়ার নিয়মানুসারে (১) মেড়লার শ্নামুআকর,(২) তেগাস নামক 
চৈতন্ঠোৎপাদ্দক স্সাযু এবং (৩) ফ্রেনিক ও ইণ্টারকষ্টাল্‌ নামক সঞ্চালক শ্থাযুব 
দ্বারা শ্বাস ক্রিয়া হইয়। থাকে। মেড়লার, উল্লিখিত মাযু-আকর বিন্দু শরীরের 
ভিত ও বাঁছির হইভে নানা কারণে উত্তেজিত বা অবপার্দিত হইতে পারে, 
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যথা তাড়িত প্রয়োগ বা সুখে জলের বঝাপট| দেওয়া, শীতল জলে স্নান করা, 
মনন্তাপ পাওয়া, এবং ফুসফুসে অপরিফার রক্ত সঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি । যে সকল 
চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ু যন্ধারা শ্বাস ক্রিয়ার স্নায়ু আকর উত্তেজিত হইতে পারে 
তাহাদিগকে বিভক্ত করিলেও শ্বাসক্রিয়! চলিয়া থাকে তবে তাহা! অসমান ও 
অনিয়মিতরূপে সম্পাদিত হর স্থৃতরাং শ্বাস প্রস্থাসের স্নায়ু আকব বিন্দুর ক্রিয়া 
যে কেবল প্রতিধাবিত (758০%) গতির ফল তাহা নভে, উহার স্বতঃক্রিয়াও 
(10001798610 20001) লক্ষিত হইয়। থাকে, এই স্বতঃক্রিয়া ন্াযু আকর হইতে 
স্ালক নায়র ভিতর দিয়াই অবতরণ করে (40601778610 112)0000599 0৬১ 
00170 (107) 61760610016 2101)ঠি 0176 5001217 10537৮65)। মেডুলার নধ্য 
দিয় যে রক্তশ্রোত বহে সেই বক্ষে অকিজেন কম হইয়া ও কার্ধনিক এসিড. 
বৃদ্ধি পাইয়। অর্থাৎ শিরাব অপরফাব শোণিত মেডুলায় সঞ্চালিত হইলে শ্বাস- 
প্রশ্বাসের এরূপ স্বতঃক্রিয়! প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তে অক্সিজেন কম 
পড়িলে নিশ্বাস কার্ষের স্নায়ু আকর বিন্দু, এবং বক্জে কার্বনিক এসিড. বৃদ্ধি 
পাইলে প্রশ্বাস কাধের স্নায়ু আকরপববিনদু উত্তেজিত হইয়া থাকে। 

ভেগাস অযু ছেদনের ফল (১৪০০০7 ০1 ৮০৪1)--একদিকের 
ভেগাস যু কাটিয়। দিলে শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু হয়, ছুই দিকেরই ভেগাস্‌ জায়ু নষ্ট 
হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া! আবও মুছু হইয়া পড়ে, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস 
চাভীয় ও পূর্ণ (1)9০7১97 ৪) 01]67 ) হয় এবং ফুসফুস মধ্যস্থিত কাব্বনিক 
এপিড গ্যাসের কোন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়না । জীবদ্দশায় ফ্সফুস মধ্যপ্িত 
ভেগাস্‌ স্গায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখ৷ প্রশাখা ফুসফুসের ক্যাপিলারীর অপরিষ্কার 
রক্ত-স্বার। উত্তেজিত হয় এই. উত্তেজনা সেডুলায় উপনীত হয়, ুতরাং শ্বাদ 
প্রশ্বানোপযোগী অনেকগুলি পেশীর ক্রিয়ার সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া! থাকে । 
গ্রীবা ্রদ্রেশের তেগাস্‌ সামু কাটিয় দিলে এবং উহার বিভপ্ত গ্রদেশের ছুই থণের 
মধ্যে যে অংশ মেডুগার সহিত যোগ থাকে, সেই অংশে পর্ধযায়শীল তাঙিত 
উত্তেপন| (1776517910650 01717700050 ০০11606) প্রয়োগ করিলে শ্বাম 
প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্রুত হয়, এরূপ উত্তেজন! বৃদ্ধি হইলে ডায়াফ্রাম পেশী পর্যন্ত 
ধানুষ্টঙ্কারিক ভাবে আক্ষিপ্ত হইতে পারে ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে, 
ভেগাস্‌ ক্সাযু মধো এমন সুত্র জাছে, যাহ! নিশ্বাস ক্রিয়া উপর "কর্তৃত্ব করিয়া, 
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থাকে (670759 101001865111]8 60 1105191756107 )1 প্রশ্বাস কার্য সমান্ত 
হইলেই ফুদফুসের বাসুকোষ বায়ুশুন্ হইল চুপসিয়া যায় এবং বায়ুকোষের গান্র ' 
গুলি পরম্পরে সংলগ্ন হইয়া পাঁড়লেই, ভেগাস্‌ ্নাধু আবার উত্তেজিত হুইয়! 
থাকে। কারণ, বাহির হইতে যদি বক্ষপ্রাচীর বিদ্ধ কর! বায়, তবে তৃবাধু 
পুরা গহ্বর মধো প্রবিষ্ট হয় এবং ফুসফুসকে চাপিরা ফেলে সুতরাং ডায়াফ্াম 
পেশীর আক্ষেপিক কুঞ্চন উৎপন্ন তয়) তেগাস্‌ ্গাযুর সাহাধ্যে এন্ধপ কুঞ্চন 
হুইয়! থাকে। 

ভেগাস্‌ স্নায়ু মধো গ্রশ্বাস কার্য নির্বাহ হইবার জন্য বিশেষ স্থুত্' দেখিতে 
পাওয়া যার (11068 00101506119 00 ০%01180017 )3 কারণ, খরগোস- 
দিগকে ক্লোরাল দ্বাব1 বিষাক্ত করিলে প্রশ্বাস কালে উহাদের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ 
হঈতে দেখ যায়। ফুসফুস বিস্তৃত হইলেই ভেগাসের প্রশ্বীস কার্য নির্বাহ- 
কারী শুর আপন ক্রিয় প্রকাশ করিয়। থাকে। অতএব নিশ্বাস টানিলেই 
প্রশ্বাস আবশ্তক তয় এবং গ্রশ্বাস হইলেই আবাব জীব নিশ্বাস লইয়া থাকে। 
নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই ছুই পর্যযায় ক্রিয়ার্দে শ্বাস-প্রশ্বান (15659150017) 
ক্রিয়। কছে। 

হুপিরিয়ার লেরিজিয়।ল্‌ যুব উত্তেজনায় প্রশ্বাস ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় । এতত্ধ্য- 
তীত, পঞ্চম সাযুও (50) 05715) শ্বাস ক্রিয়াব উপ কর্তৃত্ব করিয়া থাকে 
বথা-__যুখে হঠাং জলের ঝাপটা দ্রিলে গভীর নিশ্বাস টানিতে হয়; অন্ঠান্ত 
টৈতন্তোৎপাদক ল্াযু গ্বারাও নিশ্বাস কার্ষোব সহায়তা হইয়া থাকে। 

১। অন্যন্য শ্বাসন্র্িয়ার কেইশল- ফুসফুসের গভীর স্থানে 
নিশ্বাস গ্রহণ ও শব করিয়া তাহ! ত্যাগ করপ এই ক্রিাকে দীর্ঘনেশ্বাস 
(5181179 ) কছে। 

২। প্রথমে অধিক পবিমাণে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া তৎপরে গ্লটিস বন্ধ 
সন্ধে ও যদি'সেই নিশ্বাসবাযু গ্রবলভাবে বাছির হুইয় যাঁর, তবে উহাকে কাশ 
উৎপন্ন কর! (070৮17116 , কহে। এই প্রক্রিয়া হবার শ্লেম্মা গ্রভূতি উঠিয়া 
থাকে । কাশ উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাধর্তক বা প্রভিধাবিত (7515,) 
ক্রি্।। বিশেষ । নুপিরিয়াব লেরিপ্রিয়াল মাযু খারা লেরিংসের ল্লৈশ্বিক বিলী 
উদ্বেজিত হইলে কাশি হয়, এবং ত্রাঙ্কাই ফুলফুস, ও পলির! মধ্য তেগাস্‌ জগাযূর 
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শাখা প্রশীখার উত্তেজনা! হইলে দেই উত্তেক্পন! মেডুলার চালিত হয় এবং তথ! 
হইতে সঞ্চালক (03০০1) নবাযুহ্ত্র শ্লটিন ছিদ্র কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্বানোৌপযোগী 
পেশীদিগকে প্রবলভাবে কুঞ্চিত করিয়া (০০981) ) কাশ উৎপন্ন করে। 

৩। হাইতোলা ডে 02)-এই ক্রিয়ার মুখ খুলিয়। যায়, নাক 
বদ্ধ হয় এবং প্রথমে দীর্ঘ নিশ্বাস, পরে গভীর প্রশ্বাস হইয়৷ থাকে । হাইতোলা 
অত্যন্ত শ্রাস্তি প্রভৃতির লক্ষণ । 

৪। আবার দীর্ঘ নিশ্বাসের পব যদ্দি কোমল তালু ও জিহ্বার পশ্চাত্তাগ 
দ্বাবা মুখ ও শ্রেরিংসেব সন্ধিস্থল বন্ধ সত্বেও নাসিক ও মুখ দ্বারা প্রবলভাবে 
বাঘু বহির্গত হইয়! যায়, তাহ হইলে উহাকে ই[চি (7০62178) কহে। পঞ্চম 
সামুর উত্তেঞজনে হাচি হইয়া! থকে । 

৫। আলিজিহবা ও কোমল তানুর শিথিপতা প্রযুক্ত (51860 ৮০1৪ 
503 5০0 [3817৩ ) নাসিক] ও মুখ দিনা শ্বাস-প্রশ্বান হইলে নাসাগঙ্জন শখ 
€১০০11175) হইয়া! থাকে । 

৬1 ডায়াক্রান পেশী ও প্লাটসেব অকশ্মাৎ কুঞ্চনে অপ্রস্তুত লেরিংসের 
ভিতর বায়ু দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে হিক্কা বা 

হেচ্কি ([71০00901) ) কহে । পাকাশয় হইতে তেগাস শাযুব উত্তেজন! 
হিক্কাব প্রধান কারণ । ৃ 

৭1 বাক্যোচ্চার্ণ করিতে হইলে উদর পেণাব কুঞ্চনে প্লটিন দিয় 
বায়ু বহির্গত হইয়া থাকে, এবং উহা স্বব-রজ্জুকে ( ৬০০৭] ০10: ) দীর্ঘ করতঃ 
শব' উৎপন্ন করে। এই শব্দ আবার জিহ্বা, দন্ত ও ওঠ প্রহৃতির দার বাঁকে 
(৬০1০৩) পরিণত হয়। 

৮1 সঙ্গীত ক্রিয়াও বাক্য উচ্চারণ প্রণালীর দত, গুবে সঙ্গীতকালে 
লেরিংদ্‌ পেশী সকল নানাভাবে স্বর-রজ্জুকে উহার উপযোগী করিয়া লয়। 

৯। ক্রমাগত ও থন ঘন পর্যাযশীল প্রশ্বাস ক্রিয়ার হাশ্যা 0:85817108) 
উৎপন্ন হইরা থাকে। 


ত্২ 
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হস. 


ভক্ষ্যজব্ং বা খাদ্য । 


901), 


শরীরযঞ্ত্রের যাবতীয় ক্ষুদ্রতম কোষ, তত্ত ও বিধানোপাদান, ০6119, 
(55989 ) সর্বদাই ক্ষয় ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এই ক্ষতিপূরণের ন্য 
জীবমাত্রেরই আহারের প্রয়োজন হয়। এততদ্যতীত, উচ্চ শ্রেণীর জীবের 
পক্ষে শারীরিক উত্তাপ রক্ষার জন্যও তক্ষ্যদ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয| 
থাকে । 

একজন যুবা ব্যক্তির শরীরে শতকরা ৫৮.৫ ভাগ জঙা এবং ৪১.৫ ভাঁগ খন 
পদার্থ দৃষ্ট হয়) আবার বিশেষ পরীক্ষা করিয়! দেখিলে অর্থাৎ একজন সুস্থ যুব- 
কের শরীর ওজন করিলে প্রায় ৬৯৬৮৮ গ্র্যাম্‌ ও নারীর ৫৫৪০* গ্রাম হইয়। 
খাকে। 


শারীরিক প্রধান প্রধান অংশের শতকর। ওজন।. 


পুরুষ নারী। 
অস্থি রঃ ৪ ১৫.৯ ১৫.১ 
পেশী এ ঠা ৪১.৮ ৩৫.৮ 
বক্ষগহবরস্থিত যন্ত্র সকল. *.. ১.৭ ২.৪ 
উদরগহ্বরাস্থিত যন্ত্র সকল ... ৭.২ ৮.২ 
চর্বি যা রে ১৮,২ ২৮.২ 
১৮৭ ০৬ ৯০৪ ৯ ৫.৭ 
-অস্তিষক ৯৯৪ |. ১৯ ২১ 


অস্থি সৃতি উক্ত যাবতীয় শারীরিক প্রধান প্রধান অংশ সকল সর্বদাই ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয় তবে কেহ শীঘ্র, কেহ বা বিলম্বে ক্ষয় হই্য়াথাকে। আহার ছার! 
তাহাদের ক্ষতি পূর্ণ হইয়া থাকে। আহার না করিলে উহার! আরতন ও 


ওজনে (/৩18% 8170 ৮০1907৩) অত্যন্ত কমিয়! যায় ও পরিবর্তিত হয়| ত্বক, 
ফুসফুস ও ম্ব-সুত দিয়া যে সকল পদার্থ বাহির হুইয়। যায়, আহাঙ্গ দ্বার! সেই 


ফ০০])) ১৭১. 
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সকল ক্ষতি অবিকল পূরণ হইয়! থাকে। ্ষত্রব্য নানাপ্রকার উহ! একে' 
বারে তত্তর আকারে পরিবন্তিত হয় না কিন্তু উহ! পরিপাক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া পরিশেষে রক্ত. মধ্যে শৌধিত হয় এবং যনে, রক. 
শারীরিক যাবতীয় তস্ত ও বিধানোপাদ্পনের পুনঃসংস্কার করিয়া! থাকে । 

শারীরিক যাবতীয় তন্ত ও গঠনোপযোগী পদার্থ প্রটোপ্লীজম্‌ (01090188907) 
নামক এক প্রকার স্বতঃকারী জীবনী পদার্থ থার! নির্শিত। এ প্রটোপ্পীজম্‌ 
পরীক্ষা করিলে তাহার মধো কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অকিজেন 
এবং ন্নল্প পরিমানে ফন্দোরাস্‌ ও সাল্ফাঁর দৃষ্ট হয়, প্রটোপ্লাজম্‌ এল্বুমেন্‌ 
জাতীয় পদার্থ । প্রটো স্থানে স্থানে এরূপ ভাবে পরিবর্তিত হয় ও এরূপ 
সামগ্রী তা্কাতে সঞ্চিত হয়, যে'তীহ! দেখিয়া কেহই সেই পদার্থ বা শারীরিক 
অংশকে প্রটে! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পাক্ষে না, বথ! 
অস্থ ও দস্ত। অস্থিতে চুণঘটিত (081০8150099) পদার্থ এবং দত্তের এনামেল্‌ 
মধো লবণ সঞ্চিত হইয়! অন্থি ও দত্তের গ্রটোকে ঢাকিয়া ফেলে |, 

অতি সুপ্ হুক প্রটোপ্রাম্‌ পদার্থ একতিত হইলে কোষ (০৩11) নাম 
প্রা্থ হয়, এই কোষ সকল একত্রিত হইয়! শারীরিক তন্ধ ও বিধানোশাদান 
নির্মাণ কবে। প্রটাপ্লাজমেব বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ ও ক্রিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায়। যথা:--কেহ রক্তকণায় পরিবর্তিত হয়; কাহারও দ্বারা রক্তু- 
বঙ্গানাড়ীব প্রাচীর (৮741) নির্মিত হয়, এবং ফেহ বা বিবিধ তত্তুর গঠন: 
নির্মাণের জনা আহুত হইয়। থাকে ইত্যার্দি। এপিভারমিষ অর্থাৎ ত্বকের 
উপরিভাগ, শলৈক্মিক বিল্ীর এ্রপিথিলিয়াম এবং গ্রন্থি (21275) ও মন্তিফের 
ক্শে সমূহ আজীবন 'মপন আপন প্রাথমিক আকৃতি (0601)91 &০]] (0100) 
বক্ষা কবিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিলে কোষ বলিয্না চেন! যায়, .কিস্ 
শারীরিক যে মকলস্থানে কোব সকল বিশিষ্টন্মপে পরিবর্তিত হইয়। নানাপ্রকার 
তন্ধ ও বিধানোপাদান নির্মাণ করে সেই সকল গঠিত পদার্থ যে পূর্বে কোষ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহ! আর সহজে বোধগম্য হয় না, ফেন ন! প্রাথমিক 
কোষগুলির আর কোন চিহুই থাকে না, সে যাহ! হউক ও সকল রূপান্তরিত 
কোবগুলির হুতরাং শারীরিক যাবতীয় গঠিত পদার্থের পোষণ ও ক্রিলা। সম্প!- 
দনার্থে জক্ষ্যতরব্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে । 


১৭৪ ফিঝিয়োবনী। 


জ্যান্থিন্‌ ও ইউরিক-এসিড.$ (৮) চর্বি্বি হখ! £-লিপি্িন, কোনেদ্‌টেরিন্‌, 
?) কার্কে-হাইডেটস্‌ বথ| :--ইনেএসিট, ডেকসটিন্‌, গ্রেণ শুগাঁর ও ধ্াইকোজিন্‌ 
(১) বিবিধ লবণ বথ! £ -পোটালিয়াম, ফশ্ফোরিক-এসিড, তৎসঙ্গে মেগ.নিসি- 
রাম্‌ ও ক্যাল্সিয়াম্‌ দৃউট হইয়। থাফে। 

ইহ! লেখাই বাহছ্গ্য যে কাচা মাংস অপেক্ষা রন্ধন করা মাংস স্থশ্বাছু হয় 
ও সহজে পরিপাক .হইর়! থাকে । | 

ইংরাজেরা রোই (০850) যাংস ভালবাসে, কেননা ভাহাভে মাংসের 
উপরিভাগ জমাট-বাধিয়া থাকে সুতরাং তত্মধ্যস্থিত রস আর বাহির, হইতে 
পারে না। মাংসের, নুরুয়া 0৮1০৫) প্রস্তুত করিতে হইলে, সেই মাংসকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়৷ কাটিঃ ও লীতল জলে ভিজাইয়া কৌন গরম উনানে রাখিতে 
হয়, তৎপরে অল্প জালে ধীরে ধীয়ে ও অল্প পরিমাথে সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে 
সেই মাংস-সিদ্ধ জঙ্গ অর্থাৎ সুরুয়া মধ্যে শতকরা! ও ভাগ মাত্র এল্বুমেন মিশ্রিত 
হয় ও ৩ ভাগ এল্বুমেন অধঃস্থ হয়, উহাতে ধিধিধ প্রকার লবণ ঘটিত পদার্থ 
ও জিলাটিন্‌ মিঁঅিত হইয়া থকে, এবং মাধস মায়োসিন্‌ ও স্ত্রধৎ তত্ত প্রতৃতি 
কঠিন পদার্থ সকল রহিয়া ধায়; কিন্ত সেই মাংসকে অত্যন্ত সিদ্ধ করিলে 
মাংস মধ্যে এল্বুমেন্‌ জমাট বাধিদ্বা থাকে, মন্ষ্যে মাংসে শতকরা ৭ হইতে 
১৫ ভাগ, গোমাংসে ১১ হুইতে ২০ ভাগ মেষ মাংসে ৪ গাগ এবং কুকুট মাংসে 
শতকর! ৩ ভাগ চর্বি দৃষ্টশ্হইয়) ধাকে। ও 

ডিছব (£৫৫5)--ইহাতে অকিজেন গ্যাস বাতীত অন্তান্ত যাবতীয় সার 

পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ভিথ্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইবার কালে বাহিরের ভূবামু 
হইতে অক্িজেন গ্রহণ করে | নারীর ডি বা 0০50) অভ্যন্ত ক্ষুদ্র, ' ইহা 
বিকাশ কালে বিবিধ প্রবর্ধন (97০০58৪) বিস্তৃত করিয়! ভূবাযু শত্দীরের রক্ত 
বছানাড়ীর ভিতর হইতে সার গ্রহণ করিয়া খাকে। কুকুট ডিথ্বে নির়লিখিত 
তিনটি পদার্থ দুষ্ট হয় যথ। ২. 


শতক 
€১) শ্বেতবর্ণ এল্যুষেন ... ০:১৯, ৬ 
ছে)পীতবগের ইয়োক (9০1) ৩ 


(5) খোল! (58৩11) . ৭.০ 4 ১৪. 





ভিত্বের খোলার অব্যবহিত নিষ্নে শ্বেতবর্ণের এল্বুদেন তরল ভাবে অবস্থিতি 

করে; তন্িয়ে হল্দে গাগ-কু্ম (৩1) মধ্যে এল্বুমেন মিশ্রিত চর্বি জাতীয় 
পদার্থ দৃষ্ট হর়। উহাকে 'ভাইটেলাঁইন কহে। অর্দী সিদ্ধ ডিত্ব সহজে পরিপাঁক 
পা কিন্তু কাচা ডি অধব| অত্যন্ত সিদ্ধ ডি আহার করিলে পরিপাক ক্রিয়ার 
বিশ্ব ঘটে। . | 

পনীর (0186659 ১--ইহাতে হদ্ধের কেজিন ( 07961) ) নামক নাই" 
ট্রোন্সেন ঘটিত ও কিপানংশ চর্বি জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছুদ্ধ মধ্যে 
কেজিন দ্রবীভূত হইন্া অবস্থিতি করে, কিন্তু উহ! পাকাশয়িক বা ক্লোছি (0:55 
(00 0৮ [১7107800 )রসের সহিত িশ্রিত হইয়া অনিয়া যায়; উক্ত রস 
মধ্যে এক প্রকার উৎসেচিৎ' পদার্থ (15110৩7) বার প্রর্ূপ জমাট কাধ্য 
সম্পন্ন হয়। ছুগ্ষেব কেজিন ফ্লাত্যন্ত সাব পদ[র্থ এবং ইহ টাট ক জমাট বাধার 
অবস্থায় সহন্জে পরিপাক পার, কিন্তু পনির মধ্যস্থিত বহুদিনের জমাট প্রাপ্ত 
কেলিন সহজে গরিপাক পার না। 

উত্তিদ জাতীয়, প্রোর্টিউন *( ৬০০০৩ 0106৫1৫5 )--উত্ভিদ্‌ 
জাতীয় খাদা মধ্যে গ্রটেন, এল্বুমেন ও লেগুমিন্‌ (01000, ৪107009 
1501510 ) নামক নাইট্্রেরজেন্‌ ঘটিত পদার্থ দৃষ্ট হইগ্র। থাকে যথ। £-- 

ময়দার শতকর়। ১৬ ভাগ, ছোলার ছাতুতে ১২ ভাগ এবং চাউল মধ্যে 

৭৮ ভাগ গটেন দৃই হয়। আলুতে শতকরা ₹॥ ভাগ এল্বুমেন এবং মটগ্ন 
অখব। শঁটিজাতীয় পদার্থে শতকর1 ২৮ ভাগ লেগুমিন্‌ দেখ। যায়) বাণি, 
মফপার, ও আটার গ্র,টেন অধিক পরিমাণে এবং শ্বেতসার (3৪10) ) কম পরি- 
মাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । সরিয| মধ্যে শ্বেতলার অধিক, প্রোটিড. কমু। শুঁটি 
প্রস্থৃতি পদার্থ অত্ন্ত পুষ্টিকর হইলেও রুট প্রস্ৃতি অপেক্ষা বিলম্বে পরিপাক 
পাহয়। থাকে। 

নাইট্রোজেন ঘটিত ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিণাম (795589$ ০৫ "- 
(:98500995 6909 )+-(১) ইহ! শারীরিক তন্তদিগকে বিকশিত ও পু্র্গঠিত 
কমে, (২) ইছাদের দ্বার! শারীরিক .অআবশ্যকীয় রস নির্শিত হচ্ম এবং ৩্) 
ইহা শারীগ্লিক শত উৎপাদন করে। .শিশুকালে. শরীর শীষ শীঙ্গ, বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে সুতরাং ভন্কয় প্রটোপ্রাজমের বিকাশ ও বৃদ্ধি গাধার জঙ্ত 


১৭৬ ফিজিয়েলজী | 


প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘাটিত পদার্থের প্রয়োজন হু । আজীবন মনুষ্য 
শরীরের যাবতীয় তত্ত সর্বদাই ক্ষয়হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক শারীরিক তন্ত আঁপন 
নির্দি কার্য সকল সম্পরন কিয়! মৃত্য মুখে পতিত হয়, সুতরাং ভক্ষ্যদ্রবোর 
সার অর্থাৎ অগ্ডলালমঞ্প পদার্থ দ্বারা আবার নূতন কোষের জন্ম হইয়! থাকে । 
পাকাশয় ও ক্লোম রস ভক্ষাপ্রব্য হইতে সর্বদাই অগুলালময় পদার্থ গ্রহণ 

করিয়া কাধ্যক্ষম হইয়। থাকে । 
.. ভক্ষাদ্রবোর নাইট্রোজেন্‌ ঘটত পদার্থসার! অল্প পরিমাণে শারীরিক উত্তাপ 
বক্ষ) হইয়ঞ্িথাকে | 

নাইট্রোছেন ঘটিত ভঙ্ষ্যদ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্তন 
(০1961010491 01781555506 1)1010060005 (9০৫)-__'এল্বৃমেন্‌ সম্পূর্ণনূপে অকৃসি- 
বেন গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়। এমোন-কার্বনেন্, এবং জলরূপে পধিবপ্তিত 
হয় ;_-কিন্তু উঠ! সম্পূর্ণূপে অকুপিজেনের সহিত নিপ্রিত না হইলে, ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড. ও কার্বনিক এসিড. গ্যাপরূপে পরিবপ্তিত হুইয়! পড়ে । 

হাইডোকাবর্বন্ন_ চর্বির্জাতীয় পদার্থ (85৫:০০87৮015 9 
চনত )-_চর্িজাতীয় পদার্থ তিন প্রকার যথা £-- 

(১) ওলিয়িন্‌ (২) পামেটান ও (৩) ছ্রিয়ারিন্। জান্তব ও উদ্ভিদ পদার্থে 
ওপিগ়িন্‌ ও পামেটীন্‌ দৃষ্ট হয়। ওলিয়িন্‌ নামক চর্ধিব তরল, পামেটান্-চর্বি 
অপেক্ষাকৃত ঘন, এবং ছ্িয়ারিণ এক' প্রকার নিরেট-চব্বি বিশেষ। শৃকবের 
চর্জিতে হিয়ারিণ দৃই হইয়। থাকে । উক্ত চর্বর্ধ জাতীয় পদার্থে অক্সিজেন গ্যাস 
কম থাকে। উক্রু চর্বিদিগের প্রত্যেকের নামে এক এক প্রকার অল্প' জাতীয়, 
পদার্থ শরীর্‌ মধো অব্থিতি কবে। 

চর্বরিজাতাঁয় পদার্থের পরিপাক বিবরণ ( ণার9০ ০£ 
(৪5 )--চর্বিবি কণার মধাবর্তী সর্ধরধাগ তন্তগুলি পাকাশয়িক বস দ্বার! বিগলিত 
হয়-_ন্তরাং চর্বিকণ! পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। উহার ক্লোম্‌ ও অগ্তান্ত' ক্ষুদ্র 
অস্ত্রের রস দ্বাব! পবিপাক পায় এবং অবশৈষে সেই রূপান্তরিত চর্বি ল্যাকৃটিয়াল' 
নলীর ভিডর অধিকাংশ এবং যৎকিধিঞ পোর্ঠীল'শির'র মধ্যে প্রদেশ করে । 

চর্ব্বিজাতীয় পদাঁত৫ধের ক্রিয়া (9963 ৩1 95 ) ই-ইভারা শরীর 
মধ্যে উত্তাপ রক্ষা! করে এবং পেশী কিয়া, সহায়তা করে। - ক্ছার্কাটক্‌ মহা 


, &0০01), ১৭৭ 


প্র ০৮-৫৯-৮০৯৯ ০46 ৯ পাশ পিপিপি আসিল | ৮ তিশি্পিিত 
শা ও পাপা পপ না 


লাগরের উপকূলে যে লকল লোক বান করে, তাহাক্গ। সর্বপ্রকার চর্কিগাতীয় 
পদ্র্ধ ভক্ষণ করে কিন্তু গ্রীন্ম প্রধান দেশে লোকের! কেবল শ্বেতসাপ্ন ও 
শর্কর! জাতীয় পদার্ধের উপর জীবন নির্বাহ করিয়। থাকে। 

চর্বি জাতীয় পদার্থ শরীরে আপন ক্রির! সম্পন্ন করিয়৷ জল ও কার্বনিক্‌ 
এদিভ, গ্যাস রূপে পরিণত হয়। 

কার্ধেহাইডেট স বা শ্বেতাঁপার জাতীয় পদার্থ (০৪/১০- 
1))0191005 ০0. 817810109 )_-ইছাদের মধ্যে শ্বেতসার, হক্ষু-শক্রা, ভ্রাক্ষা- 
শর্কর[, দুপ্ধশর্কর] ও গাইকোজেন গ্রধান। চর্কিজাতীয় পদার্থের মধ্যে কার্বন্‌ 
ও হাইডেোোজেনের পরিমাণ কম, কিন্তু অক্সিজেন অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থে শ্বেতসার দৃ্ হয়, ইক্ষু-শর্করা এবং গ্লাইকোজেন 
পাকাশয় এবং অস্ত্র মধ্যে দ্রাক্ম-শর্করায় পরিণত হয়। ছুপ্ধ-শর্করা এবং দ্রাঙ্গা- 
শর্কর! সহজে পোর্টাল শিরার মধ্যে শোষিত হুইয়। যকতে প্রবেশ করে। 
ছেখার দ্রাক্ষা-শর্করা গ্লাইকোজেন্‌ ও চর্বিতে বিভক্ত হইকস। পড়ে |, গাইকোজেন্‌ 
শর্করায় তরল হইয়া, শরীরে কোঙ্গ উপকার সাধন করে কিন! সন্দেহ, কিন্ত 
ইহ! অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়। কার্ধনিক্‌ এসিভ. ও জলরূপে পরিণত 
কয় এবং শরীর মধ্যে উত্তাপ উতৎপর করে ঘন্ব(রা পেশীদিগের কার্ধা করিবার 
শক্তি বৃদ্ধি পাইনা থাকে। 

ইন্-অর্যানিক্‌ পদার্থ € [17017051710 [া71571715) :-ইহার। 
অর্গযানিক্‌ পদার্থের সহিত শারীরিক তস্ত মধ্যে অবন্থিতি করে। ইহাদিগের 
মধ্যে ক্যাল্সিজাঞ্। সোডিয়াম্‌, ম্যাগনিসিয়াম্‌ ও আয়রন্‌ প্রভৃতি পদার্থ, ক্লোরিণ, 
ফক্কারিক্‌, কার্বনিক্‌ এবং শ্তলফুরিক এলিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিবিধ লবণ 
প্রস্তুত করি! থাকে। জান্তব ও উদ্ভিদ জাতীয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ছুপ্ধ এবং পানীয় জলে 
উপরোক্ত বিবিধ প্রকার ইন-অর্গানিক পদার্থ বছল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

কল (71019) 2-- ইহাতে শর্করা, লবণ, অর্গানিক এসিড এবং 
জিলেটিন ঘটিত পেক্টিন্‌ নামক পদার্থ দু হয়। 

শ।ক প্রভৃতি সবুঙ্গ বর্ণের খাদ্য (01590 1০০৫ ) ইহাদের 
মধ্যে লবণ ঘটিত পদার্থ অধিক, কিন্তু খ্বেতদার, শর্করা ও এল্বুমেন্‌ অল্প পরি- 
মাপে দৃই ছইয়া থাকে । 
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১৭৮ ফিজিয়োলভী । 


মস. লা (০০001075765 )--ইহারা ক্ষুধা বুদ্ধি করে এবং জক্ষ্য দ্রব্যে 
নুগন্ধ প্রদান করে ও পরিপাক যন্ত্েক শ্রাবণ ক্রিয়! বৃদ্ধি করে ইত্যাদি; বিবিধ 
মসলার নাম যথ1 £--লবগ, সরিষা, আদ, দারুচিনি, এলাচ, লব, পিয়াজ, 
রম্থন, তেল, লঙ্কা, নরিচ, সির্কা, লেবু ইত্যাদি । 

পানীয় দ্রেব্য (1371715) £-জল পান কর! আহারের প্রধান অঙ্গ; 
কারণ, মনুষ্য শগারে শতকরা ৬* ভাগ ওজনে জল থাকে এবং ইহ! সর্বদ! 
ফুসফুস, মৃত্রযন্ত্র ও তক দিয়! বাহির হইয়! বায়। 

নিশ্মল জল সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্াকর পানীয় পদার্থ। শদীরে শতক্র! 
প্রায় ৬০ ভাগ জল আছে, সেই জল ফুসফুপ, ত্বকৃ, মৃত্রযস্ত্র ও মল দিয়! বাহির 
হইয়! থাকে | ইঠ1 পরিপাক ক্রিয়া, শোবণ ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন ক্রি ও শ্রাবণ 
ক্রিয়ার সহায়তা কবে, এবং ইহ। শাবীবিক ততস্তদ্দিগকে সরস করিয়া রাখে। 
বুষ্টির জল নির্মাল, কিন্ত তাহাতে লবণ ঘটত পদার্থ নাই, ঝর্ণাব জলে ক্যাল- 
সিয়াম্‌, সোডিয়াম ও লৌহ ঘটিত লবণ দুষ্ট হয়, ইহাতে অক্সিজেনেব ভাগ কম, 
কিন্তু বাব্বনিক এসিড. গ্যাস অধিক; শদার জল স্বাস্থ্যকব বটে কিন্ত নাঁন। 
গ্রকাধ আবজ্জনা জন্থ অপবিদ্ত হইয়। পড়ে, সুতরাং তাহাকে সিদ্ধ করিয়া 
পর্িফ|র করিয়া লইতে হয়। উত্তম পানীয় জল স্বাদবহিত, বর্ণরহিত এবং গন্ধ- 
রহিত ও শীতল হওয়| কণ্ত্য। এক লক্ষ ভাগ জলে ২০ ভাগের অধিক চুণ 
ঘটিত লবণ থাকা উচিত নয়। সেই জল সিদ্ধ করিলে তাচার কাঠিন্ত হাস 
হয়। পানীয় জল অপরিক্ষাব হইলে সান্িপাতিক জব, ওলাউঠা, রক্তামাশায় 
গুভৃতি মারাঁঝ্সক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। পানীয় জলে কোন প্রকার অগ্যানিক্‌ 
গধার্থ রাখ কর্তব্য নয়। শবীব রক্ষার্থ প্রত্যহ ১ হইতে ৩ পাইণ্ট 'জলের 
প্রয়োলন হইয়া থাকে । 

বিয়ার (13৩০: )--ইহা মলট্রনামক পদার্থের ককাথ বিশেষ (1708801) 
0 10510)1 এই ক্কাথ উতসেচিত হইলে তাহাতে হপস (11005) বা অন্য 
কোন প্রকার তিক্ত পদার্থ মিশাইতে হয়। ইহার আপেক্ষিক ভার (50. £. ) 
১০১০ হুইতে ১০১৪ । ইহাতে শতকরা ১॥ হইতে ১* ভাগ পর্যাস্ত হ্থরাবীর্যয 
(91০০1891) দৃষ্ট হয়। ইহাতে ল্যাকৃটিক্‌» এসিটিক্‌, গালিক্‌ এবং ম্যালিক্‌ এসিড. 
থাকে। ইহার প্রত্যেক অঞ্চ ছটাকে ছুই ঘন ইঞ্চি পরিমাণে ক্বীর্ধনিক্‌ এসিড, 
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বি এ পিসপা ২ ০ কিনা ৯৮ পপি 


গ্যাস বাহির হয়। অধিক'পরিমাণে বিয়ার ম মদ সেবন করিলে বাত্ব ৪ পৈত্তি 
ভাবস্থা বৃদ্ধি পাইয়। থাকে 1. ৭, 
ওয়াহন্‌ ( ৬11) )_এই সুরার শতকরা ৬ হইতে ২৬ ভাগ স্ুরাবীর্ধ! 
কে । শ্াম্পেন মে (01790109587) ) শতকরা ৬ হইতে ১৩ তাগ, রাইন 
(1২1011৩ ) মদে শতকর! ১ ভাগ, পোর্ট (1১010) এবং সেরি (91001) 
নদে শতকরা ১৬ হইতে ২৫ ভাগ স্থরাবীরধয দুষ্ট হয়। 
ওয়াইন্‌ মদ মাত্রেই সবাবীধ্য (21001101 ) ব্যতীত অনেক প্রকার ইথাৰব, 
অগ্ুলালময় বঙ্গিল পদার্থ, শর্কবা, শ্বাধীন ভাবে স্থিত বিবিধ অমন এবং লৰণ দুষ্ট 
হয়। ওয়াইন মদে শতকরা ৩ হইতে-১৪ শীগ ঘন পদার্থ দৃষ্ট হয়। 
স্পিহিট স (90115 )--ইহাদেব মধো জিন্‌, রম, ব্রাণ্ডি, এবং ভয়িস্থি 
গ্রধান। ইহাতে শতকরা ৫০ হইতে ৬* ভাগ সুখাবীধ্য থাকে কিন্তু বাজারে 
সচরাচর যে সকল স্পিরিট খুচর] বিক্রম হয় তাহাতে অনেক গরিমাণে জল 
মিশ্রিত থাকে । 
তৃরাবীর্ষ্য (44০0101 )--উপবোজ্ঞ যেকোন প্রকার মদ যে আকারে 
প্রস্তুত হউক না কেন “সভ্য* জাতীব মধ্যে সে সমুদারই উত্তেজক বলিয্প। বাব 
দত হয়। অল্প পরিমাণে স্ব! সেবন করিলে বিশেষ কোন হানি হয় না কিন্ত 
অধিক পরিমাণে স্ুবাসেবন দুর্বলতা, দরিদ্র, পাপ এবং মহাছঃখেব কারণ। 
সুস্থ শরীরে প্রত্যহ ১০ আউন্ন পরিশুদ্ধ সুরাবীধ্য সহা হইতে গারে। যাহারা 
অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, তাহাদের শবীরে আবও কিছু বেশী সহা হইতে পারে। 
অধিক পরিমাণে সুরা সেবন কবিলে অল্প পরিমাণে উহা শরীর মধ্যে অক্সিজেন্‌ 
গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয় এবং অধিকাংশ শরীব মধ্যে, সি হইয়া বিবিধ 
প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। অধিক ,পরিমাণে সুর] সেবন করিলে ত্বক ও 
ফুসফুস দিয়! হূর্গন্ধ বাহিব হয়। মরা শরীর ধারণোপযোগী আবশ্যকীয় প্রব্য 
নহে, ইহা কেৰ্ল বিলাসের লমিগ্রী মা্। ইহার পরিবর্তে চা, কাধী দেবন 
করা ভাল। 
চাঁ (75৪ )--চা পত্রে শতকরা ১.৮ থিয়িন্‌, ২.* ভাগ এল্বুমেন, 
৯.৭ ভাগ ভেকৃষন্‌, ২২ ভাগ সেুলোম্‌, ১৫ ভাগ ট/ানিন, ২* ভাগ বহিরমন* 
শীল পদার্থ (620180565) এবং ৫৪ ভাগ ভক্গ (29) দই হইয়া থাকে। 





১৮৫ ফিজিয়োলজী। 


ট্যানিক্‌ এদিডের সহিভ থিয়িন্‌ মিশ্রিত থাকে। চাঁপঞ্জে ফুটন্ত জল ঢালিলে 
শীঘ্রই উহার কাথ, বাহির হই! পর্ডে। চাঁ, ঈষৎ উত্তেঞ্রক ও বলকারক। 

কাফী (0০7৪ )--ইহাতে শতকর! ১.৭ ভাগ ক্যাফির়িন্, ৩৪ স্তাগ 
সেলুলোস্‌, ১* হইতে ১৩ ভাগ চর্বি, ১৫.৫ ভাগ শর্করা, (ডেক্ষ্টী ন) ও ১০ ভাগ 
লেগুমিন্‌ ও কিঞিং স্গন্ধ তৈল এবং লবণ বর্তমান থাকে । কাফী ন্না্ু 
মণ্ডলের উত্তেজক কিন্থ ধিক পরিমাণে সেবন করিলে ইহা কশেরুক মজ্জার ' 
প্রত্যাবর্তক ক্রিগ্ার (01২০9০%: ৭০) বৃদ্ধি করে। 

দুধ (110৮)--ইচ। ম্যাম্যারি গ্রন্থি বা স্তনের নিঃসরণ। প্রসবের কাল 
হতে ৯ মাস পর্য্যন্ত স্তন হইতে ক্রমঙ্গীত হুদ্ধ নিঃসরণ হুইয়। থাকে । কোন 
কোন স্ত্রীলোকের স্তনে এতদপেক্ষা অধিক কাল হৃগ্ধ থাকে । ছৃগ্ধ দ্বার! শিশুর 
পোষণ প্রক্রিয়! সম্পাদিত হয়, কাবণ, উহাতে শিশুর শরীরের পোষণ, বুদ্ধি 
এবং বিকাশোপযোগী যাবতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়! থাকে। প্রতাহ ৫০* হইতে 
১৫০৯ ঘন সেন্টামটার পরিমাণ দুগ্ধ নিঃল্ত থাকে । ছুগ্ধ নিঃসরণ, এক 
সাধারণ প্রত্যাবর্তক ক্রির! বিশেষ, অর্থাৎ'পঞ্জর মধ্যস্থিত চৈতন্তোৎপাদক স্গাযুর 
দ্বার! কশেরুক মজ্জাস্থিত স্নায়ু মধাবিন্দু উত্তেঞ্জিত হয় এবং তগ| হতে সঞ্চালক 
ন্নাযু ঘার! স্তনগ্রস্থির ক্রিয়। গ্লাকাশ পাব, এতগ্যতীত, সমবেদন ( 50008. 
0০0০) গ্ায়ুর ভামোমোটার হ্ত্রের ঘারাও হঞ্ধ নিঃসরণের সহায়তা হইয়া 
থাকে। মনের দ্বার! দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের তাব্বতম্য হইতে পারে, কারণ, 
শিশুর দর্শনে ব! ক্রন্দনে মাতার বক্ষে রক্তাধিকা চয়। মানসিক রেশ হইলে 
স্তনছৃগ্ধ অস্বাস্থ্যকর হইয়। পড়ে । ছুগ্ধের আপেক্ষিক ভার ১০৩) ইহাতে 
শতকরা ৯০ ভাগ ল এবং দশ ভাগ ঘন পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই ঘন পদার্থের 
মধ্যে ৩ ভাগ চর্ধ্বি, ৩ ভাগ শর্কবা এবং সামান্ত পরিমাণে লবণ ঘটিত পদার্থ 
থকে । কোন পাত্রে হগ্ধ রাখিলে উহার চর্বরিগাতীয় পদার্থ উপরিভাগে 
ভাঁসিতে, থাকে, উহাকে সর (07৩৭1 ) বলে, এ সরকে মন্থন করিলে চর্বি্ঘবিদ্দু 
ভাঙ্গিয়। যায় এবং তম্মধ্য হইতে তৈলবিন্দু বাহির হইয় মাথন প্রস্তুত হয়, হৃগ্ধের 
চর্বরিবিন্দু প্িয়ারিক্‌, পামেটিক. মিরিষ্টিক্‌, ওলিগ্সিক্‌, বিউটিরিক্‌, প্রভৃতি চর্বি- 
জাতীয় অল্প পদার্থের গ্লিসিরিণ বা তৈল বিশেষ। ছুের প্রোটিড. জাতীয় 
পদার্থ সকল ট্যানিনের দ্বারা অধংস্থ (18019108659) ভ্য়। উহাদের মধ্যে 





প্রধানতঃ কেছিন্‌ এবং অতায্প পরিমাণ দিরাম্‌ ব৷ এমিড -এল্বুমেন্‌ দুষ্ট হয় 
তরল শির্কা অথব! হাইড্রোক্লোরিক-এপিড প্রয়োগ করিলে কেজিন্‌ জমাট 
1ধে; এ জমাট-কেজিন্‌ পদার্থকে অবশিষ্ট ঘোল হইতে তুলিয়া লইয়া ক্রমে 
ক্রমে চাপিলে ও টিপিলে পনির গ্রন্তত হইয়া থাকে । হুগ্ধেব তরল অংশে 
[প্রাটিড, পদার্থ ব্যতীত অল্প. ইউরিয়া, ক্রিয়েটিন, ল্যাক্টিক এসিড, এবং ছুগ্ঠ 
শর্করা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে । হঞ্ধ মধ্যে কেজিন্‌, এল্বুমেন্, শর্কর!, 
মাখন, চর্ব্বি ও বিবিধ লবপ দৃষ্ট হয়। প্রসবান্তে ষে প্রথম দুগ্ধ নিঃস্থত হয় 
তাহাকে কোলাষ্ট্রাম (0০105061017) কহে । ইহাতে অল্প কেজিন্‌ কিন্তু অধিক, 
পরিমাণে সিরাম্‌, এল্বুমেন ও চর্বি দুষ্ট হয়। ইহা মৃদ্ধ ধিরেচক। 

ভক্ষ্যদ্রব্যের নির্ববাচম (56150007 ০01 0০১9) থে সকল তক্ষান্বয, 
সহজে পরিপাক পায়, স্বাস্থ্য রক্ষ/ করে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাই 
আহার কর! কর্তব্য। মনুষ্যের পাকাশয়িক রস পচন নিবারক সুতরাং 
সানান্ত পচ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীরে বিশেষ কোন হানি হয় না। কিন্ত 
উষ্ণ প্রধান দেশে ক্রমঃগভ প্রচুব পরিষ্মাণে পচা মাচ ও নাংস সেবন করিলে 
কুউ-ব্যাধি হইবার বিশেষ সম্তাবন|। 

ভক্ষ্যদ্রবযের সময় সময় পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্ুক নতুব! এক জাতীর 
পদার্থ আহারের দ্বারা অরুচি জন্মাইবার সম্ভ।বন]। : 
__ ষত প্রকার ভক্ষ্য পদার্থ আছে রাসায়নিক বিগ্যযার দ্বার! পরীক্ষা করিয়! 
দেখিলে জান! ষাইবে যে, তৎসমুদায়ই উপরোক্ত দুই' ভাগের অন্তর্গত। সে 
যাহ! হউক জীবের গ্রাণধারণ করিতে হইলে (018871০) স্বতংকারী ঠ্রোটিভ, 
পদার্থের প্রয়োজন, কিন্ত নানাবিধ শ্বতঃকারী পদার্থে নির্শিত প্লকটি ভঙ্গ 
সামগ্রী হইতে প্রতোকটকে পৃথক করিয়া আহার করিলে জীবন রক্ষা হয় 
না, একের ভিতর সকলের মিশ্রিত থাক। চাই, অর্থাৎ কেবল শ্বতঃকারী পদার্থ 
শরীরের পুষ্টিলাধনে অনমর্থ, আরও পরিফার করিয়! বলিতে গেলে এই বলিতে 
হয় যে, কেবল খাটী ফাইব্রিণ ব| পরিশুদ্ধ জিলাটিন আহার করির! নহুব্য 
ৰাচিতে পারে না। 

আবার উপরোক্ত ছই জাতীয় গদার্থের মধ্যে কেব্ল একটির নানাবিধ 
উপাদানে শরীর রক্ষা! হয় না, অতএব নাইট্নোজেন ঘটিত এবং নইটেএজেন 


১৮২ ফিজিয়োলনী। 


৪ 
২ শপশপীশাশিি তা শশা পি শশা শ্পীপ্পীশা শী শশী শিসস্িশিশ ১তাকদি্ীপীপীশাশীস। 





রহিত, এই উভয় প্রকার খাদক সামগ্রী ও ততৎসঙ্গে অধাতব (0710৩1815) পদার্থ 
নিশিত থ|কিলে তবে মনু'ষ্র স্বাস্থ্য ও যথার্থ জীবন রক্ষা হইয়া খাকে। 
শ্বাভাবিক ছুইটা দৃ্টাস্তের ছ্বা এই নিয্মেব পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে £_» 
১ম হুর্ধী। সহস্র হাগ ছুগ্ধে নিয়লিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায় £- 





নারীদুগ্ধ। গাভীতুগ্ধ। 
শ্ুল ৫ নে ৮৮৯.০৮ ০০০ টা ৮৫৭.০৬ 
কঠিন পদার্থ 5 ১১০৯২ হি ৪5 ১৪২.৯৪ 
১০০০.০০ 399০0,০৬% 
কেবিন ১ 2, ৩৯.২৪ হা তা ৪৮.২৮ 
এল্বুনেন ১, ৮4০ ৯৫০ ৮০৭ ৫৭৩ 
চর্বি ৫ রর ২৬,২৩৬ রঃ ত*ত::8৩.০0€ 
শর্করা রর রঃ ৪৩.৩৪ 2 ,১১8০0.৩৭ 
লবণ 5 পনর ১.৬৮ য় 352 ৫.৪০ 
মাখন ৫ ঠা ২৫.০০ * 4 ৪.৭ ৩৮.০০ 


উপবের এই তালিকাতে দেখা যাইতেছে যে, দু্ধে স্বতঃকাবী পদার্থের 
মধ্য কেজিন, চর্বিজাতীয়ের মধ্যে মাথন, শর্করাজাতীয়দিগের মধ্যে ছুগ্চেব 
শর্কবা এবং লবণাক্ত দ্রব্যের মধ্যে ফস্ফেট্‌ অব. লাইম্‌ গ্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী, 
একাধারে অনস্থিতি করিতেছে এবং তজ্জন্ত শিশুর শরীরের পুষ্টি সাধন হইতেছে 
ও উপযুক্ত উত্তাপ রক্ষিত হইতেছে। 

২য় অণ্ড | ছঞ্ধের বাবা নানাবিধ জীবজজ্তব শিশুদিগের যেমন প্রাঁণ 
রক্ষা হয়, ভিম্ব 'প্রসবকারী পক্ষী প্রভৃতির শাবকদিগের প্রাণধারণ'জন্ত তেমনি 
অগুলাল ও অগুকুম্থমের গ্রয়োজন হয়। 

অগ্ড মধ্যস্থিত পদার্থদিগের নাম ও উহাদের পরিমাণ £-- 


অগুলাল অগুকুম্ুম 
জঙ্গী. ৪? ৮০.০ ঠা 5৮৪ ৫€৩.৭৩ 
এল্বুমেন্‌ ..' ১৫,৫9০ ১১১ ০০ ১৭৪৭ 
'মিউকাস্‌ ... 8.৫. এক প্রকার তৈল ২৮৭৫ 


লবণ চি 8,০0০ চি ১৪৫৩ ৬,০৩০ 


0০01), ১৮৩ 





পীসপসপপিসপপাসপস পাস্তা পি পি 7 ২ পিপি প শপীপশীট শিপ শীত শীত তি পি টি 


ডাক্তার মেজেপ্ী নিকৃষ্ট জীবের উপর পরীক্ষণ করিয়! এীযগ দেখাইয়া, 
চ্ইেন। তিনি কুকুবদ্দিগকে কেবল শর্কর”ও জল পান করাইয় দেখিয়াছেন 
যে, প্রথম সপ্তাহে তাহাদের শারীরিক কোন বৈলক্ষণ ঘটে নাই, 'সুস্থাবস্থা় 
জীব যেমন প্রফুল্ল ও চঞ্চল থাকে, ইহারাও তেমনি ছিল, কিন্তু গ্গিতীয় 
সপ্তাহে ক্ষুধা ও ভৃষ্জ সত্বেও তাহারা ছুর্বল হইতে লাগিল এবং তৃতীর সপ্তাহে 
হুর্ধবলতা এত বুদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহাদের ক্ষুধানাদ্দ্য এবং প্রফুললাতাব 
হান হইতে লাগিল এবং চক্ষুতে ক্ষত হইয়। তাহ! দিয়! ক্রমাগত. জল পড়িতে 
লাগিল। ইহাঁদিগকে আহার ও পানীয়রূপে যে পরিমাণে শর্কর! ও জল প্রদত্ত 
হইতেছিল তাহাতে থে তাহাদের উদব পূর্ণ হইত না তাহা নহে, কিন্তু এক 
জাতীর পদার্থ ভক্ষণেব কুফল শ্বন্ূপ এইরূপ অবস্থা প্রাণ হইতেছিল, পরি- 
খেষে তাহাব| সকলেই টলতশন্তি রহিত হইয়া একে একে চতুর্থ সপ্তাহের 
পর প্রাণত্যাগ করিল। ইঠাদেব প্রত্যেকেব মুদেহ পবীক্ষা করিয়া মেজেপ্ডা 
দেখিলেন যে, তাহাবা সকলেই উপবাসে মবিরাছে, অর্থাৎ উপবাসে গ্রাণত্যাগ 
করিলে জীব শরীরে নে সকল লক্ষণ প্রকাশ পার, ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 
তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 

এইবূপে কেবল মাখন, তৈল, এরভৃতি সানগ্রী আহার দ্বারা উপবানের 
লক্ষণ আনয়ন করিয়| মৃত্যু হইয়া থাকে । ডাক্তাব বাড বলেন ষে আর্্য- 
খংশীয়ের] অধিক পরিমাণে শ্বেতনার জাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করেন বলিয়া অষ্ল 
বয়সে তাহাদের চক্ষুর দোষ জন্মিয়া থাকে । * 

আবার প্রোটিড পদ্দার্থের মধ্যে কেবল জিলাটিন্‌ বা ফ]ইক্রিণ আহাব 
করির্লে শরীরের পুষ্টিসাধন হওয়া দূরে. থাকুক দিন দিন তাহা, শীর্ণ হইয়া 
যায়। 

নাইট্রেজেন রহিত পদার্থ ভক্ষণ দ্বার! শীঘ্র শরীব শীর্ণ হইয়। ন্ট হয 
এবং নাইট্রোজেন ঘটিত দ্রবা ভক্ষণে অধিক মাত্রা মু ত্যাগ হ্ইয়। থাকে, 
সে ষাহা হউক এই উন্ডয় জাতীয় দ্রব্যেব ছ্গার। শারীরিক উত্তাপ রক্ষিত ভয়। 
লেেভরী, মেজেণ্তী প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করের! বলেন যে নাইট্রোজেন রহ্দিত 
আহারীয় সামগ্রী সকল কোন টিঙ্থ বা তগ্কতে পরিবর্তিত না হইয়। অগ্রেই 
উত্তাপ রক্ষা করিয়। থাকে, কিন্ত নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের গল্লাংশ উত্তাপ 


১৮৪ ফিজিয়োলজী 


রক্ষার জন্ত থাকে, অবশিষ্ট অধিকাংশ তন্তর গঠন বা সংস্কার করিরা থাকে; 
তিনি আরও বলেন যে, এই শেযোক্তজাতীয় পদার্থ ভক্ষণে জীব অপেক্ষাকৃত 
অধিক দিন জীবণ ধারণ করিতে সক্ষম হয়। 

মনুষ্য তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আপন আপম ইচ্ছামত আহারীয় 
সামগ্রী বাছিয়। লইতে পারে । ১ম, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য; ২য়, কাধ্য করিবার 
অন্ত, এবং ওয়, শরীরকে স্থুলাকার করিবার জন্য মনুষ্য আহার করিয়! থাকে। 
র্যান্কি বলেন যে, নিম্নপিখিত প্রণালী মতে আহার করিলে শরীর রক্ষ। 





হয় $-. 
এল্বুমেন্‌ জাতীয় পদার্থ 2 ৪ ১৩০ গ্র্যাস্‌ 
চর্বি এর এ রি রঃ ৮৪ এ 
শ্বেতসার জাতী রর রর ৪০৪ প্র 
বগাক দ্রব্য ০৪৬ হ ৩৩ রী 
জা. দি ৬৬ ২৮৬৩ এ 
৩৪ ৪৮ 


আর এইরূপ পরিমাণ আহার শবারা মনুষ্য উত্তম কার্য করিতেও পাবে 
তবে পুলাকাক্জ হইতে হইলে অধিক পরিমাণে চর্বি জাতীয় পদার্থ ভক্ষণের 
প্রয়োজন হয়। যাহ! হউক এক্ষণে এক প্রকার স্থির হইল যে, মন্ুষা আমিথ 
ও নিরামিষ এই উভয় প্রকার পদার্থ ভক্ষণ করিলে তাহার শবীর সবল ও শুস্থ 
থাকিতে পাবে, কিন্ত এন্কলে ছটি প্রশ্ন উিত হইতে পারে যে-- 

১ম। মাংসাশী জীবের! কেবল আমিষ ভক্ষণ করিয়া কিরুপে জীবিত 
থাকে? | 

২য়। তৃণতোজী জীবের! কেবলগুনিরামিষ পদার্থ ভক্ষণ করিয়া! কিরূপে 
বাচিয়। থাকে? 

ইহার উত্তব এই যে, মাংসাশী জীবদিগের রক্তে ও- মাংসপেক্গীতে যে সকল 
উপাদান থাকে, উহহার1.অপর জীবের প্রাণ বধ, করিয়া তাহাদের শোশিত 
পান ও মাংস ভক্ষণকনতঃ সেই সেই উপাদান প্রত্যক্ষ লাত করিতেছে, এ 
কারণ উহাদের শরীর পুষ্টির অন্ত জন্ত কোন জাতীয় পদার্থ ক্ষণের 
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পপ পপ পথ পাপ পাপ ৯ পপ ত 


প্রয়োজন থাকে না, আর তৃণভোলীদিগের এইরূপ করা যদিও তাহাদের 
স্বতাব-বিরুদ্ধ, তথাচ উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে ধে সকল সামগ্রী তাহারা আহার 
কবিয়! থাকে তাহাতে এমন সকল পদার্থ থাকে যাহ] মাংসাদি পদার্থে পাওয়। 
যায়, অতএব তাহাদের শরীর ধারণের কোন বিদ্ধ ঘটে না। অর্থাৎ উদ্ভিদ 
জাতীয় প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীতে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায়, তাভা 
আমিষ জাতীয় দ্রপাস্থ এল্বুমেন, ফাঈব্রিণ, কেন্ছিন্‌ প্রভৃতির তুল্য) প্রায় 
সমস্ত উদ্ভিদ পদার্থের বীজ ও রসে এল্বুমেন নামক শ্বতঃকারী পদার্থ দেখিতে 
পাওয যায়, শসো ও ভৃণজাতীয় দ্রবোর বীজে গ্টেন্‌ নামক এক প্রকার 
পদ্দার্থ থাকে যাহা ফাইব্রিণেব বাসাঁয়নিক .পদার্থেব তুলা, এইজন্ট ই্াঁকে 
উদ্ভিদের ফ্রাটব্রিণ কচ্ছে, এবং মটর, সিম ও আলু এ'ভতি পদার্থের 
লেগুমিন্‌ নামক এক পদার্থ দৃই হয় যাহ! দুগ্ধস্থিত কেজিনেব বাসায়নিক পদার্থের 
সঠিত সমান। উদ্ভিদ পদার্থে এইন্প আমিষানুরূপ সামগ্রী অবস্থিতি 
কবাতে নিবামিষ-ছোজী জীব্দিগেব কেবল শবীর বঙ্ষ' হইয়া থাকে তাহ 
নচে, তাহারা রক্ত ও.তন্ত রূপে পরিব্িত, হইয়া এই জীনদিগকে সুপ্ত ও 
নপিষ্ঠ বাখে। এই উভয় প্রকাব জীবে বক্েব গঠন মেন সমান, তেমনি 
উভয় জাতীম ভক্ষ্যদ্বান্থ নাইট্রোজেন পদার্থ পরস্পরের লা, নাইট্রোদেন 
বহিত সানগ্রীর "মপেক্ষ! নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থে যে অনেক 'প্রকাব উপদাঁন 
পাওয়া যায় তাহ। নছে, তবে এতছুভয়ের মধ্যে কেবল পবিমাণের গ্রভেদ মাত 


দৃষ্ট হয়। 

নাইট্রোজেন ঘটিত দ্রধোর চর্বি, লবণাক্ত পদার্থ এবং জলের ভাগ 
নাইট্রোজেন রহিত সাম্গ্রীস্থিত & এ পদার্থদিগেব অপেক্ষা পরিমাণ অপ। 

অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং বিশেষ দন্তপাটিদ্বয়ে গঠন 
দেখিয়] শ্বতঃই এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় যে, মনুষ্য উপবোক্ত দুঈ.জাতীয় তক্ষ্য 
দ্রব্য আহার কবিলে তাহাব শরীরের শ্বাপ্তযরক্ষা হয়, অথবা আমিষ ও নিবামিষ 
উভ্তয়বিধ সামগ্রী আহার কবিতে মনুষ্য সমান অধিকারী। মনুষ্যের শবার 
দি যাহা বাহির হুইয়! যায় সেই ক্ষতিপূবণেব জন্ত আনার তাহাব াহাধের 
গুয়োঙ্গন হয়, এই শারীরিক আক বাষের হিসাব কবিলে মন্রষ্যের প্ররুত 


পান্ত কি, ভাহ! উত্তমরূপে বুষা কাইবে। ভক্ষাব্যস্থিত পগ্রোটিডও তর্বি, 
২৪ 


১৮৬ ফিঞিয়োলজী। 


শ্বেতসার এবং লবণ জাতীয় পদার্থ ও জল হইতে শরীরাতাস্তরে নি্নলিখিস্ত 
গদার্থগুলি আয়রূপে গৃহীত হইয়! থাকে যথা £--নাইট্রোজেন, অঙ্গার, হাইডে।- 
জেন, অক্সিজেন, গদ্ধক, ফক্ষরাস্‌্, লবণ এবং জল। 'এহদ্যতীত ফুসফুস, 
ত্বক এবং মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যস্ক নানা নামধারী নলীর দ্বার অক্সিজেন 
শোধিত হইয়। থাকে । আবার শারীরিক বায়স্বরূপ ১ 

১ম। ফুসফুস, ত্বক্‌ ও নালা নামধারী নলী দিয়া কার্ধনিক এমিড, জল 
এবং অল্প মাত্রায় হাইডোজেন ও কার্ববেটেড, হাঁইিডোজেন নামক কূর্ণন্ধজনক 
বাষ্প বহিরগত হইয়া থাকে। 

২য়। ঘর্্মরূপে ত্বক দিয়া জল, লবণাক্ত দ্রব্য ও অল্প নাইট্রোজেন বাহির হয়। 

৩দ। মূত্র দিয়া অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন, বিবিধ লবণ, জল ' এবং অল্প 
'ঙ্গার নির্গত হইয়। থাকে। 

এই শারীরিক আয় ব্যয়ের মধ্যে অঙ্গার ও নাইট্রোজেনের ভাগই অধিক, 
অতএব এই হুইটি পদার্থ কি পরিমাণে শরীর হইতে গ্রতাহ বাহির হয় ও 
তাহাদের ক্ষতি পুবণের জন্য কি পরিমাণে এই ছুই পদ্দার্থ ঘটিত তক্ষ্যদ্রব্যের 
প্রয়োজন হয়, তাহ! দেখিলেই সকল মীমাংসা হুইয়া ঘাইবে। 

ডাঞ্ষার এড ওয়ার্ড শ্মীথ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, একজন সুস্থ যুবকের 
দেহ হইতে বিশ্রামাবস্থায় ৭৯ আউন্দ অর্থাৎ ৩৭৫৬ গ্রেণ অঙ্গার বহির্গত হয়। 

যে সকল ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম করে অর্থাৎ যাহারা হল চালনা করে বা 
খনি হইতে নাঁনীবিধ সামগ্রী তুলিয়া থাকে তাহাদের শরীর হইতে ১২.৫ 
আউন্প বা ৫৪৬৮ গ্রেণ অঙ্গার দিন বহির্গত হইয়া! থাকে। আবার তিনি 
দেখিয়াছেন যে, যাহারা গৃহের ভিতর থাকে তাহার! যাহ! আহার করে 
তাহাতে ১০.৫ আউব্স বা ৪৫৯৪ গ্রেণ অঙ্গার থাকে, আর যাহারা অধিক 
পরিশ্রম করিবার জন্ত বহির্গত হয়, তাহাদের তক্ষ্যত্রব্যের অঙ্গার ১৩.২ আউন্স 
হা ৫৭৭৫ গ্রেণ। ৃ 

অতএব মধ্যম শ্রেণীর জন্ত ৯.৫ হইতে ১২.৫ আউজ্স বাঁ ৪১৫৬ হইতে 
৪৬১৪ গ্রেণ অঙ্গারের প্রয়ো্ন এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদিগের ১২,৫ হইতে 
৯৪ আউন্স বা ৬১৬৫ গ্রেণ পর্যন্ত অঙ্গার 'আবশ্ক হইয়। থাকে। 

শিশুর, যুবার অপেক্ষা তিন চারি গুণ অঙ্গারের প্রয়োজন হক্গ। 
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ম্মিথ আবার দখিয়াছেন যে, অক্পশ্রমীদিগের কার্য করিবার জন: ২০০ 
গ্রেণ নাইট্রোজেন প্রত্যহ ব্যয়িত হইয়! থাকে, এবং যে সকল ব্যক্তি অধিক 
পরিমাণে আহার করে, তাহাদের'শরীর হইতে ২৬০ গ্রেণ নাইট্রোজেন বহির্গিত 
হইয়া থাকে; শিশুর পক্ষে ৬ গুণ অধিক নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়, এবং 
যত ষে বড় হইতে থাকে ততই নাইট্রোজেনের আবশ্তকতা| কমিয়া যাঁয়। 

ন্মিথ আরও বলেন যে, শরীর হইতে যে পরিমাণে লবণাক্ত পদার্থ বাহির 
হয়, সেই পরিমাণে তাহার প্রয়োজন হয়। নিক্ললিখিত তালিকান্যায়ী বিবিধ 
লবণ বাহির হইয়া থাকে। 


চাউল না 544 

ং মেগনিসিয়া সংযোগে, 
€ক্লারিন্‌ ঘটিত লবণ ' ৫ ২০০ এ 
সল্ফিউরিক অন্ন এ - ১ ১৭ হইতে ৪১ এ 
পটাস্‌ এ এ ১১৮ ২৭ ০১৪৭ এ 
সোডা এ এ ১১৮৮০ 5 ৪২৭ এ 
,লাইম এ ও দন ২৫5৬৩ এ 
মেগনিসিয়া এ এ ২৫ ২ রী 

এতদ্বতীত অতি অল্প মাত্রায় অইওভিন্‌, লৌহ, নানি বাহির 
হইয়। থাকে। 


তিনসের বা পাচ পাইণ্ট জল পান করিলে যথেষ্ট হইতে পারে? 

স্ত্রীলোক পুরুষের সমান কাধ্য করিলে তাহার আহার পুরুষের অপেক্ষা 
এক দশমাংশ নুন হওয়ার গ্রায়োজন হপ্ন, কিন্তু অল্প পরিশ্রমী শ্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষে এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ হইলে ভাল। 

ভাক্তার পার্ক জল ব্যতীত একজন যুব! ইংরাজকে এইরূপ প্রত্যহ আহার 
৮ বলেন £__ 


1ংস জাতীয় রি রঃ ৮৮8,৫৮৭ চর | 
ঢা এ ১০. রঃ ১০২,৯৬৪ ১ 
শর্করা এ তা ১:38২৫৭ ৪ 
লরণ এ ৃ হা ড় রি ১,০৫৮ ৩ 


২২,৮৬৬ আউন্/। 


১৮৮ ফিজিয়োলজী। 


শরীর হইতে সামগ্রী কল যে পরিমাণে ব্যদ্িত হইবে, ভক্ষাদ্রব্য রূপে 
পদার্থ নকল শরীরাত্যন্তরে সেই পারমাণে প্রবেশ করার প্রয়োজন হইবে, 
অর্থাৎ বে ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম করিবে, তাহার'অধিক পরিমাণে আহার কর 
কর্তব্য। এখন প্রশ্ন এই যে, কি পরিমাণে আহার করিলে শরীর প্রস্থ থাকে ? 
ইহার সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মত দৃষ্ট হয়। ডাক্তার প্রেফেয়ার এবং 
ন্মিথ বিলান্তের তুলাব কলে যে সকণ লোক কর করে তাহাদের ভক্ষ্ারবয্ 
প্রধান সামঞরীদ্য় অঙ্গার এবং নাইট্রোজেন আহার সম্বন্ধে পরীক্ষ! করিস্জা এরই 
রূপ নির্দেশ করিয়।ছেন £-- ৰ 
৩৮৮৮ গ্রেণ অঙ্গার এবং ১৮০ গ্রেণ নাইট্রোজেন। 
আলহ্য পরায়ণ পুকৰ ও স্ত্রলোকদিগের আহাবের নিত়মও তাহারা 
লিধিয়াঞ্ছেন £-- | 





পুরুব :.,:৪৩০০  গ্রেণ অঙ্গার ২০ গ্রেণ নাইট্রোজেন 
ত্র রা এ অঙ্গার ১৮০ এ এঁ 
মোট সংখ]... ৪১০৪ ী তালার ১৯০ এ এঁ 
লেথব্রিজ এইরূপ বলেন £ 

অলস লোকের আহার »* ৩৮১৬ গ্রেণপ অঙ্গার ১৮* গখ্রেণ এ 
সাধারণ পরিশনীর এব -** ৫৬৮৮ এ ধী ৩০৭ ত্র এ 
অত্যন্ত পরিশ্রনীর তব ... ৬৮২৩ গে ও ৩৯১ প্র প্র. 
কে্রওয়েব এবং রন ৫ ক 2 2 
কম্মচারীদিগের আহার 

পারিতোবিক প্রাপ্ত 1... ছি 89865 3 ূ 
ভোক্তার আহার 

সাধারণ লোকাদগের আহার ৫০*০ সী শ্রী ৩৯০ এর এ 


বিলাতের কয়েদীদিগের আহার £-- 
অল্প পরিশ্রমীর জন্ত ... ৪৬৫১ গ্রেণ অঙ্গার' ২২৪ 
অধিক পরিশ্রমীর তই ... ৫২৮৯ গ্রেণ এ ২২৫ 
সৈগ্তসন্বন্কীয় কয়েশীর আহার £-_. 
অল্প পরিশ্রমীব জি ..* ৫*** গ্রেণ অঙ্গার ২৫৫ 
অধিক পরিশ্রমীর জন্য ... ৭৩** গ্রেণ এ ৩১৭ 


2৮2 2৮ £&৮ 
9৮ 2 £৮ 


0901), ১৮৯ 


০ 


এস্কলে ইহ! ম্মরণ রাঁখ। কর্তব্য যে, বয়স অনুযাদী আহারের ব্যবস্থ| হওয়া উ চিত, 
বালককে নয় বৎসর পর্যাস্ত ছুপ্ধ ও শ্বেতসার'জাতীয় পদার্থ আহার এতে দিবে। 

দশম বর্ীয়ের স্ত্রীবোকদিগকে অর্ধেক আহার দেওয়| কর্তব্য । 

চতুদ্দশবর্ধীয় বালক, স্রীলোকের সমান আহাব করিবে। 

ডাক্তার কার্ক বলেন যে, শরীর হইত দিনান্তে ৩৫০* গ্রেণ অঙ্গার এবং 
৩০* গ্রেণ নাইটে জেন বহির্গত হইয়! থাকে, এখন দেখা যাউক কি পরিমাণে 
আহার করিলে এই ক্ষতি পূরণ হইতে পারে । যদি- কোৌনরূপে এ সামগ্রীঘয় 
শবীরে প্রবেশ করান যাইতে পারে তাহা হইলে প্রশ্নের সহজে মীমাংসা হইয়া 
গেল, কিন্তু পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, কোন ম্বতঃকারী পদার্থ একক শরীর রক্ষা! 
কবিতে পারে না, যেহেতু কোন একটি পদার্থের মধ্যে শরীরধারণোপযুক্ত অঙ্গার 
ও নাইটোজেন্‌ নাই। 

সে যাহ। হউক যদ্দি কেবল উপযুক্ত পরিমাণে এল্বুমেন আহার করিয়া 
অঙ্গারের ক্ষতি পুরণের চেষ্টা কর! যায়, তাহা হইলে নাইট্রোজেনের ভাগ 
ইহাব ঠিক প্রয়োজনের অপেক্ষা চারিশুণ অধিক হইয়! পড়ে, যেহেতু শরীরের 
বায় ১৫ ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ নাইটোঙ্েন্‌ কিন্তু এল্বুমিনে ৩ ভাগ অঙ্গার ও 
১ ভাগ নাইটেশজেন্‌ অবস্থিতি করে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে ষে এল্বুমিনের 
সহিত নাইটে ঞ্েন্‌ রহিত ভক্ষপ্রব্যের প্রয়োজন । 

আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। রুটিতে ৩* ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ 
নাইটোজেন থাকে । একজন ব্যক্তি যদি কেবল রুটি আহার করিয়! আবশ্তক 
মত নাইট্জেন রক্ষা করিবার চেষ্টা! করেন তাহ! হইলে ওদিকে অঙ্গারের 

ংশ িগুণ হইয়! পড়ে, যেহেতু শরীরের ব্যয় ১৫ ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ নাই- 

টেজেন; কিন্তু রুটিতে ৩* ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ নাইট্োজেন মাত্র আছে। 
অতএব কেবল রুটিতেও প্রাণধারণ হয় না। কিন্তু রুটি ও মাংস একত্রে 
আহার করিলে ছুই দিক রক্ষা হইতে পারে। যথা £- 





১৫*** গ্রণ ওজন বা এক সেরের অঙ্গার নাইটেজেন 
অল্প অধিক পরিমাণ কুটিতে ৪৫ গ্রেণ ১৫০ গ্রে 
৫০** প্রেণ ওজন ৰা তিন পোয়। মাংসে ৫০০ গ্রেপ ১৫৭ গ্রণ 


৫৪৪৩ ৪৩ 


১৯৪ ফিজিয়োলজী। 


অতএব এই তালিকাতে প্রমাণ পাওয়। ষাইতেছে যে, এক্ষসেরের' কিছু কম 
ওজনেব দয়দার রুটি ও তিন পোনা মাংদ ভক্ষণ করিলে শরীরের আব্ত- 
কানুযায়ী অঙ্গার ও নাইট্ জেন রক্ষিত হয় এবং উহা, দ্বারা ইহাও সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে, আমিষ ও নিরামিষ এই উভয়রূপ পদণর্থ ভক্ষণ :করা বিধেয় ॥ 
এন্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, রুটি ও মাংসাহারের নিয়ম ইংরাজদিগের, 
আমাদিগের জন্য নছে আধ্যবর্ণের আহারের কথা পরে লিখিত হইতেছে । , 

কলিকাতাস্থ আলিপুরের কারাগারের যে সকল বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আসামী 
বন্দী থকে, তাহাদিগের প্রত্যেকের রক্ষার' জন্ গ্রত্যহ নিয়লিখিত তালিকা নু. 
যায়ী আহার প্রদত্ত হয়। যথা $-- 


চাউল । ৯ ছটাক 
দাইল হু. 

সাংস (এক দিন অন্তর ) ২ 
তরকারী টি 

রুট ২ ৭ 

তৈল ১। দেড় কাঁচা 


এই তাপিকাতে উত্তমরূপে শরীর রক্ষা হয় না তা্গার কারণ এই যে, শরীর' 
রক্ষণোপযোগী নাইটেজেনের অংশ কম পড়িয়া ফা, ইহার বিশেষ বর্ণন। 
পরে দেখান যাইতেছে । বঙ্গদেশে সাধারণ লোক যাহা আহার করিয়। থাকে 
তাহার তালিকা ও অঙ্গার এবং নাইটে জেনের পরিমাণ এইরূপ ৮-_ 


অঙ্গার নাইটোজেন 
১০ বা ১২ ছটাক চাউলে ৩৪১৫ গ্রেপ ৮৫ গ্রেণ 
৪ ছটাক দাইলে ১৩৯৮ হ ১২৪ রি 
২ ছটাক তরকারীতে ১৯২ » ৫ * 
২ ছটাক মাংসে ৪৭৫ «এ 8৭ ২ 
১ ছটাক তৈলে ৯৫৯ ৪ ৩২ 5 
€( অন্নলবণ ) 


৬৪৩ ২৯৩ 


ইহাতে ৃষট হইতেছে €ষ, অঙ্গার 'অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবিষ্ট হইঙা 





৮0070), ১০৯১ 


মি ১১১ 


অনিষ্ট করিতেছে এবং নাইটেজেনের অংশ হাস হওয়াতে শরীরের উত্তম 
'বূপ বলাধান হইতেছে না। 

যাহা হউক প্রতোক ব্যক্তর আহাবের জন্ঠ সুক্মভাবে কোন বিশেষ নিয়ম 
বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পাবে না, কারণ আহারীয় ভক্ষ্য সামগ্রী 
ব্যক্তিগত অভ্যান ও তাহার পরিপাক শাক্তর উপর বা অন্ত কোন নিসরণ- 
কারী ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর কর্রতেছে। একজনের পক্ষে যে ভঙ্গ্য ডুরব্য 
যথেই অন্যের নিকট তাহ যৎসামান্ত বলিয়া বোধ .হইতে পারে । আবাব 
ক্রমাগর্ত একজাতীয় পদার্থেব আহার দ্বারা ততত্প্রতি অরুচি জন্মাইতে পারে, 
অনতএন শক্ষ্যদ্রব্যেধ পরিবর্তন সময়ে সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। 

ডাক্তার* কারপেন্টার বলেন যে, সময়ে সময়ে শ্বেতগাব জাতীয় পদার্থের 
পরিধর্তনেব হ্যায় আমিষ জাতীয় ভক্ষ্যদ্রবোবও পরিবর্তন নিতাস্ত আবশ্যক । 
প্রই শেষোক্ত শ্রেণীব মধ্যে মত্স্তাহারের প্রথ। নান| ধৈজ্ঞানিকেব দ্বার প্রশংসিত 
হইয়াছে । ডাক্তার জন ডেভী বলেন যে, মংস্তভে।জীদিগেব* শরীর যেমন 
বলিষ্ঠ, সুস্থ ও বলণান হর, এমত আব কোন শ্রৈণীর হয় না, একবণ পাশ্চাত্য 
প্রদেশের ধীবব জাতিব মধ্যে অপেক্ষ।কুত স্থন্দপী নাবী, বশর ও বলিষ্ঠ পুকষ 
লক্ষিত হয়, এবং ইহাদের ভিতর যেমন বংশবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় তেমন 
আর কোন জাতিব চিত দেখিতে পাওয়। যার না। ভনে এন্লে প্রবণ রাখ 
কর্তব্য ষে, সকল মত্স্ত সহজে পরিপাক পায় না এবং স্ুকদ্দেই স্বাস্থ্যকর হয় 
না, 'অরথাং অতি ক্ষুদ্র না অত্যন্ত বৃহৎ মতম্তাপেক্ষা মধ্যম শ্রেণীব নীনই পবি- 
পাকের পক্ষে উত্তম, এনং ঘে সকল মগ্তে অনেক আঁইষ বা ডানা থাকে 
কিম্বা যাভাদেব মাংস কঠিন ব1 শুপ্গ নহে, অথব1 যাহার] কোমল এবং কুধ্ধিত 
তাহাদিগকে শীঘ্ব শীঘ্ব রদ্ধন করা কর্তব্য নতুবা পবিপাকের বিপু ঘটে! 

মস্তিফের বলাধান এবং শ্বাঙ্থ্য রক্ষার জন্ত ফম্ফরাসের প্রয়োজন ভয় 
এবং মংস্তে এই রাসায়নিক পদার্থ বুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়। থাকে সেইচেতু 
বোষ্টন সংবাদপত্রে একজন বৈজ্ঞানিক পিখিয়াছেন যে, শারীরিক পশ্শ্রন 
বিশেষ মানসিক বুদ্ধিবৃ ত্তর সঞ্চালন জনিত শ্রান্তি দুব করিবার জন্ত মত্গ্তাপেক্ষ! 
দ্বিতীয় উপাদেয় এবং আবস্টকীয় ভক্ষ্যদ্রব্য আর নাই। একারণ সমস্ত 
পৃথিবীর দমুদ্র ও নদীতীরব্তা মন্যাজাতির বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হর ও তাহাদের 
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মধ্যে অধিক লোকসংখ্যা দেখিতে পাওযা যা, কেননা ভাঁহারা সঙ্জে বহুল 
পরিমাণে মতস্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে? | 

কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে কেবল মংস্তাহার করিলেই এক জন ঘোর মুখ, 
বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত একজন সুন্দর জ্ঞানবান বাক্তিতে পরিবন্তিত হ্টতে পাবে 
না, তবে অন্যান্য ভক্ষযপ্রব্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মত্স্তাহার করিলে 
মন্তিষ্ষেব গঠন রক্ষার 'মাব কোন অভাব দৃষ্ট হয় না। 

ইদানীন্তনকালের লোকদিগেব অপবিমিত ও যদৃচ্ছা ভক্ষণের পরিবর্তে 
পূর্বতন বোম বাজ্যেব পুরোহিত সম্প্রদায়দিগেব মধ্যে পবিপাঁক ক্রিয়া স্সম্পন্ন 
ভইবাব জন্য যেরূপ শমরে সময়ে উপনাস বা মাংসেব পবিবর্ভে কেবল মত্ম্যা- 
ভাবের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহ! অশ্ব প্রশংসনীয়, এবং তজ্জহ্া অনেক 
চিন্তাশীল ও কর্দঠ দাতিব পবমাষু বুদ্ধি পাঈন্াছিল। আর্যবংশীয়দিগেব 
মধ্যে যর্দিও উপবাসেব স্ুপ্রণা আদিও কোন কোন শেণীর ভিতব বিস্ঞমান 
আছে, কিন্তু, উহাব আতিশয্যে অনেক সময়ে তাত ভিতে বিপবীত হয় 
পড়ে. অতএস এখনও যদি অন্ন্দেশের চস্তাশীল ব্যক্তিগণ অতিরিক্ত মাংসা- 
হাবের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে মত্হ্য ভক্ষণ এবং স্বাৰ পরিবর্তে নির্মল 
জল পান কবেন, তাহা হইলেও বর্তমানেব মত, অনেক ল্ুবিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে অকালে অকম্থাৎ আপন আপন অধ্যখসায় বা কর্তব্য 
পরিহাব কবিয়। লোকাম্তর গমন করিতে হয় ন।। | 

ডাক্তার শীযুক্ত বাবু কাঁনাইলাল দ্বেরায় লাহাঢবেব আন্রাক, নাইটে লেন, 
ধাতব পদার্থ, জল ও চর্বি গ্রাভৃতিব পঙ্ধিমাণ ও ভাবতম্য।নুযাক্মী খাছোব 
তালিক1 উদ্ধত হুইল) ইহাতে গ্রাত্যেক পদার্থের ১০* ভাগের পবিমাপ 
বুঝা যাইবে । যথা £-- 
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পপ শি পপ পপ ০ শক সা পপ 


শিশুর আহার (10190 0161)--সগ্ভ প্রশ্থত শিশুকে কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যেই স্তনছুদ্ধ পান করাইতে হক্।« প্রথম পোয়াতীদিগের স্তনে ছুগ্ধ সগ্ধয় 
হইতে ২।৩ দিন বিলম্ব হইতে পারে স্তরাং' তাহাদের শিশুকে জল মিশ্রিত 
গাভী দুগ্ধ দেওয়৷ বিধি। শিশুকে প্রত্যহ দিবাভীগে ২ ঘণ্টা অন্তর এবং 
রাত্রিতে ৪ ঘণ্ট। অন্তর ছুই মাসের জন্ত স্তন পান কবান কর্তব্য ) তৎপরে তৃতীয় 
মাঁস হইতে কেবল দিবাভাগেই ৪ ঘণ্টা অন্তর স্তন পান করান বিধি। রাল্তি 
দর্নটার পর শিশুকে স্তনপান করাইবার জগ্য জাগান কর্তব্য নহে । পিশুব 
সামর্থ্যান্ুসারে পাঁচ পোয়া হইতে ছুই সের পর্যন্ত হুপ্ধ সেবন করান ঘিধি। 
গ্রাথম ৬।৭ মাস শিশুকে কেবল স্তন পান করাইয়া! রাখা কর্তব্য । | কোন 
পোয়াতীর স্তনে ছুপ্ধ না থাকিলে গাভী, গর্দভ, মেষ বাঁ ছাগ ছঞ্ধ তৎপরিবর্তে 
ব্যবস্থা কবা উচিত। গাভী ব! মেষ হুদ্ধে নারী ছৃগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
কেজিন্‌ এবং মাঁথন দৃষ্ট হয়। শ্রীগাভী ও মেষছুদ্ধ নারী ছুপ্ধ অপেক্ষা কম 
মি সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিং জল ও শর্করা-মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেবন 
করাইতে হয়।' শিশুকে পরিষ্কার পাত্রে ট্রাট ক! ছুগ্ধ ঈষৎ গবম করিয়া সেবন 
করান বিধেয়। ৬1১০ মাস পৰ শিশুকে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রুটি, এরারুট্‌ মিশ্রিত 
দুগ্ধ, ডি, সা, বাণি প্রভৃতি পদার্থ সেবন করান কর্তব্য। এইকালে কোন 
শ্বেতসার জাতীয় পদ্দার্থ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা বিধি নয় যেহেতু শিশুর 
লাল! ও ক্লোৌমরস এ কালে বাহির হয় না) শিশুর ছুই বৎসর বয়ঃক্রম হউলে 
তাহাকে অন্ন, ব্যঞজন, মংস্ত ও রুটি প্রভৃতি খাইতে অভ্যাস করান যাইতে 
পারে। 
ষ্টার সাহেবের মতে ১৮ মাস বয়স্ক হষ্ট পুষ্ট শিশুব খাদ্যে এল্বুমেন জাতীয় 
পদ্দার্থ ৩৬ ভাগ, চর্ধিি জাতীয় ২৭ ভাগ এনং শ্বেতসার জাতীয় ১৫১ ভাগ থাক। 
হৃর্ভব্য। ৃ 
। শিশুকে যদি ঢোক দুগ্ধ খাওয়াইভে হয় অর্থাৎ হাতে হুগ্ধ খাওয়াইয়া মানুষ 
হরিতে হয়, তবে দিম্মলিখিত প্রণালী মতে ছুদ্ধ সেবন বিধি দিবে £-- 
১ম মাসে ৫ ছটাক ছুগ্ধে ৫ ছটাক নির্মল জল অথবা বাঁণিতে জল মিশ্রিত 
করিয়া উহ! ১ ছটাক পরিমাণে সমন্ত দিনে ২1৩ ঘণ্ট। অস্তর এবং রাত্রিতে ৪1৫ 
ঘণ্টা অস্তর ব্যবস্থা! দিবে। 





সপে 


70০ ১৯৫ 


তিন মাসের শিশুকে ২* আউন্স ছুগ্ধে ১ আউন্দ জল মিশ্রিত করিয়া 
সেবন করিতে দিবে। 

ছয় মাসের শিশুকে ৩০ আউন্স অথবা প্রায় ১ সের খাঁটি ছুপ্ধ সেবন ব্যবস্থা । 
ছয় মাস হইতে বার মাস বয়স পর্য্যন্ত পাচ পোয়। ছুগ্ধ ও তৎসঙ্গে কিঞ্চি 
শ্বেতসারজাতীঙ্ন পদার্থ সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া! যায়। 

১ হইতে ২ বংসর বয়স্ক ইংরাজ শিশুর থাদা-_প্রাতঃকালে ৭॥০ টার সমন 
প্রায় ৫ ছটাক হুপ্ধ ও কিধিৎ রুটী, বেলা ১১ টার সময় ১ পোয়! জল মিশ্রিত 
ছুপ্ধ, বেল! ১॥০ টার সময় রুটি ও ছুই এক টুক্‌র| মাংস এবং সন্ধ্যাকাঁলে 
প্রাতঃকালের মত খাওয়ার বন্দোবস্ত দেখা যায়। 


ইংরাঁজ বালকের খান্। 


প্রথম আহার (13155/নি6)--রুটী ও মাথনে ২০ ছটাক এবং ছুগ্ধ 
« ছটাক। , 

মধ্যাহ্ন আহার €(1017176?) মাংস ১0০ ছটাক, উত্তিদ সম্বন্ধীয় 
তরকাবী ১ ছটাক, অল্প ছুপ্ধ বাঁ ৪ আউন্স পুডিং, এক বাটী চা, রুটা ও মাখন 
৫ আউন্স, ছুগ্ধ ৯* আউন্স ইত্যাদি। 


ইংরাজ যুবার খান । 


প্রথম আহার (টি6810250 )- রুটা ১০ আউষ্দ, মাথন ১ আতউল্গ, 
কাফি বা চা, এবং ১৫ আউন্দ দুগ্ধ । 

মধ্যাঙ্তে আহার (1017161)-মাংদ ৬ আউন্স, আলু ৮ আউল্গ, 
পুড়িং ৮ আউন্স, রুটী ১০ আউন্দ. মাখন ১ আউন্স, কাফি বাঁ চা ১৫ আউন্দ। 

রাত্রিকালের আহার (54259 )-_ছুগ্ধ ও রুটী ১* আউন্স 

বৃদ্ধাবস্থাক় যুবাপেক্ষা কম আহারের প্রয়োনধন হয়; কারণ বুদ্ধের পরিশ্র্ 

কম। 

রোগের কালে পথ্য 07016019 51০100655 ) নির্নাচন কর! অতি 
কঠিন ব্যাপার । রোগীর পেশী ও মানসিক শক্তির ত্রাস হয়, পরিপাক ক্রিয়া, 
রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ও শ্বাস ক্রিয়ার অনেক ব্যাঘাত ঘটে, অর্থাৎ হ্থুপ্থাবস্থার 


১৯৬ ফিজিয়োলল্সী | 


মত উহাদের ক্রিয়। ভালরূপ প্রকাশ পায় না, শবীর হতে উত্তাপ কম পরিমাণে 
বাহির হইয়। থাকে । স্থতবাং রুগ্ন শরীরের জন্ত অতি লঘু আহারের প্রয়োজন 
হইয়া থাকে । আবার রোগীর আহার ধাহাতে স্বাস্থাজনক হব সহজে পরি- 
পাক পায় ও পুষ্টিকর হয় তদ্দিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য; নতুবা বোগীর 
আহার অপুষ্টিকর ও অজীর্ণকব হইলে অন্ত্রমধো (171068017৩5 ) প্রবল জাল! 
উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । রুগ্ন শবীরে ও উপবাস কালে শারীরিক 
ক্রিয়া! কম হইলেও শবীর হইতে ইউরিয়া, কার্ধণিক এনিড ও জল বাহির 
হইয়|। থাকে । হ্তরাং রোগীকে এন্ধূপ আহার ব্যবস্থা দিতে হইবে যাঙ্কান্ডে 
অঙ্গার ও নাইট্রোজেন্‌ বর্তমান থাকে । ছুগ্ধ রোগীর পক্ষে উত্তম খাগ্ক হইলেও 
সকলের তাহ। সহা হয় না : গরম কাফা বা! ছৃগ্ধেরসচিত ডিত্ব মিশিত করিক। 
সেবন ব্যবস্থা করা যায়। অথনা সাগু, এবাকট, গুভতি ছুগ্ধেব সহিত 
মিশ্রিত কবিয়! সেবন করবিতে কহিবে। রোগীর পরিপাক ক্রিয়। অত্যন্ত কম হয় 
জ্তরাং লিবিগ, সাঠেবেধ প্রস্তুত খান্স (1510016”500106170710 00904 ) 
বাবস্থা করা যায় ৷ ইহাতে ১৭.৫ ভাগ উত্তম ময়দা, ১৭.৫ ভাগ মল চূর্ণ, 
৮ ভাগ জল এণং ১ ভাগ পোটাসিরাম্‌ কার্ধনেট মিশ্রিত কবিলে যে আরোক 
প্রস্তুত হয় তাহার ৩০ শিন্ছু, ১৭.৫ ভাগ হুদ্ধ এনং ৩২ ভাগ জল আছে। 


রোগেব কালে কাচা ফল ব। কাচ| উদ্ভিদ সামগ্রী পেবন অবিধি, কারণ, 
উহ্বাবা অপুষ্টিকব পদার্থ; উহাদের দ্বারা পেট ভার এবং পেটে বাষু সঞ্চয় হয়? 
বোঁগীর স্সাযুদণ্ডল ও হ্বংপিখ্ডেব শক্তি এককালে লোপ হইলে তাহার 
“।[হারের পূর্বে ক্ষণকালেব জন্য কিঞ্িৎ সুরা ব্যবস্থা করা যার, জ্বর প্রভৃতি 
হুবলকর ব্যাধিতে 'অতি সাবধানে পথা দিবে। | 

যন্ুষোব খাগ্য সামগ্রীতে ১ ভাগ নাইট্রোজেন্‌ ঘটিত ও ৪ ভাগ নাইটে জেন, 
রূহত পদার্থে প্রয়োজন তয়। আহারোপযোগী চর্ব্বি জাতীয় পদার্ধে ১৯ 
ভাঁগ পুষ্টিকর পদার্থ থাকিলে শ্বেতসার এবং শর্কর! জাতীয় পদার্থে ১৭ ভাগ সার 
থ;ক! কণ্ব্য। 


আর বাহ জানান এট 


০9097), টি 


০৯ িপীশি পিপি শীতিক্টিপিশীতটি পতি পাপী আপস 


মিত পরিশ্রমী যুব! ব্যক্তির শারীরিক আয়। 





১২০ গ্রাম এল্বুমেন 1 ৬৪.১৮ 1 ৮৬০7১৮৮৮ 





| ২৮.৩৪ 
৭৬ এঁ চার গ০.২০ ১০,২২৬ ূ ক্যান ৯,৫৪ 
৩০ এ শ্বেতসার ১৪৬৮২ তত. 1. 555.558 ৰ ১৩২.৮৫ 


সপ তি শশ্পিট শিপীশ শি পিপীক্িশশাশ  পীপীশিীপানিল শিপ শশী শি শা পাশ 





স্পা পিট 








ঙ ২৮১২৩ ূ ৩৯,১৯৯ ১৮৮৮ ২০০ ৭৬ 





এতদ্ধাতীত, শ্বাসক্রিয়াব ছারা ৭৪৪.১১ গ্রা্যাম অক্সিজেন শোষণ, ২৮১৮ 
গ্রাম জল পান এবং ৩২ গ্র্যাম্‌ অধাতব লবণের প্রয়োজন হইয়া থাকে 


মিত পরিশ্রমী যুবার শারীরিক ব্যথ । 


ূ গ্র্যাম্‌ জল ূ কাবন্‌ লিল নাইটে | অক্সিজেন 
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শ্বাসক্রিয়ার দ্বার! ত্য বিচির রি ৫ ূ ূ ১:5০, ৬৫১১৫ 
ঘন্ম্মেব দ্বার! ৫ ৬ ূ টিন 2... |. শ.২ 
মুত্র দ্বারা নব্য | | ৩৩ ূ ১৫৮ | ১৯১ 
সলদ্বার! 8 টা রি ৩* [| ৩, 

] সি শী 
পিরিত ৃ ২৮১২ | ৬.৭ ১৮৮ | ৬৮১,৪৩৬ 

















 শ্রতগ্বাতীত, ভক্ষাদ্রব্োর ৩২৮৯ গ্র্যাম্‌ হাইড্রোজেন এবং ২১৩.৪১ গ্রাম 
অক্সিজেন একত্রিত হইয়া! ২৫৬ গ্র্যাম্‌ জলরূপে বহির্গত হইয়া থাকে। প্রা 
দ্বার] ২৬ এবং মল দিয় ৬ গ্র্যাম্‌ লবণ বাহির হইয়া থাকে। 
অণ্প বা অনুপযুক্ত আহারের কুফল (2950 ০01 গা) 10507 
0101) 017 10007006106? )-_মনুষ্য মাত্রেরই অল্প আহারে শরীর তুর্বল ও 
বিবর্ণ হয় এবং অবশেষে উদরাময় বা রক্তামাশর উপস্থিত হইয়া খাকে। 
শরীর রক্ষণে অনুপযুক্ত এরূপ সামগ্রী তক্ষণ অবিধি। শৈশবকালে কেবল ঘন 
শ্বেতসার জাতীর তক্ষ্যন্ত্রব্য সেৰন করাইলে শিশুর অলীর্ণ, পেটফাপা, কোষ্ঠবন্ধ, 


১৯৮ ফিজিয়োলজী । 


সপশিশাসা পাপ আজ 





পপি 


উদরাময়, কড়1 মেজাজ, অনিজ্রা! হূর্ববলতা, এবং চর্মরোগ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া 
থাকে। 

অতিরিক্ত আহারের কুফল € 2:6৪ ০1900 177 82:0899 )-- 
প্রোটিড, জাতীয় তক্ষ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিলে যকত ও মুত্রযন্্ 
গ্রভৃতি ক্রিয়ার আধিক্য হয় সুতরাং রাজবাত (০০৪), লিথিমিয়া ও অজীর্ণ 
প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। তৈলাক্ত ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ অধিক পরি- 
মাণে সেবন করিলে শরীরে চর্ব্বি জন্মে এবং প্রায়ই অজীর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ! 
গুণিকায ব্যক্তির সম্তানদ্িগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হাস হয়। শুলকায় 
ব্যক্তিদিগের কম পরিমাণে শব এবং চর্বিজাতীয় পদার্থ আহার কর! কর্তব্য । 

চর্ববিজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি এবং উপযোগিতা € ০1৪1 
810 005৫9 01 0৮)--নাংসে, মাথনে, এবং তৈলে চর্বিজাতীয় পদার্থ অবস্থিতি 
করে। ছুগ্ধে শতকরা ২ হইতে ১৮ ভাগ, ভিম্বে শতকরা ১২ ভাগ এবং রুটা 
গ্রভৃতি পদার্থে অতার পবিমাণে চর্বিজাতীয় পদার্ণ দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

কাচা ফলে শ্বেতসার জাতীয় এবং গাকা ফলে তৈলাক্ত পদার্থ অধিক । 


[10129]10. 
পরিপাক ব্রিয়।। 


যাহ! হ্বার। ভক্ষাদ্রবোর অনেক অংশ রাঁসাযর়মিক, ভৌতিক ও জীবনাগত 
(0176091021, 7১17531081 870 ৬1০1 )কার্ষের দ্বার নূতন আকারে পরি- 
বন্তিত হইয়া রক্তের সহিত সংযুক্ত ও শোধিত হওতঃ শরীরের এত্যেক টিমকে 
ংশোধিত ও নুতন ভাবে গঠিত করে, এবং বন্বর! শরীর ধারণোপযোগী উত্তাপ 
(176৪: ) আনয়ন করে, উহাকে পরিপাক ক্রিয়া কহে। 
আহার কালীন ভক্ষ্য দ্রব্য দৃস্ত হবার] চর্বিত ও লালায় মিশ্রিত হইয়া ক্রমে 
ক্রমে অন্নবহানমী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আন্ত্র (59080986885, 919008০, 
50001] 8100 15186 1005900৩ ) দিয়া যাইবার কালে উপরিউক্ত নলীদিগের 
শ্লৈম্মিক বিললীর (11000005 17620181)) এপিথিলিয়াম্‌ কোষের (729৮61181 
০6118 ) ও উহাদের বিবিধ গ্রন্থি (219105) নিঃসৃত লানাবিধ রসের সহিত 


০001), ১৯২ 


পপ প্পিসিশা পা বাপ িপশা শী -স্০ স্পেস তিসপীপপ পিপি শিস সীল এপাশ পপ আপি পপ ১ 


মিশ্রিত ও আক্রান্ত, হয়, এবং পরিশেষে এই মিশ্রিত পদার্থ এ প্রকার অবস্থান্তব 
গ্রাপ্ত হয় যে, ইহার অধিকাংশ কঠিন ও গমদ্রবণীয় থাক1 দূবৈ থাকুক, সম্পূর্ণ- 
রূপে গলির নিশ্রিত হূইয়া একেবারে (015005) শিবা (৪118) দ্বাৰা চালিত 
হয়, নতুব! পরোক্ষভাবে (4176001)) ল্যাক্টিয়ালস্‌ ([.5০৮৭15 ) নলীপ্দিগের 
বারা শোষিত হয়, অবশিই অল্লাংশ অসার পদান্ধপে অন্ত অন্য নির্গমনের পথ 
দিঘনা বহির্গত হইয়া থাকে । 


এই সকল রসের নাঁম। 


১। লাল! (১1157, ) 

২। আন্লবল ( 75৮11০ 10106, ) 

৩। পভ ( 31৩.) 

প্যান্ক্রিয়াটিক রস (72970167110 011০৮. ) 

৫ | শুদ্র অস্ত্র রস (১10100005 81766110015.) 

৬ | বৃহল্নান্ম বস € ১০০৪61০17০1 0) 17156 1160৭611)6.) 
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দম্ভ-_-11:15 বন, 


মনুষ্যের ছুইবার দস্ত বাঠির হয়। ১। অল্পকালস্থায়ী বা ছু্ধদন্ত (২০টি ), 
৯। দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত (৩২টি )। 

দুগ্ধ দত্ত ব1 অস্পকাঁলস্থায়ী দম্ত__(0 01৫1609007৮ 
6৪0) _ প্রথম ছুই বৎসবের মধ্যেই বাহিব হয়, ইহাদের প্রত্যেক অর্ধপাটী 
মাড়ীতে ছুই ইন্সাইসার, এক ক্যানাইন্‌ এবং দুই মোলার দস্ত দূ হয়। দন্ত 
মাড়িতে দস্তগুলি ৫ শ্রেণীভুক্ত হইয়।নিয়লিখিত প্রণালী অগ্ুসারে বাহির হঈরা 
খাকে £-- ূ 

১। নিয় চোরালের মধ্যস্থিত ২টা ইন্সাইসার ৬ হইতে ৮ মাস। 

২। উপর চোয্ালের মধ্াস্থকিত £টী: :”:৮:৮১০ 

৩। নিয় চোত়্ালের ছুই পার্থর ইন্সাইসার 
এবং প্রথম ৪টী মোলার .5১২৮১৪ 


২*৬ ফিলিয়োলক্া। 


াশীশাশীশীি শিট শাশটিশিশাশিসিস শশা শি সপ পাশ সপ তি শিক ০ পিপিপি পলাশ প্পিল তা শা পপশিস্পীশিশ শা শি  ১ পাপীশিশ পিপিপি স্পিাশ 2 


৪1 ওটী ক্যানাইন ১,০১৮ ৮২০ ৮ 
৫। ৪টী পশ্চান্দিকের মোলার, ২৯ » ৩০” 
দীর্ঘক|লস্থায়ী দত্ত (12110721001) (৩৪6৯)-_শিশুর প্রথম ছয় মাস 

বয়সে কোনও দাত বাহির হয় না, কিন্তু দ্রই বৎসর বয়সের শেষে সমস্ত ছুগ্ধদন্ত 
বাহির হইয়া পড়ে। ছয় বংসবের ভিতর এ সকল ছুগ্ধদন্ত পড়িয়া গেলে উহাদের 
স্থানে দীর্ঘকালম্থায়ী দত্ত বাঁঠিব হউতে থাকে । ১২১৩ বৎসরের মধ্যে সমস্ত 
দাত উঠিগা থাকে । ২১ বসবে আকেল বাঁ জ্ঞানদন্ত (%19৫070 €0০৫7 ) 
বাহির হয়। সমস্ত দন্ত বাহির হইলে গণনায় উহার! ৩২টা হয় যথা £--প্রত্যেক 
মাড়ীর অদ্ধেকে ২ ইনসাইসাব, ১ ক্যানাইন, ২ বাইকাম্পিড এবং ৩ মোলার | 

অল্লকালস্থায়ী মোলার দন্তগুণ্লব স্থানে চিবস্থায়ী বাইকাম্পিড দন্ত স্থাপিত 
ভয়। ল্পকাল্থ।য়ী মোপান দস্তেব পশ্চাতে ৩্টা করিয়া চিরস্থায়ী মোলাব 
দন্ত উঠিয়। থাকে । 

নিয়ের প্রণালী মনগসাবে চিরস্থায়ী দন্তগুলি (11080606190) ) উঠে 
যথা -- 


৬ বংশব রর নি ১ম মোলার। 
৭» রঃ ১১... ইটী মধ্যের ইনসাইসাব। 
চি তি ১... হ্টীপার্খেব শী 
্- 2 রে ১ম বাইকাম্পিড। 
চিঠি, 2 *৮৮, ই ৷ 

১১১২ 2 ৪ ক্যানাইন্‌। 

১২১৩ ৮ টা ৫ ২য় মোলার। 

পা ১৭ জ্ঞানদস্ত। 


৮্টী ইনসাইসার। ছুই মাড়িব সম্মুধে অবস্থিতি কবে। ইহাদের 
প্রতোকের একটী লম্বা শিকড় (77408 ) এবং একী ভীক্ষ চ্যাপট! ধার থাকে 
যারা ভক্ষ্যদ্রব্য কর্তন কর! ষায়। 

৪টী ক্যানাইন্। মাড়িব ইন্সাইসার দস্তেব পার্থে অবস্থিত কবে, 
ইহাদের শিকড় অত্যন্ত লথঘ! ও পার্থ দিকে চ্যাপটা। ইহাদ্দেৰ উপাবভাগ 
(0197, ) ইন্সাইসার দস্তাপেক্ষ। সরু। 


শছছ11, ২০১ 


সপ পানী তত ১ টি -পশী ৮ শী শ্শি ি শশী শা শি িশিশাাশিশীশীসি পি শি 


৮ বাইফাম্পিভ দন্তের একর অগ্রভাগ ছুইথণ্ডে বিভক্ত হুহ 
এবং উহাদের পার্খ দিকে খাল ৃষ্ট হম। * ইহাদের উপরিভাগ (070৮) 
চ্যাপট| এবং ছুই পাঁর্থে ২টা টিক দৃষ্টি হয়। 

১২ডী গোলার দত্ত বাইকাম্পিভ্‌ দপ্তের পশ্চাতে অবস্থিতি করে, 
ইহাদের প্রত্যেকের ১টী ব। ২টা করিয়া শিকড় আছে । জ্ঞানদস্তের একস 
অসমান শিকড় থাকে । মোলার বা কের দন্তের উপরিভাগ প্রশস্ত সুতরাং 


ইহাব ছারা ভক্ষ্যদ্রব্য উত্তনন্ূশে পিষিবা যায়। 
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২৯২ ফিজিয়োলজী। 


দত্তের গঠন (9০৪০৮০৮ ০6696৮%) ₹- প্রত্যেক দাস্তের একটা মস্তক 
(07০% ), একটী শিকড় (7০০), ও একটা ক্ষুদ্র গ্রীবা (০০) 
দষ্ট হয়। প্রত্যেক দ্তের ভিতরে একটা ধমনী এবং স্বাঘু. প্রবেশ করে এবং 
প্রত্যেক দন্তের মধ্যস্থলে একটী গহ্বর দৃষ্ট হয় যথায় পাল্প, বা দস্তশষ্য (১০1) 
নামক এক 'কোমল রঞ্পূর্ণ ও চেঙনাবিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দস্তকে 
লম্বাভাবে ছেদ করিলে শিম্ললিখিত পদার্থ গুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা £_ 


১। পাল্প (0810) 1 ৩। ডেণ্টাইন্‌ ( [)610520 )। 
২1 এ|-পিটে.সা (0405৮ 1)960982) 1 ৪ | এনামেল্‌ (700 00701) | 


১। পাপ্প- হা দন্তের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া থাকে। ইহাতে 
সংযোগতন্ত, নিউক্লিয়েটেড, কোষ, রক্তবহানাড়ী ও ন্সায়ু দৃষ্ট হয়।' দন্তের 
কোধষদিগকে ওডন্টো-্রাষ্ট (0৭০7,৮০-01৮5৮) কহে । ইন্টীর্ণাল ম্যাগজিলারি 
হইতে দস্তের ধমনী এবং ৫ম স্নাধুস্থত্র লাভ হইয়া থাকে । 

২ ক্রষ্ট-পিট্রোষা ব। দত্তের কঠিন পদার্ফ (0:9৮ 
[60০৭ 0 ০7076 )-ইহা দন্তের যুলদেশ আবৃত করে। ইহাতে অস্থির 
মত ল্যাকুনি ও ক্যানালিকিউলি দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

এনামেল (15080)] )_- ইহা অত্যন্ত কঠিন পদার্থ এবং ইহা 
তাউনকে আবুং টু | 

ও | ডেপ্ট।ঠ৭-( 1০707 )--ইহা দস্তের প্রধান অংশ। ইহা 
এট] 1 .টেষ। ৪ 'সন।েলের দ্বাধা আবৃত থাকে । ইহারই ম্ধ্যস্থলে পাল্ল 
নস গং পৃষ্ট হয ইহা অস্তি অপেক্ষা কঠিন পদার্থ । ইহাতে বহুসংখ্যক 
প্র হশ্দ নল দৃষ্ট হয, এ নলগুলির মুখ পাল্প গহ্বরে মুক্ত থাকে । ইহাদিগের 
প্রত্যেকের এক প্রাচীর আছে যাহাকে ডেন্টাল্‌ সিদ (16751 57628) 
কহে। ভেটাইন্‌ মধ্যে স্সাযুস্থত্র থাকা সম্ভব, কারণ, উহাতে সহজেই 

২জ্ঞালাভ হয়। 
দন্তের বাসার়নিক পদার্থ ( (00920০2] 00291097610) ০% ৪56) 
অস্থির মত দত্তের কঠিন তন্ধতে জান্তব এবং খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয় দস্তের 
বিবিধ পদার্থের শতকরা পরিমাণ :-- | 


»০০শুন ৯২০7০ ৯0৮, ও 


দস্তাস্থিতে শংতকরা ৩০ ভাগ জান্তব পদার্থ 
ক্রষ্টা-পিট্রোৌধার » ৩৭ ভাগ ১১ * ১, 
ডেপ্টাইনে  .,, ৩৮ভাগ 
এনামেলে ৬৫ ভাগ 8 ও 
দন্তেব খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যাল্সিক-ফক্ফেট, ক্যাল্পিকৃ-কার্ধনেট্‌, 
ক্যাল্সিক্-ক্র,য়োরাইজ্‌, এবং ম্যাগ নিসিক্‌-ফন্ফেট, প্রধান । 
মুখ ও জিহ্বা | 
11007171৮41) 70 80170 , 
মুখগহুররের শ্লৈশ্মিক ঝিলীর "মধ্যে এপিখিলিয়ান্‌ পৃষ্ট হয়, উহার উপরিভাগের 
কোবপগুলি চ্যাপটা ও কঠিন । নিগ্গের পর্দার প্যাপিপি দৃষ্ট হয । শ্লৈম্মিক বিশ্লীর 
নীচে মুখগহ্বরে গ্রন্থি, চর্বিজাতীয় তন্ত্র, পেশীস্ত্র এ লিম্মভন্ত মবশ্থিতি কলে । 
জিহবা (9780 ১ইহা মাংস পেশীতে নির্ষ্িত। ইহা ত্বাব! বাঁকো। 
চ্চারণ,, চরণ এবং গলাধঃকরণের গহার়ত্রা হইয়া থাকে । ইহ। শ্নেম্সিক বিশ্লীন 
দ্বাবা আবৃত থাকে । ইভাকে ম্বাদেক্িষ কহে স্থৃভবাহ স্বাদেক্টরিয় বর্ণনা কালে 
উহার বিশেষ আলোচনা কর] যাইবে, এক্ষণে কেবল উহাব সঞ্কালনোপযোগী 
মাংস স্ুত্রদিগেব কৌশল বর্ণনা করা যাউক :-- 
ও জিহ্বাঁপেশী (71030199 ০ 1010 60100119 )--জিহবার বাঁহদ্দেশে 
জিনিয়ে।-হায়োগ্লোসাস পেশী থাকে , যদ্দার! জিহব। বাহির কব! ঘাঁন, জিহবা 
হায়োগোসাস্‌, ই্টাইলোগ়োপাস্‌ এবং প্যালেটোগ্লোপাস্‌ পেশী দৃষ্ট হয়, মন্দার জিহবা 
পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া থাকে । হায়োগ্লোসাস্‌ জিহবাকে নিচের দিকে নামাইতেও 
পারে। জিনিয়োগ্লোসাস্‌ দ্বারা জিহ্বার উপরিভাগকে খোল*বিশিই কর।.যাউনে 
পারে । জিহ্বার আভ্যন্তরিক পেশীদিগকে লিঙ্গুয়াল্‌ পেশী কহে দ্র 
জিহ্বার অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া ইতস্তত: সর্ণালন কর! যাইতে পারে। 
এতদ্বযতীত। মাইলোহায়েড. এবং ট্রাইলোহায়েড, পেশীদিগের হার! ছ্বারাও 
জিহবার সঞ্চালন কার্য্যের সাহাধ্য হইপ্রা খাকে | 
চর্ববণ (1486০50০0 )-_মুখগহ্বর তইতে বাদু বাহির হইয়া গেলে 
বাহিরের ভূবাযুর চাঁপে মুখের ছুই চোয়াল বন্ধ থাঁকে | ভক্ষ্যতরল্য চর্বধণ কবিতে 


টি 59 


২০৪ ফিজিরোলজী 


হইলে নিপ্ন চোগ্ালের পতন, উত্থান এবং দস্তপাটীদ্বয়ের ঘষণ এই তিনের 
সাহায্োর বিশেষ প্রয়োজন । নিয় চৌয়াল আপন ভারে এবং ডাইগ্যান্্ীক্‌ 
পেশার সন্মুগ অংখ,মাইলোহারেড ,ছিনিয়োহায়েড_'এবং প্রাটিসমা পেশীদিগের 
ছার| নানির। পড়ে, অর্থাত ষ্টার্ণে থাই বতষেড, থাইবোহায়েড, ট্ার্ণোহায়েডভ এবং 
ওগ্বহাঘ়েড, পেশীদিগের দ্বারা হাইমযেড -অস্থিও লেরিংস মন্ত্র স্থির থাকিলে 
পূর্বোক্ত পেশীদিগের দ্বার! নিয় চোয়ালের পতন হইয়। মুখগহ্বর খুলিয়া! যায়। 
টম্পোরাল, মেসিটার এবং অভ্যন্তর দিকের টেরিগয়েড. পেশীদিগের সাহাষ্যে 
নিয় চোর!লের উত্থান হয় অথাৎ মুখগহ্বর বন্ধ হইয়া থাকে। বাহাদিকের 
টেবিগবেড. পেশীদ্বাধ| নিক্চোখাল সন্মুদিকে, এবং অভ্যন্তর দিকেব টেরিগয়ে- 
ডের দ্বাব। উহ্‌] পশ্ান্দিকে চালিত হউন! থাকে । ছুইদিকের ন্রেবিগঞ়েড, 
পেশীদিগের পথ্য(রক্রিয়। দ্বারা নিন চোগাল পার্শদিকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে । 
চর্বণ কালে গালের বাকুসিনেটার ও এগের অর্নিকুলেরিস্‌, এবং জিহবার পেশী 
সমৃহ সর্চিত ও স্চালিত হয় বশিঘ। মুখগহবরে কোন খাজেব ভিতর ভক্ষ্যদ্রব্য 
সধ্িত হইতে পাবে না 

উপরেব খাঁবতীয় পেশী ক্রিয়াৰ আলোচনা কবিয়া আমবা দেখিলাম যে 
চর্বপক্রিয়ার় নিন চোর়ালের কেবণ সঞ্চালন হয়; উপরের চোয়াল স্থির থাকে । 

চর্বণোপযোগী পেশী সকল এচ্ছিক (৮০10৮) পেশী শ্রেণীভূক্ত ; মুখ- 
মধো ভক্ষাত্রব্য পড়িলে।অভ্যাসবশতঃ ও অন্যমনস্ক ভাবে চর্ব্ণকার্য্য সম্পন্ন হইলেও 
উহা এ্রচ্ছিক পেশী শ্রেণীদিগের ছ্বার। সম্পন্ন হইয়া থাকে, কারণ, ভক্ষ্যদ্রর্যে মুখ- 
গহবর পূর্ণ থাকিলেও ইচ্ছা কিয়! এককালীন চর্বণকাধ্য বন্ধ করা যাইতে পারে। 

৮ববণোপযোগী পেশীদিগের নাম ও স্নায়ুর তালিকা । 
(1010 01 119010560৮৮ 81 080]105 %/16] 00617 10005০95 ৪90015 ). 

১। টেম্পোবাল্‌ 


২। ম্যাসিটাব্‌ 
৩। টেরিগয়েড, ৃ ৫ম ল্লাষুর ৩য় শাখা ছারা এই পেশীদিগের 
৪ । বাঝ্িনেটাব্‌ | সঞ্চালক (1096০) স্সাযু লাভ হয়। 


€ নাইলোতহয়ড, 
| দ্যুগ দাহগ্যাস্্রীক 


91,1৬4 018 05 ঠা) ৭৪1,1৬১, ২০৫ 


১। জিনিওহায়েড, 

২। ওমোহায়েড, 

৩। ্টার্ণোহায়েড, 

৪। ষ্টাণোথাইরয়েড, 
৫ | থাইরোহায়েড, 


হাইপোগ্নোসাস্‌ ম্বাযুর দ্বারা ইহাদের গতিবিধি 
হইয়া থাকে । 


১। পশ্চাৎ ডাইগ্যান্ত্ীক্‌ 

২। ট্টাইলোহয়েড, 

৩। ওষ্ পেশী। 
মন্তিফের ৫ম, ও ১ম স্বাযুদিগের দ্বারা উপরোক্ত পেশীদিগের চৈতন্য 

উৎপাদক স্্ীযু স্ত্র ল/ভ হয়। মেড়ুলা অবলঙ্গেটা নামক অধঃমস্তিষ্কে চর্ব্বণ 


ক্রিয়ার স্সাসু মপ্যবিন্দু (97০ 00700.) অবস্থিতি করিয়। থাকে । 
, 


ফেশিয়াল্‌ ন্নায়ু দ্বারা সঞ্চালিত 


হয়,। 








লালঃগ্রন্থি ও লালাঁর বিবরণ। 
(1১০11520 2127009 900 52115 ) 


লালা গ্রন্থি গুলিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথ| :--সাবলিহুয়াল, 
সাবম্যাগ জিলানী ও পেরোটাড, গ্রন্থি গুলি মুখগহ্বরের বাহিরে এবং লেবিয়াল, 
ব্যাকাল, পেলেটাইন ও লিঙ্কুয়াল্‌ গ্রন্থিগুলি মুখগহ্বরের ভিতর অবস্থিতি করিয়া 
থাকে । 

লালাগ্র নর গঠন € ১০০)০605 0? 09 ৪2110 219008 )- 
মন্তুষ্যের পেরোটিড. গ্রশ্থিকে প্রকৃত লালা সম্বন্ধীয় সিরাস্‌ গ্রন্থি কহে, কুকুর ও 
বিড়ালের সাব ম্যাগ জিলারী ও সারলিঙ্কুয়াল গ্রন্থিকে প্ররুত গ্লেম্াত্রাবী অর্থাত 
মিউকাস-গ্রস্থি কহে এবং মন্ধুষ্যের স্তাবলিঙ্গুয়াল ও সাবম্যাগজজিলারী গ্রস্থি- 
দিগকে মিশ্রিত অর্থাৎ মিউকো/ন্যালিভারী গ্রন্থি বল! গিয়া থাকেং। 
লালা গ্রস্থি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবিউল খণ্ডে বিভক্ত । ইহাদিগকে সুস্্রভাে পরীক্ষ। 

করিলে বোধ হইবে খেন এক এক থোলো! ফলের মনত, প্রত্যেক গ্রস্থিতে একটি 
ডক্ট বা নল ও কতকগুলি রক্তবহানাড়ী, দৃষ্ট হয় এবং প্রত্যেক গ্রন্থির চতুঃপার্খব 
সংযোগ তস্ক দ্বারা বেষ্টিত খাকে। 


2 ফিজিয়োলজী | 


11৮. 35, 
£&৯ [২৪০০০৩৪ (712180) 





ঢা) 17111661500 0) 
2 1991৪ 060901১9৫১০; ৫9৫ 


প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রস্থিথগ্ড বিস্তৃত হইয়া এলভিয়োলাই বা থালীর আকার 
ধারণ করে, এ এলভিয়োলাইগুপি নিজ নিজ নিঃসরণ ক্রিয়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
আকার ধারণ করে। এক শ্রেণীর এলভিয়োলাই দ্বারা কেবল জলুবৎ নিঃসরণ 
হয়, অপর শ্রেণীর দ্বারা আটাযুক্ত মিউকাস নিঃ:শত হইয। থাকে । 
সিরাস, (এল (ভিয়োলা ই (5970778 ৪1৮০০] _-ইহাদের গঠনে জালবৎ 
ঝিলী (0%570010ট 19610015,690. 20010107159 ) ৃষ্ট হয়, এলভিযোলাই 
মধ্যে. এক পর্দা ছোট ছোট স্তস্তাকার % বহু কোণ বিশিষ্ট কোষ, দৃষ্ট হয়, 
প্রত্যেক কোষের ভিতর গোলাকার নিউক্লিষাস অর্থাৎ কোষবর্ধনশীল মূল 
থাকে । কাধ্যকালে এই কোবদিগের মধ্যে দানাদার পদার্থ (€ 0787001%7 
1056697 ) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কোষের বিশ্রাম কালে এ পদার্থের হ্রাস হইয়া 


থাকে। 


€) এ ৫ ৮9 
রতি পরে 29 
৮৪ রি বত 
০ হত ৫ ঠ2 
্ 5 ৩ 
ভি. ১222. “৪ 
৭১ পু ৩ 
৩ ৩৬ 24 
এ ভি 
১০ ৪) 3 ৪ 
[0:39 2119.০০. 
০ ০ 2 নত 
ণ 
এ 
৬০:৪5 এ ৭ 





মিউকাঁস্‌ এলভিয়োলাই € 210৩০0৪ ৪1901 )-- ইহাদের কোষ- 
গুলি বড় বড়, স্বচ্ছ ও গৌলাকার ৷ মিউসিম্‌ থাকা প্রযুক্ত প্রত্যেক কোষকে 


“স্বচ্ছ দেখায় । 


8৯1,1৬5, ২০৭ 


০০০ পেস্ট শশী ক 2০ শিপ াশিসীপিসীপ্প শীট ৮৩ ৮িশ্ীশীীশিশশী তি শীট শিট তিতিশপ্ শী ২ িপিস্পীপাটী সীল পীশ্পীশশিশি তি 


_যাহাকে সচরাচর'আমরা লালা বলি, উহা কোন একটি গ্রস্থির (9182) 
নিঃহ্গত রস নয়, কিন্তু প্যারোটিভ্‌, (28:০0) সাবম্যাগ্জিলারী, ( 90197781- 
1187 ) সাবলিঙ্ুয়েল ( 30911702091 ) এবং ব্যাঙ্কাল্‌ (88০০৪1) নামক গ্রন্থি 
সমূহের নিঃসরণ, অতএব এই মিশ্রিত রসের গুণ পরীক্ষা করিবার পূর্বে, 
প্রত্যেকের বিষয় অল্প আলোচন! করা কর্তব্য । 

(ক) পেরোটিড্‌ লাল1। (3692০:307) ঠিনোনিয়ান্‌ ভাক্ট 
হইতে যাহা প্রথম নিঃস্ত হয়, তাহা স্বচ্ছ, জলীয় তরল পদার্থ, অতি পরিক্ষার, 
আটার মত নহে । এই লাল! ক্ষণকাল বাহিরে রাখিলে উহা! হইতে কার্বণিক 
এপিড. উড়িয়া গিয়া! এক প্রকার ঘন পদার্থ পড়িয়া! থাকে, এবং ইহার উপরি- 
ভাগে নীল অথচ ধূদর বর্ণের তরল"ন্বচ্ছ লাল| ভানিতে থাকে | ইহাতে গ্রবি- 
উলিন্‌ (31০117) এলবিউদিন, (4190787, পটাপিয়াম-সালফো-সায়েনেট 
( 9659100-9011)9-0$8769 ) প্রভৃতি পদার্থ আছে, কিন্তু মিউকান 
( 8[2০83) কিন্বা কোন গঠনোপযোগী পদার্থ নাই। ইহা ,ক্ষার সংযুক্ত 
(10411719 ), এবং ইহা শ্বেতনারের (৮৯:০৮, ) উপর বিলক্ষণ কাধ্য করিয় 
থাকে । ইহাব আপেক্ষিক ভার (97, £) ১,০০5 হইতে ১.০০৮ পধ্যস্ত । উপ- 
বানকালে ধৰিও ইহ। ক্ষারযুক্ত হইয়া নিঃহ্গত হয়, কিন্তু উপবাসে অত্যন্প লালা 
নি:কত হয় বলিয়! উহ। মুখের অস্ত্রের সহিত মিশিত্ব। নিউট্রাল বা অঙ্পক্ষার রহিত 
হইয়া থাকে। ্‌ 

(খ) সাবস্যাগৃচ্ছিল!রী গ্রন্থির লাল।__ হোয়ারটন্‌ ডাক্ট (সাম- 
৮০0.) হইতে যাহা নিংক্য হর? তাহা প্যারোটিড লালা অপেক্ষা অধিক ক্ষার 
নংযুক্ত (81009 21151109) এবং মিউকাস (1898৪ ) থাকাতে অধিক 
লালাময় অর্থাৎ আটা যুক্ত ইহাতে লালা সম্বন্ধীয় কণ! (58112 (০০011)09019৯) 
ও স্বতঃকারী পদার্থ (71:96910 2385621918 ) আছে; এই লান্নার পেরোটিড 
লালার অপেক্ষা শ্বেতসারের উপর ক্রিয়া অধিক । 

(গ) সাবলিঙ্কৃুবাল লালা সর্বাপেক্ষা লালময় অর্থাৎ অত্যন্ত আটা- 
যুক্ত এবং ইহাতে সকল অপেক্ষা" অধিক মিউসিন ( 07) এবং কঠির্ন 
(৯০1৫) পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ' 

এই লাল! সমূহ যখন মুখের ভিতরে একত্রিত হয়, তধন ইহাকে ঈষৎ 


২০৮ ্‌ ফিজিয়োজ্জা । 


চিক্ণ, ফেনাযুস্ত, বোদ] ও ঘন তরল পদার্থ বলিয়া জানা ষায়। 
ইহা সকলের সমষ্টিতেও ক্ষাঁরযুক্তু থাকে, কিন্তু মুখের ভিতর যদি ইহার অল্ল 
পরিমাণে নিঃসরণ হয়, অথবা পাকাশয়ে অজীর্ণ থাকিলে এই লালা অস্ধুক্ত 
হইয়। যায়। , 

এই লাল! পরিপাক যন্ত্রের প্রধান ও প্রথম সহায়, কারণ, ভক্ষ্যদ্রব্যের 
প্রত্যেক কঠিন অংশ দন্ত দ্বারা চর্রবিত ও চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায় এবং পরে 
মুখের এ তরল লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চূর্ণীকৃত ভক্ষ্য পদার্থ কোমল 
মাখনের ডেলার মত হইয়া! উঠে যদ্ার1 মনুষ্য অরেশে ইহার সমস্ত 'কীশল 
গ্ররতি উপেক্ষা করিয়া অন্য মনে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে । এই লালা সকল 
সময়ে সমান ভাবে নিঃক্ত হয় না, যখন রলনা। এবং চর্বণোপযোগী মাংসপেশী 
সমূহ বিশ্রাম করে, অর্থাৎ যখন মন্তষ্য আহার করে না, এসং ঘখন্‌ মুখের আসা 
মণ্ডল কোন পদার্থের স্মরণে বা স্পর্শনে উত্তেজিত হয় না, তখন এই লালা 
মিউকাপের সহিত অতি অল্প পরিমাণে নিঃহ্গত হইদ। মুখকে কেবল রসাল 
করিয়। রাখে মাত্র, কিন্ত এমনি আশ্চধ্য ঠকীশল যে ভক্ষ্য দ্রব্য মুখে দিবা মাত্র 
মুখ লালে পরিপূর্ণ হইয়। উঠে এমন কি বস্তুর স্মরণে বিশেষ অগ্রমুক্ত পদার্থের 
চিন্তীয় মুখে লাল রাখা যাঁয় না; আবার আহার না কথিয়াও অন্য উপায়ে যদি 
পাকস্থলীর ভিতর ভক্ষ্যদ্রব্য প্রবেশ করান ঘায় তাহ হইলেও মুখে লালা 
আসিয়া উপস্থিত হয়ইহার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত ডাক্তার ৈয়ার্ডনাব দ্বারা দেওয়া 
হইয়াছে,_-তিনি বলেন যে, একজনের অন্নবহানলীর উপরিভাগ কোন 
কারণে কাটিয়া যায়, কিন্তু এই ভগ্াংশের ভিতর দিরা ভগ্্যপ্রব্যু প্রবেশ করা- 
তেও মুখের ভিতর ৬ বা ৮ আউন্স লালা দেখিতে পাওয়। গিরাছে। লালার 
এইন্ধপ অবস্থা ভেদে নিঃসরণ জন্য সমস্ত দিন রাত্রে ইহার নিঃসরণ ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ হইয়া থাকে । কিন্ত মোট প্রাম দিবা! রাত্রে ২ বা ৩ পাইন্ট পধ্যন্ত নিংস্থত 
হইয়া থাকে । ভাঁক্তার মেক্লিষ্টার বলেন যে পেরোড গ্রন্থি হইতে ২৪ ঘণ্টায় 
২৩ আউন্স নিঃস্ত হয় এবং ইত্যবসরে মুখের ভিতর অন্যান্ত গ্রন্থি দ্বার! প্রায় 
উহার ৬:গুণ অধিক লালা নিঃসরণ হইতে দেখ। গিয়াছে ! 

লালার ক্রিয়া 4০৮০০ 0 891158 ) 
'১ম। লালা (981$%৯ ) মিউকাসের ( ৬০০5) সষ্ষিত ফিশ্রিত ও 
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সধশলিত হই মুখকে রসাল করে, বাক্য উচ্চারণে জিহ্বার গ্রঁতিকে 
সাহায্য করে, এবং তক্ষ্য দ্রব্য চর্বণে দণ্ত পাটি ছষের সহযোগী হয়। 


২। কঠিন দ্রব্য সমূহকে শীস্ রব করিরা দেয়, যন্বারা জ্বাযু বও্ডল 
চিরে উত্তেজিত হয়। 

৩। ই$| দ্বাবা বিশেষ কৌশল সংসাধিত হয় এই যে, ভক্ষ্যত্রব্য 
কোমল আকার গ্রাপ্ত হইয়া সে উদরস্ত হইয়া থাকে; এই অভিপ্রায় 
সিদ্ধ কবিতে হইলে, লালার গুণ ও পরিমাণের আলোচনা আসিয়া পড়ে । 
কারগ্দ তক্ষ্যদ্রবয যে পর্রিমাণে কঠিন হইবে, সেই পরিমাণে লালা নিঃসব্ণ 
হওয়ার আবশ্তুক,স্মাবার,আহারীয় সামগ্রী অঙ্ঃস্থ করিতে হইলে লালার তাহার 
সহিত সর্কাতোভাবে মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন হয়। বারনার্ড বলেন বে, 
পেরোঁটিড গ্রন্থির লাল! জলীয়, উঠাতে ভঙক্ষাদ্রব্য অপহস্থ হয় না, অধস্থ 
করিছে হইলে সাব ম্যাগ জিলারী, পেলেটাইন্‌ গ্রস্থৃতি গ্রন্থির ঘন মিউ- 
কয়েড নিঃসরণ প্রয়োজনীয় । 

৪1, এভদ্বতীত, পবিপাক হইবার জন্য ইচার এক রাসায়নিক ক্রিয়া 
আছে, উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষা পা উদরস্থ কবিবাব কালে যর্দ শারী- 
রিক উত্তাপ ৯) হইতে ১০০ ডিগ্রী ফাবেণহীটেব € 77151011616) মধ্যে থাকে, 
তাতা হইতে লালার প্রধান বাধা (9৯110) টরিয়ালিন শ্বেতপারকে (১৮561)) 
চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়। শর্করার (১৪:) আকারে পারণত করে। ধদিও স্ঠান্য 
(1608610৭) নাইটে জিনাস পদার্থ এইবপে শ্বেতসাঁবকে শর্করা পরিণন্ত 
করিয়। থাকে, কিন্তু তাহাদের কাযা শশী ও প্রনল নহে। 


লালা-গ্রন্থির অযু বেশখল। 
(157৬4710807 7172 5ঞো.৬ ২ 01,৮1খ105) 


লাল! নিঃসরণ এক গ্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বিশেষ (190 ৪০), কারণ, মুখ 

যধ্যে তক্ষ্যত্রবা স্থাপিত হইলে, এমন কি. উচ্ছার দর্শনে বা চিন্তায় লালা নিঃশ্ত 

হুহয়। থাকে। প্রতিধাবিভ ব| প্রত্যাবর্তক জি্দার জগত এক নায়ু চাপ বা 
২৭ 





২১৯ ক্ষিজিয়োলজী। 


আকর-বিন্দু (291৮৩ ০8005) এক চৈতন্তোৎপাঁদক দায় (59051৮৩ ৪ 
ও এক সঞ্চালক স্নায়ুর গ্রয়োজন ছয়] 

সাবম্যাগ.জিলারী গ্রন্থির চৈল্ন্যোৎপান্ক ম্লাযু যথ! কে) ৫ম স্নায়ুর লিঙ্কুয়াল 
শাখা (থ) গ্লোসোফেরিপ্রিয়াল্‌। 

ইহার সঞ্চালক ন্নাফু যখ।-_-(ক) কর্ডা-টিল্পানাই (০1১0708. [0008101 ), 
ইহার দ্বারা গ্রন্থির রক্তবহ! নাড়ী প্রসারিত হইয়! থাকে। (খ) গ্রীবার সমবেদন 
প্রাু (০6:51091 8170701)900 ) ফন্বার! গ্রন্থির রক্তবহানাড়ী কুঞ্চিত হইয়| 
থাকে। 

মেডুলায় উক্ত গ্রন্থির স্নায়ু-মধ্যবিন্ু (7615৪. ০1076) অবস্থিত করে। 
লিঙগুয়াল ও গ্লোসোফেরিঞ্রিয়াল ন্নাযুদিগের উত্তেজনে লালা নিঃস্যত হয়, 
পাকাশয়ের শ্লৈম্মিক বিল্লির উত্তেজনেও লালা নিঃস্থত হইয়া থাকে কর্ড। 
টিম্পানাই গ্নায়ুর উত্তেজনে লালা! গ্রন্থি রক্তপূর্ণ হয় সুতরাং অধিক পরিমাণে 
লাল! নিঃস্যত হুইয়! থাকে । সমবেদন ক্গাযুব উত্তেজনে ধমনীর কুঞ্চন হয় ও 
লাল! নিঃস্যত হইয়া! থাকে । 

পেরোটিড, গ্রন্থির সঞ্চালক স্নায়ু যথা (ক) অটিক্‌-_গ্যাংগ্লিয়ন নামক এক 
স্নায়ু চাঁপের পিটোসাল নামক ন্াযু শাখা; যন্ধারা গ্রন্থির রক্তবহানাত়ী প্রসারিত 
হইয়! থাকে, এবং (খ).গ্রীব প্রদেশস্থ সমবেদন স্নাযুব শাখা দ্বারা রস্তবহানাড়ীর 
কু্চন হয়। 

[জিহবা ও তালু হইতে তক্ষাদ্রব্যের চৈতন্ত লিঙগুয়ান্‌ ও গ্লোসোফেরিগ্রিয়াল্‌ 
সাযুদিগের দ্বারা বাহিত হুইয়! মেডুলা-অব লংগেটা বা অধঃমন্ডি্ধে উপনীত 
হয়) মেডুলা সেই চৈতগ্ভে উত্তেজিত হইয়া কর্ডা-টিম্পানাই নানক মুখপ্রদেশ্থ 
অর্থাৎ ফেসিয়াল্‌ নায়ুব শাখ! এবং গ্রীবা প্রদেশস্থিত সিম্প্যাথেটিক্‌ ন্নাযুকে 
লাল! নিঃসরণ করিতে কহে। কারণ, এ ছুই ম্বায়ু সাঁম্যাগঞ্জিলারী গ্রন্থিতে 
গ্রবিষ্ট হয় এবং উহাদের মধ্যে গ্রন্থির নিঃসরণকারী ও সঞ্চালনকারী (59০76- 
80151201017 8195) স্নায়ু সত্র থাকে । কর্ডা-টীম্পানাই নাহ একুয়িভাক্টাম 
ফেলোপিয়াই (499€00০এ9 [381)০91) ) থালের ভিতরে ফেসিয়াল্‌ জাযু, 
হুইতৈ উৎপন্ন হয়, তথা হইতে টিম্পানাম্‌ গহ্বর অতিক্রম করিয়া! হিউগিয়ার 
খাল (০8051 ০€1710801৩:) দিয়! বাহির হইয়া পরিশেষে সাৰলিনুয়াল ও 
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মাবম্যাগ্গিলারী গ্রস্থিতে . উপস্থিত হইয়। থাকে। ফেসিয়াল ধমনীর 
চতুদ্দিকে সিম্প্যাথেটিক্‌ ননায়ুর ষেল্সালুবৎ গঠন অর্থাৎ প্লেক্‌সাস ( চ1স৮3 ) 
নির্টিত হয়, তথা হইতে সারভাইক্যাল্‌ ক্ীযুহ্ত্র সাব্ম্যাগজিলারী গ্রস্থিতে 
প্রবেশ করে। কর্ডাটিম্পানাই ও সিম্পাথেউক্‌ এই উভয় প্রকার ন্নাঘু সাব- 
ম্যাগজিলারী গ্রন্থির উপর ক্রিয়! প্রকাশ করিয়া থাকে। কর্ডাটিম্পানাই 
উত্তেজিত হইলে প্রথমে উক্ত গ্রন্থির রক্তাবহানাড়ী প্রসারিত ও রক্তপূর্ণ হয় 
এবং দ্বিতীয়তঃ লালা নিঃহ্যত হইয়া থাকে। সিম্প্াথেটিক ন্গাযু উদ্চেজিত 
হইলে 'সাবম্যাগর্জলারী গ্রন্থির রক্তবহানাড়ীর প্রথমতঃ কুঞ্চন এবং ঠিৎপরে 
লাল! নিঃসরণ হইয়া থাকে। সিম্পাণেটিক স্বাযুব উত্তেজনে আটাযুক্ত 
ও অল্প লালা নিঃস্থত হইয়া থাকে। কর্ডার উত্তেজনে স্বচ্ছ ও প্রচুর লালা 
নিংস্থত হয়। হইডেনহেম সাহেব অতি স্থশ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন 
যে, সিষ্প্যাথেটিক্‌ স্নায়ু দ্বারা লালাব মিউকাস এবং কর্তার হ্বার৷ লালার 
জলীয়াংশ বাহির হইরা থাকে । 

মেডুল্লা অব্লংগেটায় লালা নিঃসরণের মূলকিু, অবস্থিতি করিলেও যখন 
কোন কল্পনা বা মনস্তাপে লালা নির্গত হইয়া থাকে, তখন মেড়ুলা অতিক্রম | 
করিয়। মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ কোন স্থনুর খণ্ডে ইহার মধ্যবিন্দু অবস্থিতি করে বলিয়া: 
€বাধ হয়। কর্ড! ও সিম্পাথেটিক্‌ এই উততয় সাযু নু হইলে পাতলা লালা 
নিঃসরণ বন্ধ হইয়া যায়। 

কুকুরকে এটেপিন্‌ কিন্বা ড্যাটুরাইন্‌ সেবন করাইলে উহ্থার লালা [নঞ্সরণ 
বন্ধ হয়; কিন্তু পাইলোকার্পিন, ইসিরিন্‌ ও কুরারী সেবনে কুকুরের লালা 
নিঃসরণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । বিড়ালকে অল্প পরিমাণে এট্রোপিন্‌ সেবন 
করাইলে প্রচুর পরিমাণে আটাযুক্ত লালা নি:স্থত হইয়া খাকে। এতগ্যতীত, 
মেডুঙ্গায় তাক্িত উত্তেনা প্রয়োগ করিলে এবং শ্বাম অবরোধ (€ £59107)519 ) 
অবস্থায় শির়ার অপরিষ্কার রক্তত্রোন্ত বহিলে প্রচুর লালা নির্গত হইয়! খাকে। 





হত 0 ভিত) তেজ 


২১২ ফিজিয়োললী 


গলাধঙঃ$করণ প্রণালী | 
07৫া.01া0 ৭, 


লাল। মিশ্রিত কোমল ভঙ্ষ্য দ্রব্য তিন প্রণালীষ্ভে উদরস্থ হইয়া থাকে 
ষথ। £-- 

১ম। তক্ষ্য ড্রস্যের অণুসকল হ্ুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে একতিত হইয়া, আলিজিহবার 
খিলানে চৈলবৎ পদ্রার্থের ভ্ঠায় গড়াইয়] বা পিছলিয়া গিয়া (055055 ) 
ফসেসের সন্পুখস্ক খিলানে গিয় লাগে, অর্থাৎ মুখগহববের শেষ ভাগ ,পর্যাস্ত 
ভক্ষাদ্রব্য গমন কবিযা থাকে । 

র। দ্বিতীয় বারে প্রথম জিয়ার চর্বি তক্ষা দ্রব্য লেরিংস গহ্ববের 
উপর দ্রিয। ফেরিংস €1১781517%) বা গুহানলীতে চালিত হয়। 

৩র। তৃতীয় বারে ইহ| ফেরিংস ছাবা ধৃত হইপা ও অন্নব্হ'নলী দিয়া 
পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়| 

এই তিন গ্রাকাৰ গলাধঃকরণ প্রণালী।পধে পরে নিমযেব মধো সম্পন্র 
হইয়া থাকে ।. গ্রথন প্রণাণী জিহব। এবং মুখের মাংপপেশী সমৃতেব পরম্পব 
সঞ্চালনে সংসাধিশ হয়, অর্থাৎ উক্ত পেশী সমৃভের আপন আগন চেষ্টাব উপর 
থেন একার্ধা নির্ভর করিতেছে, কাবণ, পেশী সকল নিশ্চল থাকিলে প্রথম 
প্রণালী সম্পন্ন হইবার নে, কিন্ত দ্বিতীয় বারে ভক্ষ্যদ্রব্কে নামাইবার জন 
কতক পাঁরমাণে তালু ও ফেরিংস মাংস পেশীর আয়ত্ত থাকিলেও এ কার্যাকে 
অপ্রয়ালসন্ধ (117৬1010015 ) বলিতে তইবে, কারণ কোন আহার খণ্ড 
পানীয় তরল পদার্থ, বা সুখের লালা, কোনব্ূপে দিহবার পশ্চান্তাগ অতিক্রম 
করিলে, আর আমরা তাহার অধঃগমনেব প্রতিকূলতা করিতে সমর্থ নহি, ইহা 
আমার্ধের ক্ষমতাব্র অতীত, কারণ, আমাদের আপন ইচ্ছায় গলাধঃকরণ কবি- 
বার ক্ষদতা প্রথম প্রণালী অসার তালুব সন্মুখস্থ খিলান পর্য্স্ত, আর অধিক 
চহে ) থরে অবশিষ্ট কাধ্য প্রণালী অন্ত রূপে সমাধা হইয়া থাকে । অর্থাৎ তখন 
ডক্ষ্যপ্রব্য (1২০0) প্রতিধাবিত গতির কৌশলে উত্তেছ্ধিত্ত হইয়। পড়ে, আর 
স্থির খাকিতে পারে না অধংগমনের ভিকে অগ্রসর হয, এখানে প্রতিধাবিন্ত 
সন্ধির কৌশল এই যে, ভঙ্গ দ্রন্ধের এ প্রন্নাশে আমি উপস্থিষ্ডির সংখাদ 


10010114108, ২১৩ 


আপ পপর ্জার ক্পপ্্পাঅাঅ- শপ 


সচেতন গ্বাযুরূপ বাহক ছার! অবিলম্বে মন্তিফাত্যন্তরে সমস্ত গভির শাসক ও 
নিয়ন স্বরূপ (1500115 001076965) ফেড়ুগ অব.লংগেটা বা অধঃমস্তিষ্ষের 
নিকট প্রেরিত হয়, তথা হইতে তৎক্ষণাৎ অন্রস্থানের ( 81০0:001)61৮€ ) 
সঞ্চালক মাযুদিগের প্রতি এক্ূপ আদেশ হয়, যে তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়! 
তালু ও ফেরংস মাংস পেশী কুঞ্চিতরুরতঃ বিপদগ্রস্ত আহার খণ্ডকে অধোর্ধিকে 
অন্ুবহানালীর ভিন্তর প্রেরণ করে, যে স্থানে তৃতীর় প্রণালী জীবের ইচ্ছার সকল 
সামা অতিক্রম করিয়া ভক্ষ্য্রব্কে পাকস্থলীতে আনয়ন করিয়া দেয়। এই 
৩য় প্রকার গলাধঃকরণ প্রণালী জীবের ইচ্ছার সকল মীম! অতিক্রম করিয়া 
ভক্ষ্যদ্রবাকে পাকস্থলীতে আনয়ন করিয়া দেয়। এই তিন প্রকার গলাধঃ. 
করণ গ্রণ[লীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রণালীটি কিছু ভ্রটিল ও তয়সুল। কারণ, 
ভক্ষান্্রব্যকে এক দিকে নাসিকার পশ্চান্তাগ, অপর দ্বিকে গ্লটিস নামক নিখার 
গমনাগমনের পথ স্পর্শ না করিয়া, অথচ ঠিক এতছ্ভয়ের মধাদেশ দ্বিয়া। গমন 
করিতে হইবে । কিন্তু স্বাভাবিক গঠন প্রণালী এমনি আশ্চর্যা কৌশলে গঠিত, 
যে, আহার গলাধঃকরণ কালে রসন্ম পশ্চান্ধাবিত হয়, € [.01017% ) লেরিংস 
ফেপিংসেব সহিত উর্ধে উঠিয়া! কিঞ্ত সম্মুখীন হওতঃ জিহ্বার অধোদেশে 
আসির। অবস্থিতি করে, ইতাবসরে (7501616165 ) এপিগ্রটস্‌ নামক আবরণ 
নিশ্বাস গমনাগমনের পথকে আবৃত করিয়া ফেলে, এবং ইহায় উপর দিয়! ভক্ষা 
* জব্য পিছলিয়! গড়াইয়া যাত্ব। এপিগ্রটিসের আবরণ সাহাধ্য ব্যতীত অনেক 
সময়ে একাধ্য কেবল লেরিংস পেশী থার! সম্পন্ন হইতেপ্পারে। ধে যাহ! হউক 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই আবার কোমল ভালু উর্ধে উখিত হইয়া, এবং পশ্চা- 
দেশস্থ (5190109 ৪1০1 ) গেলাটাইন্‌ খিলান একত্রিত হইয়া উভয়ে এমনি 
দ্রুত গতিতে আসিয়! ছুই পশ্চাদঘন্থী নাসারন্ধ,কে ঢাকিয়া! ফেলে, যে, ভক্ষ্দ্রব্য 
তাহাদের ছিদ্রাডিমুখে প্রবেশ করিতে পথ না৷ পাইয়া, তাহাদের নিয়দেশ দিয়। 
ফেরিংসের ভিতর আমরা উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রতোক অরগ্রাস গলাধঃ- 
করণ করিবার কালে উভয় নিশ্বাস পথ ও নাসারদ্ধ, রক্ষিত হইতেছে। যদ 
কোন কারণে এই ছিজ্জদ্বস্ব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ন! হত, তবে ভক্ষ্য দ্রব্য নার়িক! 


দির! বাহির হইয়। যাইবে, নতুবা রিশ্বায়নলীপ্ তিজয়ে আমির! ধশ আনবন 
করিবে। 


২১৪ ফিজিয়োলজী। 


শিপ আস আপ পপ পা শা পাপ 


সাধারণ লোকে এ শেষোক্ক ক্রিয়ার প্রন্কতাবন্থা না বুবিয়া ইহাকে *বিয়গ 
থাওয়। বে” এবং কোথা৪ কোন 'না কোন আত্মীয় তাহার নাম করিতেছ 
বলিয়! মনুষ্য আপন অনভিজ্রতার পরিচয় দেয় । কিন্তু বাস্তবিক ইহা অনেক 
সময়ে নড় ভয়ানক অবস্থায় পরিণত হয়, এমন কি নিশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণনাশের 
বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 

তৃতীয় গ্রণালীর কার্ধ্য সরল; অন্নবহানলীর পেশীর সংকোচ অর্থাৎ এক 
প্রকার ক্রিমিগতির বারা ( ৮87565180 5০9০) ভক্ষাদ্রব) নাগিয়া পাকস্থলীতে 
গমন করে, তবে আহার খণ্ড সকল যদি বুহৎ আকারে গলাধঃকরণ হয়, 'অথবা 
যদি শীপ্র শীস্র আহাব করা যায়, তাহ! হইলে অব্লবহাঁনলীর প্র সংকোচক ক্রিয়! 
শিথিল হইয়! যায় এবং বেদনা আনয়ন করে'। (৬০৪৪) ভেগধস্‌ নামক 
শাযু ইহাকে পরিচালন করে, অতএব ইহা নষ্ট হইলে ভক্ষ্য বস্ত ইহাতে জমিয়া 
থাকে । এই সংকোচক ক্রিয়া সম্বন্ধে পবে পুনর্ধার আলোচন1 করা যাইবে। 

গলাধঃকরণ,প্রণালী এক প্রত্যাবর্তক বা প্রতিধাবিত (169৯) ক্রিয়া মাত্র । 
এই ক্রিয়ার চৈতন্টোৎপাদক স্নায়ু গ্লোসোঁফেরিঞজিয়াল এবং ৫ম ন্নায়ুব' শাখা । 
মেডুলা অবলংগেট! এই ক্রিয়ার দ্বাু মধ্যবিন্দু। ভেগাস শ্নাযুব ফেরিঞ্িয়াল 
শাখা, হাইপোগ্নোসাল, গ্লোসোফেরিঞ্িয়াল এবং ফেসিয়াল ন্গাধুগুলি গলাধ:করণ 
ক্রিয়ার এক একটি সাঞ্চালক স্াযু। 





অন্নবহানলী। 
1৮2 চ50৮78009, 


অন্নবহানলী মাংসে নির্মিত এক নল বিশেষ। ইহা ফেরিংস হইতে পাকা. 
পয পধ্যস্ত বিভ্বৃত। ইহার তিন জাবরণ যথা :-. 
| ১। বাহক ব! পেশীর আবরণ। 
২। মধ্যের বা সাব মিউকাস্‌ আবরগ। 
৩। আত্যতন্তরিক, মিউকাস্‌ ব! শ্লৈম্সিক বিলীয় আবরণ। 


51018448017. ২১৫ 


১। বাহক বাঁপেশীর আবরণের বাহির দিকে লম্ব ও ভিতর দিকে 
গোলাকার পেশীর সুত্র দৃষ্ট হয়। অন্নবহানলীর উপর দিকের পেশী ডোর 
ডোরা, কিন্তু নিম্নাংশে পেশী হৃত্র সরল ভাবে অবস্থিতি.করে। 

২। সাবমিউকান্‌ আবরণে সংযোগ তন্ত ও শলৈম্মিক গ্রন্থি দু হয়। 

৩। শ্লৈম্সিক বিল্ীর বর্ণ ফেকাসে এবং ইহা অন্নবহানলীর কৃঞ্ণনে লক্বা 
দ্িকে ভাব বিশিষ্ট হইয়া! থাকে 

অন্নবহ্থানলীর আপন পেশীর্দিগের ক্রিমিগতির প্রভাবে ভক্ষান্্রব্য অধ:স্থ 
হইয়। থাকে । প্রতিধাবিত ক্রিয়ার' ফলে ভক্ষা্রব্য অন্নবহানলীতে নামিয়া 
থাকে । ভেগাস্‌মায়ু এই ক্রিয়ার চৈতন্তেৎপাদক ও সঞ্চালক নায়, এবং 
মেডুলা ইহার স্নায়ু নধ্যবিন্দু। ফেব্রিংসেব নীচে ভেগাস কাটিয়া দিলে, পেশী 
সমুহের পক্ষাবাত বশতঃ অন্নবহানলীর ভিতব ভক্ষ্যজ্রব্য সঞ্চিত হইয়াই থাকে, 
গার নামিতে পারে না। 


পাকাশয় | 
57:01 ৮017. 


_ পাকাশয়ের ছুই মুখ, বাঁমদ্গিকের মুথকে কর্ডিগাকু বাবৃছৎ মু এবং দক্ষিণ 
দিকের মুখকে পাইলোগিক ঝ! ক্ষুদ্র মুখ কহে। কার্ডিয়াক মুখের সহিত ইসো- 
ফেগাস্‌ বা অরবহাননীর যোগ এবং পাইলোরাস্‌ মুখের সহিভ ডিয়োডিনাম 
নামক ক্ষুদ্র অস্ত্রের দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ অংশের সহিত যোগ দৃষ্ট হইরা 
থাকে। পাকাশয মধ্যম প্রকারে বিশ্বুত হইলে, দীর্ঘে ১১1১২ ইঞ্চি ও গ্রস্থে 
৪1৫ ইঞ্চি হইয়। থাকে। পাঁকাশয়ের ছই প্রদেশ ও ছুই বাক (087/86019) 
আছে। ৩৬ চিত্র দেখ। 

গঠন | (5৮9০1916)__পাঁকাশয়ের ৪ আবরণ যথা £-- 

১।' সিরাস। " ৩1 সাবনিউকাস্‌। 

২। মাুলার। 61 মিউকাস্‌। 


১৬  ফিজিয়োলজী । 


১। পেরিটেনিয়াম অর্থাৎ যাব্তীর উদ্ধর যন্ত্রের আশবরক ঝিল্লী হইতে 
পাঞচাশয়ের সিরাস্‌ আবরণ লাভ হইয়া থাকে, ইহাই পাকাশয়ের বাহিক 
আবরণ। পাকাশয়ের বকের স্থান অর্থাৎ উপর ও নিক্প ধার বাতীত উহার 
সর্বত্র সিরা আবরণ দ্বার! আবৃত থাকে । 


২। পাকাশয়ের পেশীনুত্র নন্-্রায়েটেড, শ্রেণীভূক্ক অর্থাৎ পেশীহৃত্রগুলি 
€চোম্ত, ডোর! ডোরা নহে। ইহা পাকাশযের মধ্যের আবরণ। পাকাশয়েব 
কিনারাব দিকে লক্মমান, বৃহৎ বাকের দিকে তির্যক ও উহার প্রায় সর্বত্রে 
গোলাকার পেশীহুপ্ন দেখিতে পাওয়। যায়। পাইলোরাসের মুখে গোলাকার 
পেশীস্ছত্র কিঞিত ঘন ও শক্ত ভাবে অবস্থিতি,কবে। 


পেশীর আবরণে পাকাশয়ের ধমনী, শিরা, শ্াযু ও লিম্ফাটিক সকল 
ৃষ্ট হয়। 


ও। সাৰমিউক্ষাল তন্ত পাঁকাশয়ের পেশী ও মিউকাস আববণেব মধ্যে 
আঅবশ্থিতি করিয়া থাকে। 


৪1 আত্যন্তরিক মিউকাঁস নামক শ্লৈম্মিক্ বিলীব সাববণ পাব্দিউ- 
কাঁস নামক তন্বর উপরিভাগে জতি কোনল মক্মল হৃত্রের স্তায় অবগ্ঠিতি 
করে। উহ! জীবদ্দশায় ঈষৎ পাঁটল বর্ণ এবং পাঁকস্থলীর কৃঞ্চন কালে ইছাও 
কৃথ্চিত হইয়া থাকে । ইচ্চাতে রেটিফর্মটিতু ও মাঁসকিউলের্র মিউ 
কোসাঘ বাতীত অসংখা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুপ্র নিক্বস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। শুঙ্গ- 
ভাঁবে পরীক্ষা! করিলে এ নিম্ন স্থানের ভিতর দিকে (709৭") নলীর 
আকার গ্রন্থি ভাবে স্থাপিত বহিয্নাছে দেখিতে পাওয়া বাইবে। এই সকল 
লঘমান গ্রাস্থ কোনটী অবিভক্ত, কোনটা বা কেব্ল নিয়দেশে বিভক্ত 
হইয়া উপরে একটি নলীতে পরিণত হইয্াছে। 


ডাক্তাম্ব কার্ক বঙ্গেন যে প্রতোক নলীর বিভক্ত প্রদেশ গোঁলাকাঁর 
কোষে পরিপূণ, এবং এই কোথ সন্ফুই ফধ্ধর্থ পকাশন-জস নিঃসরণ করে, 


বশা0৮৬তোব. ২৩৭ 


আর নলীর উপরিভাগ ভ্তম্তাকার কোষে পূর্ণ, যাহাদেব ক্ষারযুক্ত মিউ- 
কাস উৎপর করাই কেবল মাত্র উদ্দেশ্ত। পাইলোরসেখ মুখের কাছে 
কেবল মাত্র স্তস্তাকার কোষ "দেখা যায়। গোলাকার কোষের সম্পর্কই নাই এবং 
সেই কাবণে এখানে প্রত পাকাশয় রস নিঃসরণ হয় না। 

ডাক্তাব পাউয্নার বলেন যে, পাকাশয়েব গাত্রে ও কার্ডিয়াক মুখে এক 
প্রকার গ্রন্থি ও পাইলোরাসের মুখে অন্ত প্রকার গ্রন্থি দৃষ্ট হয়! কার্ডিয়াক 
প্রদেশেব গ্রস্থিব মুখে স্তস্তাকার এপিথিলিয়াম্‌ (00101001771 120০6)611017 ), 
মধ্যস্ুলে বিশেষ কার্যকারী গোলাকার কোষ (01১161 7১7170)101৩ 0৮ 8017810- 
1071 ০611৭ ) এবং পার্থে ডিম্বাকাব € 0৮910 ০911+) কোষ দৃ্ হয়। 
নলীর মধুযুন্থলেব কোষগুলি স্বচ্ছ ও দানাদার (70171)5])017606 8100 ঠোনা?, 
।)]৭7 )1 উপবাস কালে ইহাঁবা কিঞ্চিৎ বড় ও পরিষ্ষাব থাকে কিন্ত আহারের 
কয়েক ঘণ্ট। পবে ইহাব! দানাদার (80170) জইঘা পড়ে। পাইলোরাসের 
মুখে যে সকল গ্রন্থি থাকে, তাহার মধো কেবল এক প্রকাবই, কোষ দৃষ্ট জয়, 
পাইলোরসের দিকে যে শ্রেণীব কোঁধ থাকে তদ্দার! কেবল' পেপ সন নামক 
এক প্রকার তবল পদার্থ নিঃশ্যত হয় কিন্ত কার্ভিগাক মখেব দিকেব কোষ- 
শ্রেণী গ্বাবা পেপ পিন ও হাইডেোক্লোখক এসিড, নিঃল্গত হইয়। থাকে। 
আবার, শ্লৈথ্ঘক্ ঝিরাৰ উপরিগ্াগে যেসকল কোষ দৃই হয়, তন্বারা কেবল 
ভাইডেক্লোরিক এসড. এবং উনার গভার প্রদেশের কোষ ছারা! পেপ দিন 
বাতির 5ই॥1 থাকে । | 

পাকাশর়ে নলীব আকাববিশিষ্ট গ্রন্থি ব্যতীত, (1.,676070]77) লেনটি- 
কিউলার নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে যাহা পাইলোরসের মুখে 
এবং পাকস্থলীর উপবিভাগে লক্ষিত হয় । উহাদেক কার্য লোষেক 0566845) 
অর্থাৎ অন্ত্রের শোষক শিরাদিগের সায়, এতত্তিন্ন আর কিছু বলা যায় লা। 

ধমনী সকল (১9017800019 সাব মিউকাস্‌ টিন হঈতে বিভক্ত তইয়!| 

প্রতোক নলীর আকার বিশিষ্ট গ্রন্থির মধাদেশ দিয় উপরি উল্ত অসংখ্য নিক্- 
প্রদেশের ব্যবধানে উপস্থিত ভইয়! তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া দিতেছে," এবং 
এই স্থান হইতে € ৮617৪ ) শিরা সবল নীচে নামিয়া সাবমিউকাস্‌ টিল্গুতে 


পৌছিতেছে। 
২৮ 


২১৮ ফিজিয়োলজী। 


ভেগাঁস, (5৪৪৭3 ) এবং সিম্প্যাথেটিক (5/7790১99০) হইতে 
পাকস্থলীর দ্ায়ু লাভ হয়। 


অক্রূস (04570 9 01097). 


ডাক্তার প্রাউট এই রসস্থিত সন্কর ((00)10000 ) বস্তুর নান! অংশের 
পার্থক্য সর্বপ্রথম সম্পাদন করেন। তৎপরে মার্টিন নামক এক ব্যক্তির 
পাকস্থলীর বৃহৎ বাকের উপরিভাগ বন্দুকের গুলিতে ছিদ্র হওয়ায়, তথা হইতে 
ডাক্তার বোমেণ্ট পাকস্থলীর রসের সঙ্কর বস্তুর পার্থক্য বিশদরূপে বর্ণন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। এম্‌ ব্রগুণ্ট এবং এম্‌ বারনার্ড সাহেবের! *কুকুরের 
পাকস্থলী পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে ডাক্তার বোমেণ্টেব পক্ষ 
সমর্থনই হইয়াছে । পাঁকাশয় রস মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা পদার্থ দৃষ্ট হ্য় 
যথা £-. ঢু 

১] পেপসিন--১০০০ ভাগে ৩ ভাগ। ও । 

|. দধিবৎ উতসেচিত পদার্থ (09101108 100107617 )। 

৩। হাইডেক্লোরিক্‌ এসিড--১০০০ ভাগে ২ ভাগ। 

৪1 মিউকাস্‌্। ৫। লবণ--১০০০ ভাগে ২ ভাগ। 

স্বরূপ ও ভ্ত্রিয়া (25006095800 ৪001005 ) 27 

১। এই রস নির্মল, £ফাটিক ও তরল পদার্থের ন্ঠায়, গন্ধ রহিত, ঈষৎ 
হরিপ্র। বর্ণ ও লবণাত্ত কিন্তু অত্যন্ত অস্যুক্ত ; ইহার আস্বাদন অম্নযুক্ত, বোদা 
জলের স্তায়, অর্থাৎ অত্যন্ত অরুচিকর। ইহা! শীত জলে বা স্ুরায় বাণ্ড ইয়া 
পড়ে, ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইলে ঈষৎ উথলিয়া উঠে। ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিমাণা- 
হুসারে এই রস নিঃস্থত হুয়। | 

২য়। ইহা সমস্ত ভক্ষা্রব্যকে দ্রবীভূত করিবার প্রধান উপায়। 

. তয়। অগুলালকে জমাট বাধিয়৷ ফেলে। 

€র্থ। অত্যন্ত দুর্গন্ধ নাশক, মাংসের পচন নিবারক, এমন কি, বনুকালের 
ূরণন্ধযুক্ত ক্ষতেরও আরোগ্য লাভের সহায়ত! করিয়া থাকে। 

৫ম। ইহার জাপেক্ষিক ভার জল অপেক্ষা কিছু অধিক অর্থাৎ ১০০৫ । 


04511010108. ২১৯ 


আপ ৯ ও টস জল ৫ রা সপ শা রনি াহ 


*. ষ্ঠ। ইহাতে শতকরা '৫ ভাগ কঠিন পদার্থ আছে, (কুকুরের পাকাশর- 
রসে শতকরা ২'৭ ভাগ এবং .মেষের ১.৯ ভাগ পর্যাস্ত কঠিন দ্রব্য পাওয়া যায় ), 
এ "৫ ভাগের মধ্যে '২৪ অংশ ক্ষারযুক্ত ধাতব ও অধাতব লবণ ([1)0158010 
৪৪16 ) ষথা £_-সোভিয়ীম্-ক্লোরা ইভ, এবং অল্প পরিমাণে ফন্ফেট ; দ্বতঃকারী 
পদার্থের (018201০ ) মধ্যে অধিকাংশই পেপটোন বাঁধ্য। 

ণম। ন্ুস্থ পাকস্থলীতে ঘটনাহ্ত্রে সাবম্যাগ জিলারী লালা হইতে গ্নেশ্া 
( 219০৮5 ) আসিয়। উপশ্থিত হয়। 

৮ম। শ্বেতসারের উপর পাকাশয় রসের কোন ক্রিয়া নাই, বরং ইছার 
অস্ত! (৪০10 ) শ্বেতমারের উপর লালার মত ক্রিয়া করিতে পারে। 

মা খাঁটী পাকাশয়স্থ রসের (31579) গ্রেপ ও কেন্‌ বা ইক্ষু শর্করার 
উপর কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু পাকস্থলীতে মিউকাম থাকিলে, কেন্-স্থগার 
গ্রেপ-ম্থগারে পরিণত হইতে পারে । 

১০ম। চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের উপর ইহার কোন ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না, 
কেবল উহাদিগকে ঈষৎ তৈলবৎ করে । 

১১। যে সকল ধাতব পদার্থ (7705191) হাইড়ে, ক্লোরিক এপি প্রাবে 
দ্রব হয়, সে সকল পদার্থ ইহাতেও গলিয়৷ ষায়, কিন্তু এই ছুয়ের দ্রব করিবার 
শক্তি ভিন্ন ভিন্ন। 

১২। ইহা সকল প্রকার (১7০৮০০) স্বতঃকারী পদার্থকে দ্রব করিয়া 
থাকে। 

১৩। ইহার পরিপাক ক্রিয়। সম্পন্ন হইবার জন্য ইহাতে হাজার কর। ২ 
ভাগ হাইডেনক্লোরিক এসিড, থাকে ।, 


পাঁকাশয় রসএপ্রস্ততকরণ প্রণালী । 
£৪র710121- 3457810]10107, 


পাকাশয়ের শ্লেক্ষিক বিল্লীর কিয়দংশ থণ্ড খণ্ড করিয়া! 'অধিক] জল মিশ্রিত 
করতঃ হাজার কর! ২ ভাগ হাইডে, [ক্লোরিক এসিড, দ্রব্যের সহিত রাখিয়া 
দলে, কৃত্রিম ভাবে এই রস প্রস্তুত করা বাইতে পারে, জল ব্যতীত ধন গিসিরিণ 


২২ ফিজিয়োনুন্ধী। 


দ্বারাও ইহা প্রস্তুত হয়। এই কৃত্রিম রসে ফাইত্রিণ বা ঘন অগুগালকে ৩৫, 
হইতে ৪* সেণ্ট উত্তাপে রাখিলে, উত্তয়কেই গলিয়! যাইতে দেখ! গিয়াছে । 

যন কাচ! অগ্ডের শ্বেচীংশ অধিক জলে মিশাইয়া উত্তমরূপে ছাকিয়! 
তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণে হাইডেক্লোরিক এগিভ্‌ প্রয়োগ করা যায়, 
তাহ! হইলে, প্রথম জল দিখান কালে বে ঘোলাবর্ণ উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহ। 
আর থাকে না, পরিফার হইয়! যায়। এই নির্মল মিশ্রজলের কিয়ৎ পরিমাণ 
যদ্দি শীঘ্ব পিদ্ধ করিতে দেওয়া যায়, তাহ! হইলে পূর্বের অগুলাল জমাট বাঁধিয়! 
উঠে, এক্ষণে ষ্র ইহাকে ৩৫ ডিগ্রি হইতে ৪৭ সেণ্ট উত্তাপ লাগান যায়, ভ্তাহা 
হইলে এই জমাট অগুলাল দ্রুব হইয়া যায়, পরে ক্ষার সংষোগে পূর্বের অঙ্প 
ন্ট করিয়া দেখ| যায় ষে আর প্রকৃত শ্বেত অগুলাল নাই, তাহা এক* প্রকার 
€( 571001)70 3 সিপ্টনিন্‌ লামক পদ্দার্থ হয়া গিয়াছে । এইরূপ শ্বেত অগুলালে 
হাইড়োকোরিক এসিড না দিয় যদি পাকাশয় রস (০5:৭০ 30106) সংযোগ 
করা যায়, তহো হইলেও উপরোক্ত ক্রিয়া প্রণালী প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ইহা 
সিদ্ধ করিলে অগুলাল জমাট বাধে না, গলিয়৷ গিয়৷ এক প্রকার দিন্টনিনের 
মত প্রোটিড, পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং পরিপাক ক্রিয়া, যত অধিক্ষণ থাকিবে, 
তত এই প্লোটিড পদার্থ অবশেষে (1১197€) পেপটোন নামক পদার্থে 
পরিণত হইবে । সিণ্টানন আর পেপটোন পদার্থে বিশেষ গ্রাভেদর নাই, তবে, 
পৃধ্ধোক্ত পদার্থ কেবল হাইডেক্লোরিক এসিড. দিয়া পাওয়৷ যায় বলিয়া! উহ্ধীকে 
(1১71809610101)2 ) প্যারাপেপ টোন বলিয়া থাকে । অতএব এখন স্থির হইল 
যে, সর্বপ্রকার?প্োটিড পদার্থ পাকাশয় রস দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া 
অবশেষে পেপ টোন ও প্যারাপেপ. টোন নামক পদার্থে পরিণত হইঝে। 


প্রকৃত পেপ টোন চিনিবার করেকটি লক্ষণ 


01. 0ল ৪0 0 22৮70 59 ৪ 
ফলন লু 2৮ 01525015879, 
বম। অন্ঠান্ত প্রোটিড, পদার্থের মত ইহা ([751£000417809 ০1 0০06999- 
ঝআগে। ) ফেরোসায়ানাইড, অবপট|সিয়!মে অধংস্থ (07০01910050) হয় না। 


৮5০০০ শ 1010৮51101, ২২১ 


২য়। অন্ন বাক্ষার রছিত পেপ্টোন্‌ কোন অস্ত্র বাক্ষারের দ্বারা ধৃত ব 
অধঃস্থ হয় না, এবং উত্তাপে জমাট বাঁধে না, কিন্তু পরিস্রত জলে উত্তম- 
রূপে মিশে! রি 

৩য়। ইহার অত্যন্ত ব্যাখকত! শন্কি আছে, শীত্ব আবরণ ভেদ করিয়! 
চতুর্দিকে বাণ্ড হইয়৷ পড়ে । খাঁটি পাকাশক্প রসের পরাক্ষা, এই' যে, ইহা! 
অতি শীঘ্র ফাইব্রিণকে সম্পূর্ণরূপে দ্রব করিয়া! ফেলে। 

পরিপাক ক্রিয়ার কতকগুলি নিয়ম (২০155 £০৫ 018550102)-- 

১মএ পাকস্থলীর গাত্রে বত অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য দ্রব্য গিয়া! লাগিবে তত 
উত্তমরূপ পরিপাক হইবার সম্ভাবনা । একারণ ভক্ষ্ দ্রব্য চর্বণ দ্বার! ক্ষুদ্র শু 
খণ্ড কবিয়! গালাধঃকরণ কর! কর্তবা, যন্্ারা তাহার! পাকস্থলীর গান্রে সর্বত্র 
ভ্রমণ করতঃ সর্বতোভাবে এই পাকাশয়স্থ রস কর্তৃক বিধিমতে আক্রান্ত ও 
মিশ্রিত হইতে পারে । 

২য়। পরিপাক ক্রিয়া! সম্পূর্ণ হইতে গেলে এই রসে হাজার কর! ২ ভাগ 
দ্রব হাইড্যোক্লোরিক এসিড থাকার প্ররোজন। কারণ এই রস যদি অম্নক্ষার 
রহিত হয়, তাহ হইলে ইহাতে অনন্তকাল ভক্ষ্য দ্রব্য রাখিয়। দিলেও তাহা 
পরিপাক পাইবে না) আবার এই রসে ষদি হাজার কর! ২ ভাগ দ্রব হাই- 
ডোর্লোরিক এসিডের কম হয়, তাহ! হইলেও অনেক পরিমাণে পরিপাক ক্রিয়ার 
শক্তি ন্ট হয়) (800০) ল্যাকৃটিক, (1095217011০) ফম্ফারিক প্রভৃতি অস্ত্রে 
ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাক পাইতে পারে, কিন্তু দ্রব হাইডেক্লোরিকের তুল্য নছে। 

৩য়। পাঁকাশয়ে বদি অশ্ক্ষার রহিত কোন (591) লবণ এমন কি যদি 
অধিক পরিমাণে (01১107709০৫ 9০0109) সাধারণ লবণ থাকে, তাহ! হইলে 
উত্তমরূপে পরিপাক পাইবার বাধা ঘটে, এমন কি এই অবস্থায় সিদ্ধ ফাইব্রিণ 
দিয়া দেখ গিয়াছে যে, তাহা! পরিপাক হইল না, যতক্ষণ না আবার তাহাতে 
হাজার করা ২ ভাগ দ্রব হাইডোক্লোরিক এসিড প্রয়োগ করা হইল। 

৪র্ঘ। যদি ৩৫ বা ৪০ ডিগ্রি সেপ্ট উত্তাপে ভঙ্ষাদ্রব্কে এই রসে মিশ্রিত 
করিয়া রাখা যার, তাহা হইলে উত্তমরূপে পরিপাক ক্রিয়! সমাধ। হইয়া! থাকে। 
পাকাশযরস্থ রস বহুকাল * ডিগ্রী সেণ্ট উত্তাপে থাকিলেও তাহার শক্তি নষ্ট হয় 
না, পরিপাক কার্ধ্য বন্ধ থাকে মাত্র, আবার স্তাষ্য উত্তাপ লাগাইলে নিজ শক্ছি 


২২১ ফিজিয়োলজী । 


প্রকাশ করিয়! থাকে। আবার,-৪* ডিগ্রি সেন্ট উত্তাপের অধিক হইলে 
পরিপাকের পক্ষে হানিকারক, অর্থাৎ ক্ষণকাল ধদি এই রসকে সিদ্ধ করা যার, 
তাহ হইলে উহার বীর্ধ্য এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। 

৫ম। একবার যদি ভক্ষ্য দ্রব্যকে এই রসে মিশ্রিত করিয়া স্থানান্তর করতঃ 
ক্রমান্বয়ে অন্ত খাছ খগ্ডকে তাহার স্থানে আনয়ন করা যায়, তাহ! হইলে এই 
রস পরিশ্রান্ত বা নি:শেধিত না হইয়! ক্রমাগত পাকস্থলী হইতে উৎপন্ন হয়, 
এবং অগণনীয় (প্রোটিড. বা শ্বতঃকারী সার পদার্থকে পরিপাক করিতে পারে, 
ইহ'তে এই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, রি কালে এই রসের শক্তি প্হাস ব। 
নি:শেধিত হয় না) 

ইহার সত্যতার উপর অনেক তর্ক করিয়াছেন, কিন্তু ডাক্তার রান্সান্‌ 
বলেন যে, এই রসের শক্তি বৃদ্ধিই পাইক্স৷ থাকে । - 

পেগুনিন্‌ দ্বারা পরিপাক কার্য্য প্রণালী । 

শ্বেতসারের উপর লাল! যে উৎসেচন প্রণালী দ্বার কাধ্য করিয়া থাকে, 
পরিপাক কালে সেই প্রণালী অবর্লান্ধত হয়, ইহার উৎসেচক পদার্থের নাম 
পেপ্‌সিন্্‌ 65০57) ব্রক্‌ সাহেব অনেক তদন্ত করিয়া স্থির করিয়াছেন 
যে, পেপ সিন কোন পপ্রোটিভ, পদার্থ নহে; তিনি কৌশলে পাকস্থলীর মিউ- 
কাস গাত্র হইতে দ্রব হাইডেক্লোরিক অগ্নের পরিবর্তে ফষ্ষারিক এসিড. 
প্রয়োগ করিয়া, পরিফার চুণের জল কর্তৃক পেপসিন অধঃস্ক করিয়াছেন। 
পাকাশয়স্থ রসের উৎসেচন উদ্দীপক পেপসিন লালার রীধ্য টিয়ালিন্‌ হইতে 
ভিন্ন, কারণ প্রথমটিতে অগ্ থাকে, অর্থাৎ পেপসিনের সহিত অল্নের বিশেষ 
সখ্যভাব লক্ষিত হয়, কিন্ত শেষোক্তটী তদ্ধিপরীত; ইহা ঈষৎ ক্ষারযুক্ত ন। 
হইন্চেইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। পেপ.সিনের শক্তিও পাকাশয় রসের 
গ্ঘায় নিঃশেবিত হয় না, এবং প্রত্যেক পপ্রোটিড. পদার্থের পেপটোনে পরিণত 
হইতে হইলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পেপসিনের সহায়তার উপর নির্ভর করে না, কিন্ত 
পেপ.সিন্‌'উৎসেচন ক্রিয়া উৎপন্ন করিঝ়া পরক্ষোভাবে পেপটোন নিন্মাথ করে। 
এই পেপ্টিক্‌ পরিপাক ক্রি্নার কথ! আবার পেনক্রিয়াটাক্‌ রসের সহিত উল্লেখ 

* করা হইবে। পাকস্থলীর এই উৎসেচন ক্রিয়া কতকগুলি নখবৎ কঠিন টিন 


£০02010ত 02 ০৬ঠাহা0 1010, ২২৭ 


ব্যতীত জিলাটিন ( 091801 ) কন্ডি,ন্‌, €017০7417 ) দুগ্ধ প্রভৃতি সকল 
প্রকাঁর প্রোটিড. পদ্ার্থকে পরিপাক করিয়া! থাকে; ছুব্ধের উৎসেচন প্রণালী 
ইহ! হইতে ভিন্ন। ৰ 


স্বতঃকারী অর্থাৎ প্রোটিভ জাতীয় পদার্থের উপর 
পাঁকাশয়িক রসের ক্রিয়া । 


(2০6০1) 06 0109 883671910199 01. 01019175)--পাকাশয় যখন শুনব 
থাকে তখন উহাতে অতান্ত পাকাশয় রস থাকে, অথব। সে সময় এককালীন 
রস নির্গত হয়না, তাহাতে কেবল মিউকাস্‌ দৃষ্ট হয়, কিন্তু পাকাশয়ে ভঙ্ষাদ্রন্য 
পড়িলেই প্রতিধাবিত গতির কৌশলে পাকাশয়ের রক্তধাহীনাড়ীগুলি গ্রশন্ত তয়, 
সুতরাং রক্তত্রোতেব বুদ্ধি হয়, শ্লেম্মিক ঝিল্লীর বর্ণ গাঢ় হয়, শিরার রস্তু উজ্জল 
হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাকাশয়িক অম্নরস নিঃহ্যাত হইয়া থাকে ॥ 

ভক্ষ্যদ্রব্যেব সহিত পাকাশয় রস মিশ্রিত হইলে কঠিন ভক্ষ্যদ্রবা ক্রমে ক্রমে 
এরূপ তরল হয় যে, সহঞজ্জেই উঠা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পায়ে। 
এল্বুমেন জাতীয় পদার্থ পেপটোন নাষক পদার্থে পরিণত হইয়া! পড়ে। 
পাকাশয মধ্যে এর পেপটোন প্রস্তত হইলেই শোষিত হয়। পাকাশয় মধ্যস্থিত 
হাইডোক্লোরিক এসিড. ও পেপ.সিন্‌ দ্বার! যেমন শীঘ্র ভক্ষ্যদ্রব্য সিণ্টনিন্‌ ব| 
পেরাপেপটোন পদার্থে পরিণত হয়, তেমন কৃত্রিম পরিপাক গ্রণালী দ্বার 
সম্ভবে না। 

বিবিধপ্রকাঁর ভক্ষাদ্রব্যের উপর পাকাশয়িক রসের ক্রিরা 
€ 2০৮০0 ০? 88501018105 ০০ ৮৭005 1090৫ )-__মাংসধটিত পদার্থ 
রন্ধন করিয়া আহার করিতে হয়। কারণ রন্ধন দ্বারা মাংসস্ত্র সকল অনেক 
পরিমাণে ভাঙ্গিয়। পৃথক হইয়া! থাকে, সেই রন্ধন করা মাংস আহাবেব পব 
পাকাশয়ের রসের সহিত মিশ্রিত হইলে উহার সংযোগতন্ত ( ০০7)7500৮+, 
0550৩ ) ও শৃত্রগুলি সহজে গলিয়া যায়, পাকাশর রসে চর্বিজাতীর পদার্থের 
আবরণ ভাঙ্গয়া যায় মাত্র। মংস্ত বা ডিম্ব এক বা দেড় ঘণ্টার পাকাশর রসে 


২২৪ ফিজিয়েলজী। 


পরিপাক পার, গো, মেষ ও কুকুট মাংস ২1৩ ঘণ্টায় হজম হয়, কুটির গ্র,টেন 
নাঘক সার পদার্থ পাকাশয় রসে ব্রবীভূত হইয়। পেপটোনে পরিণত হয়, কিন 
উহার শ্বেতসাঁর ( $18701 ) অংশের উপর পাকাশর রস কোন ক্রিয়। প্রকাশ 
করে না 1 পাকাশয় রসে ছুগ্ধ শীত্বই জমাট বাধে, পাকাশয় রসস্থিত দধিবৎ 
উৎসেচিত পদার্থ (00101175 [8117611) দ্বাবা ছুপ্ধ জমিয়া যায়। পরিশেষে 
জমাট কেজিন্‌ আবাব গলিয়া পেপটোনে পরিণত হইয়। থাকে । ডাক্তার 
পাউয়ার বলেন যে, রেনেট, ফার্মেণ্ট (16171060910) নামক পাকাশয়ের 
শ্লৈষ্সিক ঝিল্লীস্কিত এক গ্রকাব উৎসেচিত পদার্থ দ্বাব। ছুপ্ধী জমাট বাধে, অর্থাৎ 
রেনেট ফারমেণ্ট ছুগ্ধ শর্কব। হইতে ল্যাক্টিক এসিড উৎপন্ন করে ফদ্দার| ছুগ্ধ 
, জমাট বাধে। শ্িশুদিগেব পাকাশদ্ে এই *রেনেট-ফারমেণ্ট ক্রিয়ার আধিক্য 
দৃষ্ট হয়। ১ ভাগ রেন্ট, ফার্মেপ্ট ৮১০০০ ভাগ কেজিন্কে জমাইতে 
পারে । ইহা অমুযুক্ণ, ক্ষারযুক্ত ও অন্নক্ষর রহিত নিউট্রাল কেজিন্দ্রাবকে 
জমাইতে পাবে । বেনেট, দ্বাব! প্ধচাপ অয্পঞ্জনিত দুগ্ধচাপ হইতে [তির। 
রেনেট, দ্বারা গ্ধ জয়া পনীর গ্রস্তত, হইয়া থাকে। পাঁকাশয় রস দ্বারা 
ইন্ষু শর্কর! (05109 90£৭1) দ্রাক্ষা-শর্করায় (08৩ ৪02) পরিণত হয়। 
পাকাশয়ে পরপাঁক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ( ০০৭16079 17৯:9- 
1০11176 710) 0830110 0106511070 )--অধিক পরিমাণে আহার করিলে ভাল 
পরিপাক হয় না এবং অজীর্ণ ভক্্যপ্রৰা পাকাশয়ে উত্তেজনা ও বেদনা উপস্থিত 
করে। পাঁকাশয়ে অস্বাস্থ্য বা অন্বীর্ণকর পদার্থ থাকিলে অধিক পারমাণে 
পাকাশয়িক রস নিঃহ্যত হয় বটে, কিন্তু পরিশেষে তন্দাবা পাকাশয়িক রোগ 
জন্মায়, বালকের! কাচা পেয়ার! প্রভৃতি কঠিন ফল ভক্ষণ করিয়া অনেক সনক্র 
অজীর্ণ বোগে কষ্ট পাইয়া থাকে । আঁধক পরিমাণে সুরা সেবন করিলেও 
পরিপাক ক্রিয়ার বিশ্ব ঘটে। অধিক পরিমাণে শর্করা সেবন কাঁরলে পাকা: 
শরিক গাত্র হইতে কেবল মিউকাস্‌ বাহির হয়, ঘন্বারা পাকাশক্কিক রস 
ভক্ষাদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না স্থতরাং শোষণ কার্ষ্যের ব্যাঘাত 
ঘটে। 'আহারের পর.কাঞ্চি বিশ্রাম আবশ্তক। আহারান্তে শারীরিক ও 
মানসিক কাধ্যে ব্যাপৃ্ত হইকেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, কারণ পরিশ্রম 
রা পরিপাক ভ্রিয়োপষোগী রক্তের কতকাংশ মস্তক এবং মাংসপেশীতে নীত 
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হ্ছ। লালা ভক্ষাদ্রবোর সহিত ঘ্রিশ্রিত হইয়৷ কিঞ্চিং গ্যাস পাকাশয়ে প্রবেশ 
করে, পরিপাক ক্রিয়াকালেও পাকাঁশয়ে গ্যাস উৎপন্ন হয়, যেরূপেই হউক 
পাকাশয়'গ্যাসপূর্ণ হইলে পরিপাক ক্রিয়ার বিভব ঘটে। | 
পাকাশয়ের সঞ্চালন (07০0৮617617) 06 6) 91017775701 )-৮ 
পরিপাক কালে পাকাশয়িক অনৈচ্ছিক পেশীর কুঞ্চন হয়, উদয় শৃগ্ঠ হইলে 
“পশী যেন নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত থাকে । গাকাশয় ভগ্ষাদ্রব্যে পূর্ণ হইলে 
ক্রিমিগতির প্রভাবে (06811512160 ৪০807) পাকাশয়িক পেশীর কুঞ্চন 
আর্ত ইয়, পেশীর কুঞ্চনে ভক্ষাপ্রব্য চাপ প্রার্ধ হয়। তৎপরে ক্রমাঘয়ে 
পেশীর কুঞ্চন ও শিথিলতা আরম্ত হয়। যতক্ষণ ন! গক্ষাড্রব্য পরিপাক পায়, 
ততক্ষণ পাইলোরিক মুখ গোলাকার পেশীর দ্বারা দৃঢ়ব্ধ থাকে । পেশীর 
স্বতঃকুঞ্চনে ভক্ষ্াপ্রব্য পাকাশয়ের বৃহৎ বাক দিয়। পুনর্বার ক্ষুদ্র বাকের নিকট 
ফিরিয়া আইসে! এইরূপে ভক্ষ্যত্রবা ঘুরিতে ঘুরিতে পরিপাক পাইলে পর 
কাইম প্রস্তত হন্প এবং সেই কাইম ডিয়োডিনাম্‌ নামক ক্ষুত্র অস্ত্রের গথমাংশে 
অবতরণ করে! এইরূপে ভক্ষ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে যত পরিপাক পায় ততই 
উদর শুন্ঠ হইতে থাকে ; অবশেষে ঘে সকল কঠিন দ্রব্য পরিপাক পাইবার 
নয়__কিন্বা যে সকল পদার্থ দৈব্য ছূর্বিপাক বশতঃ গলাধঃকরণ হয়, সেই, সমস্ত 
পদ্দার্থ একে একে উদরকে শুন্য করিয়। অধোগামী হইল থাকে। ভক্ষ্রব্য 
পরিপাক পাইয়৷ যতই উদর শূন্ত করে, ততই পেশীদিগের স্চালন' হইতে 
গাকে। আর একটি কথা এই যে, ভক্ষ্যব্রব্য ১ মিনিটে পাকাশয়ের এফ ধার 
হইতে অপর ধারে যাইতে পারে। পরিপাক ক্রিয়া যতই শেষ হইতে থাকে, 
পাকাশয়িক পেশীর গতি ততই হ্রাস হয়। মৃত্যুর পরও পাকাশগ্িক পেশীর 
গতি দৃষ্ট হয়। 
. অস্ত্রের কিছু আধিক্য থাকিলে পাকস্থলীর সধলন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় কিন্ত 
অতিরিক্ত অগ্নে.পরিপাক ক্রিয়ার-বিদ্ন ঘটে। 
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পাকাশয়ের উপর স্বায়ুর কর্তৃত্ব | 
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ভেগাস্‌ ও দোলার প্লেক্সাস্‌ (508 01609 ) হইতে পাকাশয়ের স্নায়ু 
লাভ হয়) ছুই পার্থের ভেগাস্‌ ্সাফু বিভক্ত করিয়া দ্রিলে, অন্নবহানলী হইতে 
ভক্ষ্যব্রব্যের নামিবার বিদ্ব ঘটে, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, পাকাশয়ের কাধ্য সেডু- 
লার দ্বার নিয়মিত হয়, এবং এই কারণে ইহার কার্ধ্য প্রণালী অস্ত্রের ক্রিয়া 
হইতে বিভিন্ন, দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে উদর শূন্য থাকিলে ইহার কুঞ্চন কার্ধ্য 
স্থগিত থাকে, কিন্তু অস্ত্রের স্বভাব সেরূপ নয়। ডাক্তার বুস বলেন যে, নিদ্রা 
সময় পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেও ইহার ক্রিয়া স্থগিত থাকে, ইহা অনেক সত্য 
বলিয়া বোৌধ হয়, কেনন1! আহারাস্তেই নিদ্র! দিলে, পরদিন ক্ষুধা মান্য বলিয়া 
বোধ হয় এবং সেই কারণে পণ্ডিতের! বলেন যে, আহারাস্তেই নিদ্রা ভাল নয়, 
কিঞ্চিৎ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন । 

পাকাশয়ে ভক্ষ্যদ্রব্য পুর্ণ থাকিলে যদ্দি ভেগাস্‌ আাষু তাড়িত প্রদ্নোগে 
উত্তেজিত করা যায়, তবে পাকাশয় শীদ্বই যেমন অতান্ত কুঞ্চিত হইয়৷ থাকে, 
উহার শূন্তাবস্থায় তেমন হয় না। গ্রীব! প্রদেশের সিম্প্যাথেঠিক্‌ সামুর উত্তে- 
জনেও পাকাশয় কুর্চিত হয়, কর্পোর1-কোয়াড়িজেমিনা ও অপটিক-থেলেমাই 
উত্তেজনেও কথন কখন পাকাঁশয়ের সঞ্চালন দৃষ্ট হইয়া থাকে । মন্তিফ ও পৃষ্ঠ- 
মজ্জ1 নষ্ট হইয়া গেলে পাঁকাশয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে । সিম্প্যাথেটিক 
নাযুর স্পযাঙ্কিক্‌ (8912170110 ) শাখ! দ্বার! পাকাশয়ের অপর প্রধান সাযু লাভ 
হয়। পাঁকাশয় আচড়াইয়া, চিমটি কাটিয়া অথবা উহার উপরে উত্তেজন 
লাগাইয়া স্থানিক ও অব্পস্থানব্যাপী কুঞ্চন হইতে দেখা গিয়) থাকে । ওপিয়মে 
পাকাশয় কুঞ্চন নিবারিত হয়। পাকাশয় বিস্তৃত হইলে ভায়াফ্রাম ও হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়ার দ্বারাও পরোক্ষভাবে (1079175001 ) উহার সঞ্চালন হইতে পারে। 


৩৩৩ 
ভতারাহা। ওর 9 সপসসস্সস্ট আজি 


গা, 10107911018 00 2178) 51011407. ২২৭ 





পাকাঁশয় গান্রের পরিপাক বিবরণ। 


51], 10127571098 02217 570 9507, 


ভক্ষ্যন্রবা জীর্ণ হইতেছে এমন সম ফি ফেহ মরে, তবে তাহার মৃত্যুর 
কিম্ংকাঁল পরে দেখা যায় যে তাহার পাঁকাশয়গাত্রে ছিদ্র হইয়াছে এবং উহার 
স্থানে স্থানে ক্ষয় হইয়। নরম হইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থলে পাঁকাশয়ে ছিন্্ 
হয়! ভক্ষ্যন্রব্য পেরিটোনিয়াম্‌ গহ্বরে আসিয়া পড়ে। পাকাশয় রস ও অগ্নরস 
জীবদ্দশাযু নিঃশ্ত হইলে, মৃত অন্নবহানলীর গান্রকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। 
জীবদ্দশায় এরূপ ঘটনা! ঘটে না--পাকাশয়ে অয্নরস নিঃস্যত হইলেই উহার 
রক্তবহানাড়ীর রক্ত ক্ষারযুক্ত হয়, এতদ্যতীত, শোণিত সর্ধদাই গোষণোপযুক্ত 


সামগ্রী যোগাইয়। থাকে । জীবিত তস্তর উপর অন্ন রসের ক্রিয়া নাই তাহা 
নহে, কারণ ইহ দেখ। গিয়াছে যে, বহির্দিকে ছিন্র করিয়। জীবস্ত কুকুরের পাঁক- 


স্থলী মধ্যে জীবস্ত ভেকের পদ প্রবিষ্ট করিয়া! রাখিলে সেই ভেকের পদ পরিপাক 
পার, আবার, জীবন্ত ব্যক্তির শোণিতেরষতদিন স্বাভাবিক রক্তচাপ শক্তি ও 
পোষণ ক্রিয় ঠিক থাকে, ততদ্দিন পাকাঁশয় রর আপন তত্র উপর কোনরূপ 
অহিতাচরণ করে না, কিন্তু শরীরের কোন প্রদেশে এন্বোলা সঞ্চার, ধমনীর 
বন্ধন প্রযুক্ত অল্প পরিমাণে শোণিত সঞ্চালন, অথব! তস্তর ধ্বংস (70710861017 
0৫ 60900] 0£ 0111096010 0£ %655815 2100 1)901:0519 0 (15916) হইলে 
অম্নরস পাকাঁশয় গাত্রকে ধ্বংস করিয়া ফেলে । কারণ, ইছ। দেখা গিয়াছে যে, 
গ্রীবার উপরিভাগের মজ্জা (50178] ০০1০) কাটিয় দিলে রক্তে চাপ শক্তির 
হাস হয় এবং ৩৬ ঘণ্টার মধ্য কোন প্রকার প্রদ্দাহিক চিহ্ক ব্যতীত পাকাঁশয় 
মধ্যে ক্ষত হইয়া থাকে। 

পাকাশয়ে ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিণাম অর্থাৎ কাইম নির্মাণ 
(1707088600 01 0৮175 [0 01)6 96০9008017)--খগ্ডাকারে ভক্ষার্ব্য পাক- 
স্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহ! বিধিমতে পাঁকাশয় রসের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া থাকে, কোমল বা সরস বিশিষ্ট পৃদার্থ সকল যেমন সহজে এই রসের ছার 
ক্াল্ুন্স '? মিশিচ ভয়! থাকে, ৮তমন কঠিন বা শুক্ক পদার্থ ভয় না, কোমল 


২২৮ ফিজিয়োসলী । 


না, যেহেতু কোন পদার্থ অত্যত্ত পুষ্টিকর হইলেও তাহা! কঠিন, আবার কেহ 
কোমল হইলেও অপুষ্টিকর ; অতএব যে সকল পদার্থ সহজে পবিপাক পাইতে, 
পারে এবং রক্রের পুষ্টি সাধন করিতে পাবে,তাঙ্গাট বথার্থ স্বাস্্যকর,। 

তরল পদার্থ যথ।) জল, স্থুর। লবণাক্ত দ্রবা বা সুরুয় প্রভৃতি কোন প্রকারে: 
এই রস ছারা পরিবন্তিত না হইয়। অগ্রেই শোষিত হইয়। থাকে 

কঠিন পদার্থ সকল সমানভাবে এক নির্দিষ্ট সময়ে পরিপাক পায় না ডাক্তাব' 
বোমাণ্ট ইংরাজদের প্রধান এ্ধান খাঞ্ধ সম্বন্ধে পরিপাক হইবার এইরূপ 
তাঁলিক৷ দিয়াছেন £--. 

অন্ন ও পশুর অস্ত্র এক ঘণ্ট(র পরিপাক পার। অপ্, সাল্মন্‌ নামক এক, 
প্রকার স্ম্বাছু মাংস, হ্ুত্র মত্ত, আতা, হরিণ মাংস প্রভৃতি পরিপাক পাইতে 
দেড় ঘণ্টা লাগে । যব, হুগ্ধ, অন্থা অন্য মস্ত এবং জীবে যত 'পরিপাকে র' 
জন্ত ছই ঘণ্টার প্রয়োজন হয়, গেরু, মেষ-শাবক, শুকরের মাংস এবং আলু, 
পরিপাক করিতে গেলে আডাই ঘণ্টার অধিক লাগে না; অবশেষে মেষ, পক্ষী, 
বা গো-মাংস সাঁড়ে তিন্‌ ঘণ্টার কম পরিপাক পাইতে পারে ন। 

যা! হউক ইহ! নিশ্চয় ষে, মাংস মাত্রেই উত্ভিদ পদার্থের অপেক্ষা শীঘ্র 
পবিপাক হইয়া! থাকে, এমন কি অনেক শাক ব! উদ্ভিদ পদার্থ আদৌ পরিপাক 


পায় না। এই কারণে রোগের পর হুর্বলাবস্থায় চিকিৎসকেরা শাক প্রভৃতি 
খাইতে নিষেধ করেন। 


পূর্বে উল্লেখ করা হুইয়াছে যে, এল্বুমেন্, ফাইব্রিণ, প্রভৃতি প্রোটিড, 
পদার্থ পেপটোন ও পেরাপেপটোনে পরিণত হয়, ইহার উল্লেখের আর 
গ্রয়োজন নাই, শর্কর। ব1 শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ সকল কিরূপ, আকার প্রাপ্ত, 
হয়, তাহাও কতক লিখিত হইয়াছে । 


তৈলবখ ঝা! চর্বি জাতীয় পদার্থও গলিয়া অন্ত অগ্ঠ পদার্থের সহিত 
মিশিয়। থাকে। | 


এক্ষণে সকল প্রকার পদার্থ লাল মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীর ভিতর এক 
গ্রকার সাধারণ আকার পাইয়! থাকে পূর্বে ভক্ষ্যপ্ববা লাল! দ্বার ক্ষারযুক্ 
হওয়াতে আরও অধিক পরিমাণে পাকাশর গাত্র হইতে অস্ত্র নির্গত হয় এবং 
যত অম্ন নির্গত হয়, ততই পরিপাকের হুবিধা হুইয়। যার, এইরূপে নানাপ্রকার 


9]2া, 01055]10 ০ পুশুরাত 57৩৮ 507, ২২৯ 








তক্ষ্য্রব্য পাকাশযু মধ্যে ুরিয় ঘুরিয়! এই অন্নযুক্ত রসে মিশিতে মিশিতে পরি- 
পাকান্তে এরূপ অবস্থার আসিয়া পড়ে যে, তাহার্দের প্রত্যেককে আর চেন 
ভার, এমন কি উহার্দিগকে “বাঁছিয়! লওয়। একপ্রকার অসম্ভব, ভক্ষ্যাদ্রব্যের 
এই তবস্থা। প্রাণ্িকে (01775) ঝাইম্‌ বা এক প্রকার ঘন শ্বেত বা ধুসর 
বর্ণ, ঘোপা, লালময় অন্নযুক্ত ও জদাট রক্তবৎ তরল ভক্ষাদ্রব্য কহে। এই 
কাইম্‌ পাইলোরাস্‌ দিয়। অস্ত্রে বহির্গত হুইস্ঈ/ থাকে, এইরূপে ছুই হইতে 
চারি ঘণ্টার ভিতর সকল কাইম্‌ এবং অবশিষ্ট কঠিন পদার্থ পাকস্থলী হইতে 
বাহির হইয়া যায়। | 

পরীক্ষ/ করিলে কাইম্‌ মধ্যে নিয়লিখিত পদার্থ গুলি দৃষ্ট হইয়৷ 
থাকে £-- 

8 প্রোটিভ জাতীয় এল্বুমেন, ফাইত্রিণ, কেজিন্‌ ও জিলাটিন্‌ প্রভৃতি 
পদার্থ পরিবর্তিত হইয্বা পেপটোন্‌, " ডেক্সট্রোস্‌, লেভুপোস্‌, পেপটোনাইজভ. 
জেলাটিন প্রভৃতি পদার্ধে পরিণত হয়। (€ 0936506৯ 0০১009595 128%801083, 
91000191250 £912610 )। 

২। যে সকল পদার্থ লাল! ও অশ্ররসে অগ্প পরিমাণে আক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র থণ্ডে বিভক্ত হুইয়া পড়ে উহাদের নাম যথাঃ শ্বেতসার, গাম্‌, ঘন সংযোগ 
তত্ব, জেলেটিন, এল্বুষেন, পেশীন্ত্র ইত্যাদি (19% 99101)১ 800) 05108 
০0100506159 018১০) €9150105 911)0 09179) 100909০0128 010019586০0 

৩। যে সকল পদার্থ লাল। ও অস্রসে আদৌ পরিপাক পায় না 
উহাদের নান যখ। $--€সলুলোস্‌, চর্ব্বি ও চব্বিসংক্রান্ত অন্ন ( ০০1191939, 9 
৪190. 01১9 89৮৮ 8০105 )। 

৪ | লবণ, শর্করা, উত্তিদ অন্ন ও পাকাশর রন (5816) 3888৮, 
%০8668019 2010 2100 0179 8430110 19109103611) দ্বারা যে সফল ত্ব্য 
অত্যন্ত কঠিন বলিয়! আদৌ পরিপাক পার না, সে সমস্ত কিয্পৎকাঁল পাকাশয়ে 
থাকিয়া! উহার ক্রিমিগতির প্রভাবে পাইলোরসের মুখ দিয়া বাহির 
হইয়া যায়| 

উপযুক্ত খান সামশ্রী ব্যতীত কাইম্‌ উত্তনরূপ' গ্রস্তত হইবার আর কতব- 
গলি নিয়ম £-্ 


২৩? ফিজিয়োললী। 


(১) ন্তাধ্য পরিমাণে আহার কর! কর্তব্য, যন্দারা উদর ক্লত্যস্ত ভার গ্রস্ত 
না হইয়। সহজে পুর্ণ হইতে পারে। ্‌ | 

(২) পূর্বের আহার উত্তমরূপ পরিপাঁক রা পাইলে অর্থাৎ যতক্ষণ ন 
আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং উদর শুন্ত বোধ হইতে থাকে, ততক্ষণ 
আহার কর! নিষেধ। 

(৩) আহারের পূর্বে এবং আহারান্তে অল্প পরিশ্রম করিলে কাইম্‌. 
নির্মাণে উত্তমরূপে সুবিধা হয়, স্মরণ থাকে যেন অধিক পরিশ্রম কাইম্‌ 
প্রস্তুতের বিদ্ম্ব্ূপ। 

(৪) আহারের কালে মন সুস্থ ও ন্বভাব শান্ত থাকিলে শীঘ্র এবং উত্তমরূপে 
পরিগু্ক হয়, অর্থাৎ রাগ, হিংসা, মনস্তাপ প্রস্থৃতির আতিশয্যে পরিপাকের 
বিদ্ব ঘটে। 

(৫) শরীর সুস্থ থাকিলে আহার উত্তমক্ধপে পরিপাক পায়, অন্ুস্থ শরীরে 
কাইম্‌ ভালরপ প্রস্তত হয় ন1। 
(৬). জল-বাঁয়ুব গুণে কাইম্‌ নির্দমাণেব সুবিধা হয় অর্থাৎ অপরিষ্কার জল 
'পান করিলে বা পুর্বরদিক হইতে জলীয় বায়ু বহিলে, শরীর অন্দ্থ বোধ হইয়া 
থাকে এবং তন্বার! ষথার্থরূপ কাইম্‌ নির্মাণ হয় না। 
যাহ। হউক ইহ! এক প্রকার স্থির যে, তিন বা চারি ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ 
আহার পরিপাক পায় এবং তৎপরে ক্ষুধা নিবাবণ কর! কণ্তব্য। 
পাকস্থলীস্থ কাইম্‌ হইতে অনেক পদার্থ শোধিত হইয়া থাকে, যেহেতু 
পাইলোরাসের মুখ বন্ধ করিয়। পরীক্ষা করিয়া! দেখ! হইয়াছে, পরিপাকান্তে 
কাইমের (1১60191620৫ 41970951019 88:3825 ) যে পেপটোন্‌ এবং শর্করা 
সহজে ব্যাণ্ড হইয়া পড়ে, তাহার! সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ঠ হইয়াছে । কি পরিমাণে এবং 
কোন কৌশলে তাহার! শোধিত হইয়। থাকে, তাহা ঠিক বল! কঠিন, তবে 
বোধ 'হয় যে এই .পদার্থ সকল একেবারে এখানকার (08011151165 ) 
কৈশিক নাড়ী দ্বারা পাকগ্ণীস্থ শিরা সমূহের ভিতর শোধিত হইয়! থাকে। 
গলাধঃকরণ কালে লাল! বা ভক্ষাদ্রবোর সহিত মিশ্রিত হইয়া! অধিক পরিমাণে 


স্পপেসপীপাপপপিপিপপী পি পপি 


গাতা,ছ 10101512108 0৮ শা 91081500, ১৩১ 





“দেখ! গিয়াছে তাহার অধিক ভাগ ( 100£61) 800 ০7110091010 ৪010 ) 
নাইট্রোজেন এবং কার্বনিক এসিড; বাযুর অবিজেন € 0৯091 ) যেমন 
শোধিত হইয়া থাকে, রক্ত এবং পাকস্থলীর গাত্র হইতে তেমনি কার্বনিক 
এসিড. ইহাতে বাহির হইয়া থাকে, এই কার্ধনিক এসিড আবার আহারীয় 
শর্কর! ব! শ্বেতসার পরিবর্তিত শর্করার রূপাস্তরে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

বমন ক্রিয়াপ্রণা'লী (16011201800 0? 5০010710155 )-ধমনের 
পূর্বে প্রায় বিবমিষা হইয়। থাকে, এবং তৎপ্রযুক্ত মুখে যথেষ্ট পরিমাণে লাল! 
নির্গত হয়, এই লালার কিয়দংশ অধঃম্থ হইলে ইহার সহিত কিঞ্চিৎ বাযুও 
উদ্ররস্থ হইয়া! থাকে» যন্বার৷ পাকস্থলীস্থ দ্রব্যের উদগীরণ জন্য এই যন্ত্রে 
কাড়িয়াঙ্ক মুখ খুলিবার সুবিধা হয়, যাহা হউক বিবমিষার পরক্ষণে মনুষ্য 
এমনি দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়! লয় যে, (10197%1250) ) ডায়াক্রাম পেশী দ্রুত- 
গতিতে নামিয়া পাকস্থলীকে পিশিতে থাকে ও উপরিভাগে নিয়স্থ পঞ্জরাস্থিগণ 
তাহাকে চাপিয়! ফেলে; এতাবৎকাল পর্ধান্ত গ্রটস্‌ বন্ধ, এবং বায়ু ফ্সফুসে 
প্রবেশ করিতে পারে না বরং কয়ং পরিমাণে ফেরিংস দিয়া পাকস্থলীতে 
উপস্থিত হওতঃ অধিক মাত্রায় কার্ডিয়াক মুখকে খুলিতে থাকে, এখনও প্রত 
বমন ক্রিয়। প্রকাশ পায় ন!, তৎপরে গ্লটিস্‌ বন্ধ থাক! সত্বেও প্রবলভাবে নিশ্বান 
ত্যাগ করিবার চেষ্ট! হয় কিন্তু বহির্গমনের পথ না! পাইয়া মলত্যাগ প্রণালার 
মত সমস্ত ভর উদরস্থ যন্ত্রদিগের উপর পতিত হয়, এইরূপে আবার বহির্দেশ 
হইতে উদর গাত্রের পেশী সমূহের কুঞ্চনে নুতনবিধ ভর পণকস্থলীর উপর 
পতিত হইয়া থাকে । এই অবকাশে অগ্নবহানলীর লম্বমান পেশী সকল কুঞ্চিত 
হওয়াতে ইহা অপেক্ষারত ক্ষুদ্র হইয়া ষার এবং পাকস্থলীর বক্র পেশী সমুহ 
শিথিল হইয়! কাডিয়াক মুখ একেবারে খুলিয়। দেয়, যন্বার| পাকপিয়গ্ত প্রায় 
সমস্ত পদার্থ মুখ দিয়! বাহির হইয়া পড়ে। এস্থলে ইহ! শ্মরণ রাখা কর্তব্য গে, 
উদগীরণকালে কোন পদার্থ নিশ্বাস নলীতে প্রবেশ করে না এবং অত্যন্ত বমন 
ব্যতীত পশ্চান্তাগের নাপারন্ধ,ও বন্ধ থাকে। 

ক্ষেপে বমনপ্রগালী ব্ণন করিতে গেলে, ইহার ছুই কার্য দেখিতে 
পাওয়া যায় :_-(১) কাভিয়াক মুখ খুলিয়া দেওয়া, (২) নিশ্বাস ত্যাগ করিবার 
চেষ্টার বার। উদর পেশী কর্তৃক বৃহির্দেশ হইতে পাকস্থলীর উপর চাপ আনয়ন 


২৩২ ফিজিয়োলজী । 


করা। প্রথমটি ন| হইলে, পাকস্থলীতে সহম্র ভর দিলেও উদ্গীরণ হয় না, 
এবং দ্বিতীয়টা বাতীত কেবল প্রথম কার্ধের দ্বার! ঈষৎ বায়ু বা গ্যাস অথব। 
তরল ব! কঠিন পদার্থ ভিপ্ন আর কিছুই বহির্গত হইতে পারে না। পাকস্থলীর 
আপন কুঞ্চনে কেবল জল মাত্র বাহির হইতে পারে, বমন কালে পাইলোরাসের 
সুখ প্রায়ই বন্ধ থাকে, এইকালে পিতাধার পিস্তে পূর্ণ থাকিলে তাক! 
ভিয়োডিনামে আসিয়! উপস্থিত হয়, এবং বমনকালে পাইলোরাস্‌ মুক্ত থাকিলে 
পিত্ত মুখ দিয় বাহির হইয়! যাইতে পারে । | 

পাকস্থলীর ছুই পার্স্থ ভেগাস্‌ ম্নামুব সঞ্চালক শাখা সমূহের দ্বারা ইহার 
কাডিয়াক্‌ ছিদ্রের ম্কীতি সম্পাদন হইয়া থকে, যেহেতু তাভাদের কর্ততনে বমল 
হওয়া দুক্ষর; সিম্প্যাথেটিক্‌ বা তাগার শাখা এস্প্লান্কিকের দারা এই মুখের 
বিক্ষারণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মেড়ুলা অবগংগেটাতে বমন ক্রিয়ার 
আকর বিন্দু অবস্থিতি কবে, এবং প্রতিধাপিত গতির কৌশলে দৃরস্থ বায়ুকে 
বা পাকাশয়স্থ মিউকাস্‌ মেম্ত্রেণকে উত্তেঙ্গিত করিয়া বমন আনয়ন কর! 
যাইতে পারে । অন্তদ্বয়ের বন্ধনে বা অন্ত্রবৃদ্ধি' রোগে বমন হইরা থাকে । এই 
কারণে বমন হইলে ইহাকে কেবল স্বাযুব কার্ধ্য বপিতে হইবে, কারণ, 
মেসেণ্টেরিক (1155900511০) ন্ায়ুর কর্তনে বমন নিবারণ কর। যাইতে 
পারে। মৃত্রীশয়ে বা পিত্তীধারে পাথুবী জম্মইলে যে বমম হয়, তাহ! কেবল 
গ্রাতিধাবিত গতির ফল। মেড়ুলার কোন রোগ হইলে বা কোন কোন বিষ 
দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে বমন হয়, এভভ্তিন্ন কোন বিশেষ ছর্গন্ধ। বা মন্দ 
আন্বাদন অথবা মনন্তাপে বা ভূতকালের কোন ঘটন! স্মরণে বমন হয়, এগ্লে 
মগজের কোন অংশের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে । মন্তিষীভান্তরস্থ স্নাযু- 
রোগে বমন হইতে দেখা ষায়। টার্টার্*এমেটিক্‌ প্রত্যক্ষভাবে স্বাযু মধা- 
বিদ্দুব উপর ক্রিয়। প্রকাশ করিয়া বমন আনয়ন করে, আবাব সরিষা জলের 
সহিত মিশাইয়৷ মেবন করিলে, গ্রতিধানিত গতির কৌশলে পাকাশয়স্থ মিউ- 
কাস. মেম্ত্রেণকে উত্তেজিত করিয়া বমন হইয়া থাকে। 

ভেগাস্‌ ধুর উপব কািয়ীক মুখ খুলিবাব ভার থাকিলেও অনেক 
পরিমীণে স্থানিক কৌশলে তাহ! সম্পাদিত 'হুইয়া! থাকে। নানা কারণে বদন 
হয় যথা ১- 
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* ১। পাকাশরস্মিত তেপাস্‌ ছাযুসথজরের উত্তেজনে বমন হর । যেমন অধিক 
পরিমাণে ইপিকাকুয়ানা ও লবণ গ্লেবনে এবং পাকাশয় শর্দিরোগে হইয়। থাকে । 
২। দিম্প্যাথেটিক আমর উত্তেলনেও বমন হয়, হথা :--পেরিটোনিয়াম্‌ 
প্রদাহ, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি । | 
৩। প্রা মধা-বিন্দুর উত্তেজনায় বমন হয় টার অর্ধ,দ, মন্তিষ্বের 
ঝক্তে এপোমফিয়া ওধধ সঞ্চালন ইত্যাদি । 
৪1 ছুর্শন্ধ ম্রাণ, স্বণাকর বস্ত দর্শন, এবং মন্দ আমশ্বাদনে বমন হয় 
ইত্যার্থি। 
বমনক্রিয়া প্রতিধাবিত গতির ফল মাত্র (৬০101000618 ৪ 
০0৩০ ৪)--এই ক্রিমার টচৈতদস্কোৎপাদ্বক স্বাযু ভেগান্‌ ও সিম্প্যাথেটিক্‌, 
ায়ু মধ্য-বিন্ু_-মেভুলা, এবং সঞ্চালক ছ্াঘু বা :__ফেনিক, উদর পানের 
সঞ্চালক আাযু ইত্যাদি । 
পাকাশয় রন নিঃসরণের ন্নায়ু কৌশল (100৩75800০0 
8০ £৪%৮1০ 1109 )--তক্ষ্যপ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে গ্যাত্্রীক রস 
নিঃস্থত হইয়! থাকে, একটি পালকের দ্বার! কৌশলক্রমে যাহা. বহির্গত করান 
বার, তাহা অল্প, এই রস দ্রিবারাত্রে ১* হইতে ২* পাইণ্ট পরধ্যস্ত নিঃচ্যত 
হইয়া থাকে। স্থানিক উগ্রতা সাধন করাইর। এই রস নিঃসরণ জন্য ক্ষার 
ভ্রব্যের ম্যায় স্থার কিছুই বলবান নহে, একারণে লালা পাঁকাশকে প্রবেশ 
ফরিবামাত্র পাকাশর রসপূর্ণ হইয়া উঠে ; উপবাস কালে পাকাশয়ের গাত্র বর্ণ 
রহিত, অথবা ধূসর বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু পরিপাক কালে ইহা স্ফীত ও 
আরক্তিম এবং হঠাৎ রক্তে উজ্জ্বল হইয়া! উঠে, ইহাত্তে প্রতীত হয় বে, লালার 
সায় এই রস নিঃসরণ জন্তও শির! "সকল রক্তাধিক্যে স্ফীত হই! থাকে । 
বধন কোন মানসিক বৃত্তির অনুলারে এই রস নিঃসরণের গতি ভ্বাস বা বৃদ্ধি 
পাইন! থাকে, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, মন্তিকাত্যস্তরের কোন অংশের সহিত 
ইহার ক্রিরার সংযোগ আুচু, ভবিষ্যতে পাঁবমাযাপজিলারী গ্রন্থির ক্টার' ইছারও 
আাযুতব প্রকাশ হইতে পারে, বর্তমানে রাদারফোর্ড যাহা! পরীক্ষ! করিয়াছেন, 
তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এইবপ £__-তিনি বলেন ভেগাস্‌ ছ্গায়ুকে বিভক্ত করিলে 


পরিপাক সময়ে পাক্কস্থণীতে জার রভ্াধিক্য হয়না । আনার, এই আযুর 
৬০ 


০০ 





২৩৪ ফিজিয়োলনী | 


সধ্যতাগ উত্তেলিত করিলে পাকাশয়ের রক্তে যত প্রাবলা' দেখ! বার, ইহার 
দুরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরের উত্তেজনে হয় না, অতএব তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
ভক্ষাত্রব্যের পাকাশয়ে উপস্থিতির সংবাদ এই াযু- কর্তৃক পরিচালিত হইয়! 
মেডুঙা'অবলংগেটতে উপনীত হয়, তথা হইতে সিম্প্যাথেটিক্‌ হ্বার! পাকস্থলীর 
উপর কাধ্য করিবার আদেশ হয় এবং ইহার শির! সকল ক্ষীত হটক্! থাকে । 
আবার ইহাঁও দেখ হইয়াছে যে, উভয় পার্ষের ভেগ।স্‌ বিভক্ত করিলেও এই 
রস ইহার স্বাভাবিক অল্্ সংযোগে এবং পরিপাক করিবার শক্তি বিশি& হইয়! 
নির্গত হুয়। সিম্প্যাথেটিকের শাখ৷ এস্প্রান্কিক্‌ কাটিয়া দ্রিলে অথবা লিলিয়াক্‌ 
গ্যাংমিয়া তুলিয়া লইলে এরূপ ছুইয়! থাকে। 


দ্র অস্ত্র | 
(511],]1, 11109না চি) 


ক্ষুদ্র অন্ত্রের গঠন (56000076016 9108]1 1706500৩ )- ইহা 
পাইলোরাস হইতে সিকাম্‌ পর্ধযস্ত বিস্তৃত । 
ক্ষুদ্র অন্তর ২০ ফুট লম্বা, এবং বর্ণনার শ্থবিধার জগ ইহাকে তিন ভাগে 
বিতক্ত কর! হই থাকে, 0১) ডিউয়ো ভিনমূ 039০৫97017) (২) জেজুনশ্্ 
€(7০)07001) ) (৩) ইলিয়মূ (1116010 )। পাইলোরামের মুখ হইতে 
১২ ইঞ্চি পর্য্যস্ত ভিউয়োডিনম্‌, সধাবত্ী পাঁচ ভাগের ছুই ভাগ জেজুনম্, এবং 
অবশিষ্ট তিন ভাগের নাম ইলিয়ম্‌; পাকস্থলীর, গঠনের স্যার ইহারও ৪ 
আবরণ ১-_সিরাঁস্‌, মান্কুলার,সাব.মিউকাস্‌ ও মিউকাস্‌। গ্রথমটি পেরিটোনির়ম্‌ 
হইতে লাত হয়, ইহ! সমস্ত অস্ত্রকে আবৃত করে । অস্ত্রের যেধে স্থানে রক্তব্হ!- 
নাড়ী প্রবেশ করে তথায় এই আবরণ নাই। মাস্কুলার ব| পেশীর আবরণ 
ছই প্রকার ভাবে অন্তর মধ্যে অবস্থিতি করে। কতকগুলি উপরে লত্বমান ভাবে; 
কতক তাহাদের নিয়ে গোলাকারে ক্ষুদ্র অস্ত্রকে বেইনু করে। পেশীর এবং 
মিউকাস্‌ আবরণের মধ্যে সাব বিউকাস্‌ টান থাকে যাহাতে শির! ও স্থাস্ব 
সকল লক্ষিভ হ়। পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তার [সি মিউকাস. আবরণের 
' বিশেষ প্রয়োজন, মিউকাস্‌ আবরণ ছুই পর্দা বিশিষ্ট হইয়া! গোলাকায়ে অগ্ত্ের 


97147107555, ২৩৫ 


প্রার সমস্ত অভ্যন্তর *প্রদেশকে বেন করে। মিউকাস্‌ আবরণের এইরূপ 
অবস্থাকে ভাল ভিউলি কনাইভে্টিস._কহে। পাকস্থলী তক্ষ্য দ্রব্য 
পূর্ণ হইলে যেমন উহার শ্লেম্মিক'িনী চোস্ত হইয়া যায়, অন্্স্থিত শ্লম্মিক 
বিশ্লীর সেরূপ অবস্থা! ঘটে না ; অস্ত্রের কোন অংশকে বাধু দ্বারা দ্কীত করি! 
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অনেকক্ষণ পরে বিভাগ করিলেও ইহার প্ররুত অবস্থ। দেখিতে পাওয় বাইতে 
কিন্তু পাকস্থলীতে এইরূপ কুঞ্চন প্রকাশ পায় না। ভাল্ভিউলি কনাইভে্টিস 
পাইলোরাসের নিকট হইতে ইলিয়ময়ের মধ্যপর্ধ্ত্ত অত্যন্ত ঘনভাবে অবপ্থিতি 
কফরে। ইহাদের তিন প্রকার কাধ্য; (১) ইহাদের বিস্তৃত গাত্র হইতে 
অধিক পরিমাণ রস নিঃসরণ ও তৎপরে তাহাদের শোষণ কার্যের বিলক্ষণ 
 হ্ৃবিধ! হয়, (২ ) পরিপাকের ফলম্বরূপ তরল পদার্থের দ্রুতগতি রোধ করি! 
থাকে) (৩) এই কারণে তক্ষার্ব্য উত্তমরূপে ইহায় ছার! অস্থ রসের সহি 
মিশিতে অবসর পাইয়া থাকে । 


২৩৯ ফিজিয়োলজী | 


ক্ষুদ্র অস্ত্রের মিউকাস্‌ বা শ্লৈম্মিক ঝিল্লা যধো নিম্বলিখিভ, করেকটী সামণ্রী 
দৃষ্ট ছয় যথা £-_ | 

১। লিবারথান্‌ গ্রন্থি (1৩1১0178077 818৫8 ) 

২। পেকাস গ্রা্থ (1০৮০5 91805 ) 

ও। নির্জন গ্রাস্থ (5০011019 €18105 ) 

৪। ক্নারম্‌ গ্রদ্থি (131010619ঘ 018008 ) ৫ | ভিলাই (৬1111) 

৬। লিস্ফ তন্ত ও ল্যাকৃটিয়াল্‌ নলী বাঁ লোধিকা (1.50001)010 7590৩ 
৪0] 19062219 )। 

পশিবারখান্‌ গ্রদ্থিগুপি ক্ষু্ ক্ষুদ্র নলের আকারে শ্লৈথ্িক বিশ্লীর উপন্ 
এক একটা বিন্দুর মত দেখিতে পাওয়া যায় । , বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অস্ত্রের সর্বস্থানে 
ইহাদিগকে বহুল পরিমাণে দুই হইয়! থাকে । ক্ষুদ্র অস্ত্রে অণুবীক্ষণ যন্ব ব্যতীত 
ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ন্ডিলাইদিগের মধ্বর্তী স্থানে বিন্দুর মত 
ইছাদিগের মুখ বাহির হষ্টতে দেখ! গিয়া থাকে ৷ বৃহৎ অস্ত্রে ইহার! অপেক্ষাকৃত 
বৃহৎ, এবং মলঙারের নিকট ইহাদিগকে ম্পই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লৈম্মিক 
ঝিলীর দ্বার! ইতাব! গঠিত হয়। ইঠাতে ভ্তস্তাকার কোষ লক্ষিত হয় এবং ইহাদের 
চতুঃপার্খে সংযোগ শিরাসকল বেষ্টন করিয়া থাকে। 
পেয়া্স গ্রন্থি সকল কেবল ক্ষুদ্র অস্ত্রে ও ইলিয়োসিকাঁল্‌ তাল্তের 

নিকট দৃষ্ট হয়, ইহাদের কতকগুলি পৃণক তাবে ও কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া" 
অবস্থিতি করে। শেষোকজ্গুলি মেসেন্টির ( 10556716৩75 ) নিকট উত্তমরূপে 
দেখ! হায় এবং ইহাদিগকে পেয়াসপ্যাচ, (7১656৮81১56) কছে। প্রথ- 
মোক্ত গ্রন্থিদিগকে নিজ্্নবিহারী গ্রন্থি (১০167 ,:£18705 ) বলে, 
ইহাদের উপরিতাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিলাই দৃষ্ট হয়, কিন্তু দলবন্ধ গ্রন্থিতে তাহা নাই, 
এই প্রভেদ মাত্র। অত্স্থ শিলৈন্মিক বিললীর নিম্নভূমিতে ক্ষুপ্র অণ্ডাকারে ইহার! 
নৃকাইয়। থাকে, ইহাদের ছিদ্র সমূহ এই অণ্ডের তলদেশ পর্যন্ত পৌছে না, 
একারণ ইহাদ্দিগকে পিশিলেও ইহাদের মধ্যস্থিত রস বহির্গত হয় না) প্রত্যেক 
পেয়াস” গ্রন্থির চতুর্দিকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শিরা বেষ্টন করিয়া থাকে, উর্ার ভিতরে 
অস্তালাল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ লক্ষিতহয়। ইহাতে কোববর্ধনশীল পদার্থ 
ব্বণছে, যাচ্ছ! বিভত্তু হইয়া আপনা ন সংখা বুদ্ধ করিতে সক্ষম হর়। 


$24৫41৮ তছিতাা তি ২৩৭ 


জ্রণাস গ্রন্থিগুলি ডিয্োডিনমের প্রথম অংশে দেখা গিরা থাকে, 
ইহার! কষুপ্রাকার এবং ইহার্দিগকে কোন উজ্জল কাচের সাহায্য ব্যতীতও »চক্ষুর 
দ্বার দেখাবার । ইহাথের প্রত্যেকের এক একটি রস নিঃসরণের নলী আহে, 
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ইহার! স্লাবমিউকাস্‌ টীম্বতে নিমজ্জিত থাকে, ইহাদের আকৃতি যেমন 
পেন্কয্াসের সায় ক্রিয়াও তদনুবূপ। 

ভিলাঁই নামক রক্তসংযুক্ত কষুত্র ক্ষুদ্র উচ্চ স্থান প্রায় ক্ষুদ্র অস্ত্রকে অধিকার 
করিয়া থাকে । ইহারা কোমল মকৃমলের ন্যায় । ক্রজ সাহেব হিসাব করিয়! 
দেখিয়াছেন যে, এই অস্ত্রের এক বর্গলাইনে ৫০ হইতে ৯০ট ভিলাই দেখিতে 
পাওয়া যায়, অস্ত্রের নিয়ভাগে ইহারা অধেক্ষারৃত অল্প; যেখানে কোন 
ল্যাকৃটিয়াল নলী ইহাতে আসিয়। লাগিয়া থাকে, তথায় ইহা স্তম্তাকারের গ্ায় 
নতৃব! ইহা সামান্ত সন্কীর্ণাবস্ায় থাকে । প্রত্যেক তিলাইতে এরই কয়েকটা 
পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। (১), এপিথিলিয়ম্‌ (100)611007 ) (২) 
বেস্মেণ্ট বিল্লি (735860090% 1060)07310৩ ) (৩) শিরা (.৪) নন্ষ্ায়েটেড, 
যা অনৈচ্ছিক পেশীস্থব্র, (৫) বক্র বা বিতক্ত 'ল্যাক্টিয়াল্‌ বা লোধিক! 
(190021 ) নলী, (৬) চর্বি ইতারি। এখানকার এপিথিলিয়ম কোষগুলি, 
সুস্তাকার ; ছুই বা তিন শির! ইহার ভিতরে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক ভিলাইয়ের 
তলদেশ হইতে এক একটা ল্যাক্টা়াল, ইহার ঠিক মধ্যদেশ দিয়া উপরিভাগে 
ঈষৎ ফুলিক্স। খাকে, কোন কোন বৃহৎ ডিলাইনে ছুইটী করিয়া ল্যাকৃটিয়াল, 


পপ পসরা শপ পা 


দেখিতে পাওরা যায় 1 ইহারা অস্ত্রশ্থিত পরিপাক প্রাপ্ত ভক্ষ্য ব্রব্য হইতে 
অনয়স শোষণ করিয়া থাকে । | 
বু অস্ত্র (1,880) [বিশ বৈ) 

বৃহৎ অস্ত্রের গঠন (৪:৮5০:01৩ )-বৃহৎ অস্ত্র প্রায় ৪ হইতে ৬ জুট 
পর্ধ্যস্ত লম্বা, এবং ইহার সাব মিউকাস্‌ তস্ত, নির্জন ও পেয়াস-গ্রন্থি মধ্যে লিক্ক 
সন্বন্ধীয় তন্ক দৃষ্ট হইয়া থকে। ইহাকে বর্ণনার হুবিধার জন্য তিন ভাগে বিতক্ত 
কর! হইক্লাছে ₹(১) সিকাঁমু (09০০এ০. ), ইহা একটা ক্ষুদ্র ঝুলির মত, 
ইলিয়োসিকাল্‌ তাঁল্ত বা কবাট দ্বারা অস্বে্র সহিত ইহা সংবুক্ধ * হইয়া 
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থাকে । (২ ) বৃহৎ বস্ত্ের প্রায় অধিকাংশেরই নাম ৫কোলন্‌ (০০1০৪) 
ইহা আবার উর্ধগা মী, প্রস্থস্থিত, এবং অধোগামী কোলনে বিভক্ত হয়। (৩) 
রেকৃটমৃ (২০০৫5 )--ইহা.নিয়ে বিস্তৃত হইয়া আবার সঙ্কীর্ণ হওত শেষে 
মলদ্বারে পরিণত হইয়াছে । বৃহদাপ্ত্রেরেও ৪ আবরণ, সিরাঁস , মাঁস কিউ 
লার, সাবমিউকাঁস এবং মিউকাস প্রথম আবরণের বিশেষ বর্ণন অনা 
বশতক।- ক্ষুদ্র অস্ত্রের পেশীর আবরণের গাঁ ইহার দ্বিতীয় আবরণস্থ কতকগুলি 
'পেশ্শীহুত্ বাহর্দেশে লক্বমানভাবে এবং কতকগুলি অভ্াত্তর দিকে গোলাকাঙ্স 
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অবস্থিতি করে, তবে কোলন্‌ ও সিকামের বহিদ্দেশস্থ পেশী, ক্ুত্র অস্ত্রের ভার 
সুক্ষ তাবে বিবৃত না হইয়া অপেক্ষাকৃত তিন পুরু আবরণ লাত করিয়া 
থাকে, এখানকার হুত্রসকল কুঞ্চিত থাকা প্রযুক্ত ইহাদের প্রকৃত কআরতন 
তাহাদিগকে বিভক্ত না|! করিলে লক্ষিত হর না। রেকউমও খএইরূপে 
বিধিমতে অধিক পরিমাণে পেশীর আবরণ লাভ করিয়া! অন্্রথয়ের সকল 
ংশের অপেক্ষা ঘন আবরণ লাত করিয়াছে, ইহার অত্ন্তর প্রদেশে 
ধ্ীন্ঘপ গোলাকার পেশী সমূহ ইহাকে ঘেরিয়া থাকে; রেক্টমের নিমাংশ 
অর্থাৎ মলদ্বার অত্যন্ত ঘন হওয়াতে উহা! ইন্টারন্তাল্‌ ক্ষিন্কটর ( 17977781 
50110006£ ) পেশী নামে আথ্যাত হইক্লাছে। বৃহৎ অস্ত্রের শ্লৈথ্িক 
আবরণ প্রায় ক্ষু্র অস্তরস্থিত শ্লৈথ্বিক বিল্লীর গঠনের ভায়) উবে ইহাতে 
ভিলাই ব1| ভালতিউলার কনাইভেপ্টিস্‌ নাই। বৃহৎ অস্ত্রে টিউবিউলার ও 
লেন্টকিউলার (09197 9170 [81761080181 ) নামক দুই গ্রন্থি আছে। 
টিউবিউলার গ্রস্থিগুলি প্রায় লিবারথান্‌ গ্রস্ধিঙপগের মত, তবে ইহার! কিছু বৃহৎ 
ও অধিক পরিমাণে ইহাদিগকে এখানে দেখা প্রিয় থাকে । লেশ্টিকিউলার 
গ্রথ্িগুলি সিকাষে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হ়। তাহাদের আল্কতি ও গঠন প্রায় 
ক্ষুদ্র অন্ত্রস্থিত নিজ্নবিহারি গ্র্থিদিগের ন্যায় এবং তাহাদের স্কায় ইহাদের কোন 
ছিদ্র দৃ্ট হয় না। ইহাদ্িগের উপরিভাগ ঈষৎ চাপা বলিয়। লোকে ইহাকে 
উহার ছিদ্র বলিয়া থাকে । কিন্তু বাস্তবিক তাহ। নহে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অস্ত্রের 
বাবধানে ইল্িয়োসিকাল কবাট (011190০80০8) 51) থাকে ? ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ অস্ত্রের ব্যবধানে এই ভাল্হ বা কবাট এমনি ভাবে স্থিতি করে যে, সহজে 
বৃহৎ অস্ত্রের অন্যন্তরস্থিত কোন পদার্থ ক্ষুদ্র অস্ত্রে যাইতে পারে না। ইহা 
প্লোম্ঘক ঝিলীর ছইবার ঘূর্ণনে অর্ধচন্্ররং আকারে নির্িত। গ্ত্যেকটী' ছই 
পুরু এবং অস্ত্রের গোলাকার পেশীর সংযোগে আরও কঠিন হইয়াছে। প্রত্যে- 
কের গাত্র সমতল, এবং প্রত্যেকের যে পার্্ব ক্ষুদ্র অন্ত্রাভিমুখে অবস্থিতি করে, 
সেই প্রদ্দেশে ভিলাই লক্ষ্য হয়, কিন্তু সিকমের দ্রিকে একটিও তিলাই থাকে না। 
সিকার্ম যখন পূর্ণ থাকে তখন তাহার ধারগুনি এমনিতাবে পরম্পরের নিকটস্থ 
হর, যেকোন পদার্থের উর্ধগামী হইবার সম্ভাবনা! ধাকে না। গোলাকার 
পেশী গাল ইহার বহির্ধেশ বেষই্টল কর ব্যতীত লতববাঁন গ্শী এবং পেরিটোনিরুষ. 


২৪ কিন্টীয়োলভী । 


বিল্লীও ইঞছাব বাহদেপে দৃষ্ট হর, সেইজন্ ইহার এপ্রকার অর্-চক্ছাকতি 
রক্ষিত হইতেছে 3 যেহেতু তাহাদের বিভাগে সমন্ত গঠন সই হইতে পারে । 


ক্ষুত্রে ও বৃহৎ অন্ত্স্থ রসের গুণ ও কার্য্য | 
&0710 5 08 ১৮] কট [৯0 [বছ9ণ]চ5. 


১। শ্বাভাবিক অবস্থায় কত পরিমাণে লিবারথান্‌ গ্রন্থির রস নিঃসরণ 
হয়, তাহ সম্যককতপ বলা যার না, এনং ইচছার ক্রিয়া সববন্ধেও নান! লোকের 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, শ্বেতসাবের উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পার, 
আবার কেহ বলেন, | স্বতংকারী পদার্থকে পেপটোন্‌ করিয়া থাকে ; চর্বির 
জাতীয় পদার্থকে ইহা তৈলবৎ করিতে পারে! এমতও শুনা যায়, এই ত্রিবিষ 
ক্রিয়াই আনার অনেকের দার অগ্রাঞথ কর] হইয়াছে । থাছরী সাহেব কৃত্রিম 
ভাবে ক্ষুদ্র অস্ত্রে ছি করিয়! যে রস পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা ঈষৎ হরিদ্রা 
বর্ণ, ক্ষারযুক্ত এবং অগুলালময় একপ্রকার তরল নিঃসরণ। ইহা পেনক্রিয়া- 
টিক রসের ন্যায় ফাইব্রিণ নামক পদার্থকে দ্রব করিতে পারে) কিন্তু অন্ত 
গ্রকার প্রোটিড._ বা শ্বতঃকারী পদার্থ অথবা শ্বেতসারের উপর কোন ক্রিয়া 
প্রকাশ করে না । কোলিকার এবং মুলার সাহেব দেখাইয়াছেন যে মাংসাশী- 
, প্রিগের যন্ত্র্থ রস নিঃসরণ ত্বার। শ্বতঃকারী পদার্থ পরিপাক হইতে পারে, কিন্ত 
তূণনোজীদিগের নহে। ইহার কার্ধ্য যেরূপ হউক না কেন, ইহা তত্্রথ 
গ্লৈম্মিক ঝিলীকে সর্ববদ! আর্ত করে, যদ্থার| পদার্থের গমনাগমনের শ্ববিধা হয়। 

২। পেপার্স” গ্রস্থিদিপের ক্রিয়াও উত্তমরূপে প্রকাশিত হত নাই। পূর্বের 
বিশ্বাস ছিল বে, ইহাদ্দিগের এক একটি গ্রস্থি যথাসময়ে ফাটিয়া গিয়া আপন 
পন নিঃ্ত রস অস্ত্র মধ্যে চলিয়। দির! থাকে; কিন্ত নূতন নুতন পরীক্ষ! 
ছার! স্থিরীকৃত হইরাছ্ছে যে, ইহারা কোন মতে ক্ষপকাল স্থায়ী গ্রন্থি নহে এবং 
তাহাদের রস নি:স্থত হইলে, তাহার! গুকাইয়া বায় না, বরং তাহাদের কার্ধ্য 
লিক্কাটিক বা সন্তান্ত শোষক গ্রস্থিদিগের হার; অর্ধাৎ ইহার! অক্পরস হইত্তে 
কতরু পরিমাণে সারাংশ গ্রহণ করতঃ ল্যাক্টিযাল্‌ নামক নলীতে পরোক্ষ 
' ভাবে ঢাঁলিয়া দে়্। কারণ, সাক্ষাৎ সন্বান্ধ তাহাদের কোন সংযোগ দৃষ্ট হয় 
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লা। এততির থে রিবিধ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেপিলারী, এই গ্রস্থি সমূহের অভ্য- 
স্তরস্থ পরমাণু ও কোষকার পদার্থের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয়; তাহাতে: ইহা 
এক প্রকার নিশ্চয় ষেটইহারা রক্ত হইতে পদার্থ শোষণ করতঃ আপন ধধ্যস্থিত 
কোষ দ্বারা তাহাদিগকে শোষণ করিয়া আবার শিরাতে প্রবেশ করাইয়া দেয় । 
অর্থাৎ ইহাদের ক্রিয়া প্ীহা, থাইমস্‌ প্রভৃতি গ্রস্থিদিগের ন্যায় । অতএব দেখা 
গেল খে, ল্যাকটিয়াল্‌ এবং শোষণকারী গ্রন্থিদিগের হ্যায় ইহারাও শোষক ও 
শোষকরূপে কাইম ব1 অন্নরস ও রক্ত হইতে পদার্থ সংগ্রহ করতঃ তাহাদিগকে 
পরিষ্কার ও শোষণের উপযোগী করিয়া, ল্যাকৃটিয়াল নলী ও$শিরায় ঢালিয়া 
দিয়া থাকে । 

৩। »ক্রণার্সপ নামক গ্রস্থিদিগের নিঃসরণে মিউকাস্‌ থাক! প্রযুক্ত উঁষৎ 
অস্বচ্ছ বলিযা বোধ হয । ইহাদের গঠন যেমন পেন্ক্রিয়াতসর ন্যায়, ক্রিয়াও 
তদনুবূপ । আবার, অনেকে বলেন, ইহারা প্রোটিভ, এক চর্ধিজাতীয় পদার্থের 
উপর আপন ক্রিয়। প্রকাশ করে না। 

বৃহ অন্ত্স্থিত গ্রন্থিদিগের কার্ধ্যও ক্ষুদ্র অন্স্থিত গ্রস্থিদিগের গায় । 

অন্ত্ররসের আ্বায়ু কৌশল (00050586192 0 ৪80009 972871038 ) 
- ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রস্থ রস নিঃসরণ প্রণালীর কৌশল আজিও ভাল করিয়া 
বাহির হয় নাই ) তবে বোধ হয়, প্রতিধাবিত গতির নিয়মানুসারে কোন শ্বায়ু 
বা যান্ত্রিক কৌশলে এই রস নিঃশ্ছত হইয়া থাঁকে। মোঁরিও সাহেব বলেন যে, 
ইহার স্বাসু কাটিয়া দিলেও অটৈতন্ত ভাবে ইহা হইতে রস নিঃহত হইমা 
থাকে । 

শ্ষুদ্রে 'ন্ত্রের সঞ্চালন (11059119063 ০৫ 0৩ ৪03911 [1098611১9)-- 
ক্র অস্ত্রে যেরূপ অনৈচ্ছিক পেশীন্থুত্র সকল ল্ব ও গোলাকারে সঙ্জিত থাকে, 
তাহাতে অস্ত্রের ক্রিমিগতি (€095965100 ৪০9০০.) সম্পার্দিত হয় । খন ও 
গোলাকার পেশীস্থত্রদিগের কুঞ্চনে ভক্ষিত ব্রব্য অধিক পরিমাণে অবতরণ 
করে এবং লশ্মান পেশীস্ত্র গুলিও এ কার্যের সহায়তা রিয়া থাকে । অস্ত্রের 
(কোন অংশের কুঞ্চনে যখন তন্মধ্যস্থিত তরল পদার্থ অথবা কোমল শক্ষিত দ্রব্য 
অবতরণ করে, তখন সমস্ত অঙ্টী কাপিয়া উঠে কিন্তু অন্ত সময়ে ইহা! সম্পূর্ণ 
রূপে বিশ্রাম করে । | 
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কুধ্ন ব। ক্রিমিগতির কাঁর৭(0%5595 ০£ 70971908110 ৪০০০০) 
১ম। অস্ত্রের গাত্রস্থ গ্যাংগ্রিয়ার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

২য়। অন্ত্রমধ্যে ভক্ষিত দ্রব্য অথবা পিত্ত পতিত হইলে, উহার উত্তেজক 
হইয়! অস্ত্রের কৃঞ্চন করিতে সমর্থ হয়। অস্ত্রের পেশীদিগের দ্বারা অস্ত্রে 
ক্রিমিগতি (12913691010 2,06107 ) সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ বোধ হয় যে, 
সিম্প্যাথেটিক আাযুনুত্রদিগকে উত্তেজিত করিয়া এবং প্রতিধাবিত গতির 
'ায়ুমধ্যবিন্দুস্বরূপ সিম্প্যাথেটিক্‌ গ্যাংগ্রিয়া ও পৃষ্ঠ মজ্জার ভিতর দিয়া এরূপ 
কুন কাধ্য করিয়া থাকে । কিন্তু অনেকক্ষণ পরে অর্থাৎ ভক্ষিতদ্রব্য ক্রমাগত 
সঞ্চালিত হওয়া প্রযুক্ত অস্ত্র অভ্যস্ত হইলে আর কুঞ্চন হয় না। হৃৎপিণ্ডের 
শব্দের সহিত রক্তের ষে সম্পর্ক, অস্ত্রের সঞ্চালনে ভক্ষ্যদ্রব্যেরও সেই সম্বন্ধ ; 
অর্থাৎ ভক্ষিত বস্ত্র ক্রিমিগতির সহায়তা করে মাত্র, ক্রিয়ার কারণ নহে। 
এজন্য কোন পদার্থ দ্বারা কোষ্ঠবন্ধ হইলে ইহার্দের পেশীর অধিক সঞ্চালনে 
জীবের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে । 

৩য়। কুঞ্চনের প্রধান কারণ এই যে, রক্ে অক্সিজেনের ভাগ. কমিয়া 
কার্বনিক এসিড, বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ম্বাসাবরোধ (45771) দ্বার! 
মৃত্যুতে ইহার প্রমাণ হর । আবার, আপ নিয়া (8009) অবস্থায় অক্সিজেন 
অধিক হওয়াতে কুঞ্চন কাধ্য বন্ধ হইয়! যাঁয়। 

৪র্থ। অস্ত্রধ্যে ভক্ষিতদ্রব্যে পূর্ণ থাকিলে সামুর উত্তেজনে কুঞ্চনের 
সহায়তা ও এস্প্লীনকিকের উত্তেজনে এ ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া থাকে । 
এস্প্রান্কিক্‌ স্াযুদ্িগের উত্তেজনে ধামনিক কুঞ্চন ও রক্তহীনতা উপস্থিত হয় 
এবং ক্রিমিগতির হুম্বতা হয়, কিন্তু উহাদের বিভাগে অগ্বস্থিত ধমনী মধ্যে 
রক্তাধিক্য ও উহার ক্রিমিগতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

৫ম। নাইকোটন্‌, এট্যোপিন্‌, আরগট্‌ প্রভৃতি কতকগুলি শঁষধ বিশেষ- 
রূপে কুধ্চন করিতে পারে। 

৬ষ্ঠ। তাড়িত প্রয়োগ, যাস্ত্রিক উত্তেজনা ও শৈত্য লাগাইলেও অস্ত্রের 
ক্রিমিগতি বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । | 

ধম। যে সকল ঘটনায় অস্ত্রমধ্যে 'শিরার রক্তত্রোত বৃদ্ধি পায় ( যেমন 
শ্বাস অবরোধ, এয়োর্টায় চীপ পতন, মেসেপ্টেরিক ধমনীর বন্ধন এবং 
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নাইকোটিন প্রয়েঃগ ইত্যাদি) তাহাতেও ক্রিমিগতি বর্ধিত হইয়া 
থাকে। 
মানতস্করিন্‌, কেফিয়িন্‌, অন্সেক বিরেচক উধধ, মফিয়া এবং বেলেডনা 
সেবন করিলে কুঞ্চন কাধ্য রোধ হইয়া থাকে । 
ক্ষুদ্র অস্ত্রে কাইমের পরিবর্তন ( ০10%0£93 0£ 6189 ০%01009 110 
00) 87081] 10093019 )--পাকস্থলীর পরিপাক কালে কাইম্‌ ক্রমাগত 
চোয়াইয়া ভিয়োডিনামে ঝরিতে থাকে, তাহাতে এখন দেখা! যাইবে যে, 
অগুলালময় পদার্থ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া কেহ ভ্রুবীভূত কেহ বা! অর্ধন্্ুব অবস্থায় 
অবস্থিতি করে। চর্ব্িজাতীয় পদার্থ নকল চূর্ণ হয় সত্য, কিন্ত তাহার এক 
বিন্দুও ভ্রুব হয় না, শ্বেতসারের শূর্করায় পরিবর্তন প্রণালী যাহা মন্দীভূত অথবা 
এককালে রহিত হইয়া যায়, তাহার কাধ্য আবার আরম্ভ হয় এবং শর্করা 
প্রস্তত হইয়৷ কাইমের তরল অংশের সহিত মিশাইয়া যায়; এইরূপ অবস্থায় 
কাইম্‌ ডিয়োডিনামে উপস্থিত হইবামাত্র পূর্বোক্ত লিবারখান্‌ ও ক্রণার্স গ্রন্থি- 
দিগের নিঃসরণ, পিত্ত এবং পেন্ক্িস্কাটাক্‌ রস সমূহ চাগির্িক হইতে তাহাকে 
আক্রমণ করিতে থাকে এবং এই অবসরে উহারা আপন আপন ক্রিয়া প্রকাশ 
করিয়া লয়। উক্ত যাবতীয় রসের সহিত কাইম মিশ্রিত হইয়া ক্ষারযুক্ত অথবা! 
অকক্ষণর রহিত হইয়া পড়ে । ক্ষুদ্র অস্ত্রের এইরূপ পরিপাক ক্রিয়ার কালে পিত্ত 
* এবং পেন্ক্রিয়া্টিক রসসমূহ চর্বিজাতীয় দ্রব্দিগকে শোষণোপযোগী তৈলবৎ 
করে, এবং ডিলায়ের ( ৬:11) গাত্রকে রসাল করিয়া দিয়া তাহার শোষণের 
হুবিধা করিয়া দেয়। ওদিকে ভিলাই রক্তাধিক্যে পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং 
এপিখিলিয়াম্‌ কোষ সমূহ চর্ব্বি কণা সকল শোষণ করত: মধ্যবর্তী ল্যাক টায়াল 
(1,996981 ) শিরা বা! লেষিকায় ঢালিয়া দেয়; তথা হইতে চর্বিকণা সকল 
মেসেণ্টারি (819597৩7) দ্বারা লিম্ফটিক বা লোধিকা গ্রশ্থিতে এবং অবশেষে 
এই গ্রন্থি দিয়া থোরাসিক ভাঙে (170259105০6) আনীত হয়, এখানে ইহা 
স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে চর্বির কতক অংশ রক্তবহানাড়ী সমূহ 'ঘবারাও শোষিত 
হইয়। থাকে । 
কাইম্‌ ক্ষুদ্র অস্ত্র মধ্যে এইবূপে পিত্ব ও পেন্ক্রিয়াটিক রস দ্বারা ছুপ্ধের সার 
ভাগ রা রসের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ পরিবন্তিত হয়; উহাকে কাইল 
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(08519) বা অল্পরস কহে। গ্ররুত পক্ষে পরিপাক কালের, ল্যাকটিয়াঁল শিরা, 
বা! লোধিকা সমূহের মধ্যস্থিত রসকে য্থার্থ কাইল বা অন্নরস বলা যায়। 
উপবাস বা অনাহারের সমন এই সকল শিরাতে এক প্রকার লিক্ফ (]007))) 
নামক পদার্থ থাকে। পরিপাক সময়ে ইহারাই ক্ষুত্র অন্তর হইতে চর্ব্বিকণ! 
শোষণ করতঃ ল্যাক্টিয়াল্‌ শিরা বা লোধিকা নাম প্রীপ্ত হয়। যদিও ক্ষুদ্র 
অস্ত্রের চর্ধ্িকণ। সমূহ পরিপাক করিবার একমাত্র উদ্দেশ, তত্রাচ যে সকল, 
পদার্থ পাকস্থলী হইতে অবতরণ কালে পরিপা্ষ পায় না, তাহাদের উপরেও 
ত্রাস ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । অগুলালময় পদার্থ সমূহ পাকাশয়ে, 
কতক পরিমাণে ভ্রব হইয়া এখানে উপস্থিত হয়, তাহারা আবার পিত্তরস, 
ক্লোমরস এবং ক্ষুত্র অস্ত্রের নিঃসরণ দ্বার! সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং 
এই ভ্ত্রবের অধিকাংশ রক্ত সধশালক শির! এবং অবশিষ্ট অল্পাংশ লোস্বিক1 ছারা, 
শোধিত হয় । 

যে ক্রিয়া স্বেতসারের উপর াকাশয়ে বন্ধ ছিপ, ক্ষুদ্র ক ক্রণার্প ও. 
লিবারথান্‌ গ্রস্থিদিগের নিংসরণ এবং পেন্ক্রিযমন্‌ রসে দ্বারা সেই ক্রিয়ার 
পুনরার্ড হইয়া, থাকে এবং উপরোক্ত এল্বুমিন্দিগের মতন এখানেও রক্ত 
সফালক শির! দ্বারা শর্করা শোষিত হয়। 

যে সকল তরল পদার্থ পাকাশয়ে শোধিত হয় নাই, তাহারা অন্ত্রমধ্যে 
আসিবামাত্র শোধিত হইয়া! থাকে । কিস্ত হেথায় আহার খণ্ড শ্রক্ক হইতে পায়. 
না) যেহেতু ক্ষুদ্র অন্ত্স্থিত গ্র্থি, পেন্ক্রিয়াস্‌ এবং যক্কতের নিংসরণ দ্বারা তাহা 
বের স্থান অধিকৃত হয়। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, ক্ষুদ্র অস্ত্রে পদার্থের 
ক্রমাগত চলাচল হয়, অর্থাৎ ভঙ্ষ্যব্রব্যের সারাংশ যেমন রক্তেতে শৌধিত হয়), 
তেমনি সাধারণ আবার রক্ত হইতে নানাবিধ, রস ইহাতে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়া] থাকে । এইরূপ না হইয়া যদি কেবল রস নিঃসরণ হইত, আর সারাংশ, 
শোষণ না হইত, তাহা হইলে রক্ত শারহীন হইয়া শরীর 'বক্ষা) করিতে 
পাবিত না। 

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জক্ষ্যদ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে অয়ুক্ত- 
হয়, কিন্ত তাহা! ক্ষুদ্র অস্ত্রে অবভীর্ণ হইলে পিত্ত ও অন্তান্ঠ নিঃসরণ: বার! 
সাহার অস্কতা নই হইতে আর হয়, এবং কাইম ষত, ইলিয়োদিকাল্‌ ভাল্ভ 


07808: 0 পা তছাথা [যি 90181, [পু ২৪৫ 





(119009908] ৮৪1%9,) বা কবাটের নিকট গমন করে, ততই ইহা আবাক্ষ 
অম্নযুক্ত হইতে থাকে ; কারণ,এই সময়ে ভক্ষিত দ্রব্যের প্রোটিত পদার্থ সকলের 
পচন ও উৎসেচনে ( [00506102200 918)01705010) ) বিবিধ প্রকার 
অস্পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে যথী £-- 

পেপ গিন্‌ ও টি.প্সিন্‌ এল্বুমিনজাতীয় পদার্থের উপর ক্ষিয়া প্রকাশ করিয়া 
পেপটোন্‌, লিউদিন্‌, টাইরোসিন্‌, জ্যান্থিন্‌ ও এস্প্যারাজিনিক্‌ এসিড. উৎপন্ধ 
করে খ্িয়াপসিন্‌ চর্ষিজাতীয় পদার্থের উপর ক্রিয়া! প্রকাশ করিয়া ট্বন্‌ 
নামক পদার্থকে গ্লিসিরিণ ও ই্রিয়ারিকু এসিডে পরিণত করে) জ্যাকটিক্‌ 
ফার্েণ্ট দুগ্ধ শর্করার উপর ক্রিয়া! প্রকাশ করিয়। দ্রাক্ষা শর্করা (£%09 ৪৪৪০) 
ও ল্যাকৃটিকু এসিড. উৎপন্ন করে » বিউটিরিক-ফার্মে্ট ল্যাক্টিক এসিডের 
উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বিউটিরিক ও কার্বনিক এসিড. এবং হাইড্রোজেন 
উৎপন্ন করে; এতছ্যতীত, অন্যান্য নাম রহিত ফান্মেট টরোকোলিক্‌, 
এপসিডকে টরিণ এবং কোলিক এসিডে বিভক্ত করে, সেলুলোষ নামক শ্বেতসার' 
জাতীয় পদার্থকে কার্ধনিক এসিড. ও*মাসগ্যাসে পরিণত করে ? এন্বুমিনকে' 
জ্যান্থিন, ইত্ডোল, ফেনোল্‌, স্কেটোল্‌, চর্বিজাতীয় ও কার্বনিক এসি 
এমোনিয়া এবং সাল্ফুরেটেড, হাইডেশাজেন নামক পদার্থে পরিণত করে, 
গ্িসিরিণকে হাইড্শেজেন, কার্বানিক্‌ এসিড, সাক্সিনিক্‌ এসিভ. ও চর্বিজাতীয় 
পদার্থে বিভক্ত করে ; ম্যালিক ও টারটারিক এসিডকে বিউটিরিক্‌, এসিটিক্- 
এসিড. এবং কার্বনিক এসিডে বিভক্ত করিয়! থাকে । 

ক্ষুদ্র অস্ত্র মধ্যে সর্বশেষে মাসগ্যাস ও কার্বনিক এসিভ গ্যাস উৎপন্ন হয়; 
গরিশেষে কাইম্‌ ইলিয়ামের শেষ ভাগে মলের আকার প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে, 
ছুর্সন্ক হইয়া থাকে। ্‌ ৃ 

অতএব ইহা স্থির জানা গেল যে, ভকষযনব্য ক্ষুদ্র অন্তর দিয়া যাইকার কালে' 
তাহার স্বতঃকারী ( ০০৫৫ ) পদার্থ সকল পিত্ত, পেন্ক্রিয়াটিক্‌ এবং ক্ষ 
অন্তস্থ রস সমূহ দ্বারা, দ্রবীভূত ও পেপটোন্‌ প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হম্ঃ 
শ্বেতসার পদার্থ কল: শূর্করাম় এবং শর্করা! জ্যাকটিক্‌ এসিস্বে, পরিবর্তিত 
হয়ঃ চর্বিজাতীয় আব্য সমূহ তৈলব্ষ আকার প্রার্চ হয়, এই .নানারিধ 
খরিবর্তনের ফল সমুহ একদিকে লোবিকা অপরদিকে পোর্টার শিরা 'সযূছের 
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হাইডেক্লোরিক এসিড, দ্বারা, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাঁকাশয় গ্রস্থিদিগের 
প্রাটিয়োলিটিক এবং রেনেট ফারমেন্টগুলি পেন্ক্রিয়াস ও অগ্রন্থিত বসের 
ক্ষারযুক্ত লবণ এবং টি.পসিন. বারা ধ্বংস হয় এবং পেন ক্রিয়াসের প্রোটায়ো- 
লিটীক ও এমিলোলিটাক, ফারমেন্টগুলি বৃহৎ অস্ত্রের এসিড. দ্বারা ধ্বংস 
হইয়া থাকে। | 

অন্নবাহীনলীর ভিতর গ্যাস সঞ্চয় (0995 ০1079 ৪11006768- 
ম্য 09709] )_-পাকাশয় মধ্যে নাইট্রোজেন, ও কার্বনিক. এসিভ গ্যাস দৃষ্ট হয়, 
প্রথমটা ভূবাযু হইতে ভক্ষ্যপ্রব্যের সহিত, পাকাশয়ে উপস্থিত হয়, 'দ্বিতীয়টী 
উতৎ্সেচন ক্রিয়ায় ( 00760686100, ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভূবায়ু উদরস্থ 
হইলে উহার অক্সিজেন শীদ্রই শোধিত হইয়া'থাকে। অন্নবাহীনলীর, নিম্নাংশে 
পুনর্ধার নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং এতৎসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাইড্বোজেন 
ও কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে । কখন কখন শতকরা অর্দেক বা 
ততোধিক মাঁস“গ্যাস সঞ্চিত.হইয়া থাকে । 

ব্ুহৎ অন্ত্রের সঞ্চ'লন (01062080068 01 6109 18779 10950106 ) 
_ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ ্ুদ্র অস্ত্রের স্যার ; তবে ইহার কুঞ্চন কাধ সর্বদা হয় না। 
উভয় অন্ত্রের কুঞ্চন ক্রিয়ার সময় মধ্যে মল ক্রমাগত সঞ্চালিত না হইয়া 
বৃহদাক্ত্রে জমিয়। থাকে, আবার মল সিগময়েড ফেকসারে (31£00919 19১7) 
আসিয়া উপস্থিত হইলে একেবারে মলদ্বারে আসিয়। পড়ে না বরং ইহার ঈষৎ 
উপরিভাগে একদিকে মৃত্রাধার (19৭6০:) ও অপর দিকে সেক্রাম 
(9৪০70) দ্বারা ইহ1 বিশে ধরূপে চাপ থাকে। 

মলত্যাগ প্রণালী (190০0701 )-_এই কার্ধ্য ইচ্ছ' ও তদ্ধিপরীত 
অর্থাৎ অপ্রয়াসসিদ্ধ কৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে | অধিক পরিমাণে নিশ্বাস 
টানিয়া তাহা বহির্গষন হইতে ন! দিয়! যদি চাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
সমস্ত ভর উদরে পড়ে, উদর আবার তাহার পেশী সমূহের কুঞ্চনে বৃহৎ অন্থকে 
চাঁপিত্তে থাকে, এমতে অধোগামী কোলন. হইতে মল রেষ্টাীম নলীতে আসিয়া 
উপস্থিত হ্ম্ন পরে ইহা মলঘ্বারের স্ফীতি সম্পাদন পূর্ব্বক্‌ বাঁহগত হইয়া! যাত়। 

মলদারের কৌশল ( 80501811900 ০0% 619 3015969] 80 )-- 
স্ৰীক্ঘটার এনাই নামক মাংস পেশীর দ্বার। মলঘার বেষ্টিত প্রীকে, এই পেশী 
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সর্বদ| কু্চিত থাকিয়া শী দ্বারকে বন্ধ রাখিন! দেয় ? ক্ষিন্ত এই. স্থানের ভিতর ও 
বাহিরের দিকে উগ্রতা সাধন করিয়। মলম্বারের ্সার়তম ক্ষু্র বা বৃহাং কলা 
যাইতে পারে। মেরুদণ্ডের কটীগ্রাদেশন্থ নাযু যুগ্মের কোন মধ্য-খিগু এই 
স্কিতি স্থাপক . কুঞ্চন কার্ধের উপর কর্তৃত্ব কয়ে; যেহেতু ইহা পরীক্ষা 
করিয়া! দেখ! গিম়্াছে ষে মেরুদণ্ডের এই অংশ ভিন্ন আর কেখন অংশের 
বিভাগে মলম্বারের কুঞ্চনকে সম্পূর্ণরূপে শিথিল করিতে পারে মা, তবে পয়োক্ষ- 
ভাবে কোন প্রকার ভয়প্রযুক্ত বা শোকবশতঞ্ অথবা জীবেন্ন ইচ্ছান্ুযায়ী 
মলদ্বার, শিথিল হয় এবং অনেক সময়ে মেরুর উপর খণ্ড এমন কি ম্তিক্কা- 
তান্তবস্ত স্নায়ুমণ্ডল ইহার কুষ্চন ও বিস্তার ণ করিয়া থাকে । 

যদিও মেরুর কটীপ্রদেশস্থ সামুর উপর ইহাণর কার্ধ্য নির্ভর করে, তথাপি 
উহ্াব একাধিপত্া করিবার কোন ক্ষমতা নাই ; যেভেতু (০০০৫) শাতিরায় 
সাহেব দেখাইয়াছেন যে, এক বাক্তিব নিয়দিকস্থ অর্দাঙ্গের পক্ষাথাত হইঙ্গাছিল 
তজ্জন্ত স্নায়ু শক্তির এককালে লোপ হইলেও রেক্টাম্‌ ও মলঘ্বাপ়ের মিউকাস 
মেমব্রেণকে উত্তেজিত করিয়া মলদ্বারের যে অবশিষ্ট কুঞ্চিত অবস্থা! সিপ্পাথেষ্টক 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহ] সম্পূর্ণরূপে শিথিল হইয়া! যায় । 

যাহ] হউক, উদরস্থ পেশীর কুঞ্চন ও ন্ীস্কটার পেশীর বিশ্তারর্ণে সমস্ত 
মল নির্গত হইতে পারে না, বরং মিগময়েড, ফ্রেক্সারে (51£010 (৩০৪) 
অনেক জমিয়। থাকে; অতএব এই ছুষ্টটীর সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ অঙ্্ের ধিশেষ 
সিগ ময়েড. ফ্লেক্সারেব স্বাভাবিক কুঞ্চন বিশেষ প্রয়োজজন। যতই মল উহাতে 
জমিতে থাকে ততই ইহাদের এই স্বাভাবিক কৃঞ্ণন ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়। থাকে 
এবং মলকে নীচে নামাইয়া দেয় । অবশেষে উদর পেশীর কুঞ্চন কাধ) খা 
কোলনকে চাপিতে থাকে এবং প্র্বশেষে কটী পগ্রদেশস্থ সামু. স্ফীর্ঘটারকে 
শিথিল করিয়! মলকে বাহির করিয়! দেয়। 

যদিও উদর পেশীর কুঞ্চন ও শ্বীন্কটার পেশীর শিথিলতা ইচ্ছার ফাঁধ্য, 
তত্রাচ অজ্ঞানাবস্থার় মল ত্যাগ সম্পূর্ণ সম্ভব। কারণ গোল্টদদ সাহেধ এক 
কুকুরের মস্তক ছেঘন করিয়! দেখিয়াছেন যে ইছার মলদ্বার 'একবার কুঞ্চিত 
ও একবার বিস্তারিত হয়; এ অবস্থায় মলত্যাগ প্রতিধাবিত গতির কেধল' এক 


মাত্র ফল্‌। 
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ভক্ষিত দ্রেব্যের শোষণ (£639106007 0619০4 )--ভক্ষিত পা 

কে দ্রব করাই পরিপাক ক্রিয়ার উদ্দেস্ত ; অর্থাৎ এল্বুমিন, গ্রটেন এবং জিলা- 
টান গ্রস্থতি কোলযেড, বা কঠিন দ্রব্যকে ক্রিষ্ঠালয়েড. অর্থাৎ পেপটোন্‌ প্রভৃতি 
দ্রবনীয় পদার্থে পরিবর্তন করার নামই পরিপাক ক্রিয়া । 

আর অন্নবাহীনলীর ভিতর যে সকল উৎকৃষ্ট কৌশল দুষ্ট হয় তাহাতে 
পরিপাঞ্ধ প্রাপ্ত ভক্ষিত দ্রব্য সহজেই রক্ত ও লিম্ফ মধ্যে বিভূত ও শোষিত হইয়! 
থাকে ।' অন্ত্রমধ্যে সহজে শোধিত হইতে পারে এরূপ ধীরগারী এবং তরল 
পদার্থ দৃষ্ট হয়। ইহাতে শর্কর! ও পেপটোন্‌ অবস্থিতি করে। ক্ষুদ্র অস্্রগাত্র 
মধ্যে ছই গ্রকার নলী থাকে। একের ভিতর রক্ত অপবের ভিতব " লিম্ফ দৃষ্ট 
হয়) এই ছুই প্রকার নলীর মধ্যে এলবুমিন্‌ এরং কঠিন দ্রব্য সকল অতি দ্রুত 
বেগে ভ্রমণ করে । ম্বতরাং অস্ত্র হইতে রক্তবহানাড়ীর ভিতর এক প্রকার জ্োত 
বহিয়া থাকে যন্বার। পাকাশয় এবং অস্ত্র হইতে পরিপাক ক্রিয়ার অনেক 
সারাংশ চালিত হয়। অস্ত্রের ভিলাইদিগের গাত্রে যে স্তস্তাকার কোষ দৃষ্ট হয়, 
তাহাদের ভিতরে প্রটোপ্লাজম দ্বারা চর্কজাতীয় পদার্থকপা শোধিত হয়। 
বোধ হয়, ভতিলাইদিগের ডোর! (578660 ) ধার গুলির ছ্ারাও শোঁষ- 
ণের সাছাষ্য হইয়া থাকে । বর্তমানে আবার ইহাও স্থির হইয়াছে যে, ভিলাই 
ও অন্ত্রস্থিত শ্লৈম্মিক ঝিল্লীর স্তস্তাকার এপিথিলিয়াল কোষদিগের তলদেশে যে 
এমিবয়েড কোষ সকল দৃষ্ট হয়, তাহাদের দ্বারা বিশেষরূপে চর্বিজাতীয় পদা- 
থের শোষণ কায নির্বাহ হয়। কারণত্র সকল এমিবয়েড কোষ আপন 
'আপন প্রবর্ধন (7709025585 ) বিস্তৃত করিয়া চর্ব্বিকণা আক্রমণ করে এবং 
'হেখাকার ল্যাক্টিয়াল্‌ নলীর ভিতর সর্ধশালন করিয়া থাকে। 

এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, অন্গবাহীনলী ( 21107670215 ০8717281 ) হইতে 
জক্ষিত দ্রব্যের অওুলালময়, চর্বিজাতীয় ও শর্করাজাতীয় পদার্থ সকল প্রধানতঃ 
পোর্টাল শিরা ও লোধিক। অর্থাৎ ল্যাক্টিপাল নলীদিগের দ্বারা শোধিত হয় এবং 
পরে এ সকল পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে আপন কাব্য সমাধা করিয়া মৃত্রধনতর 
(8.190৩)) ও ফুস ফুল (.101)28) দিয়! ইউরিয়া, লবণ এবং কার্ধনিক এসিড- 
রূপে বহির্গত হইয়া] থাকে । পোল শির! ও ল্যাক্টিয়াল নলী কি পরিমাপে- 
আঁ সকল পদ্দার্থ শোষণ করে, নিয়ে তাছাব তালিকা দেওয়া গেল ₹-_- 


[ািং, ২৪১ 


ভক্ষিত দ্রব্য শোষণের সংক্ষিপ্ত সার। 
পেপটোন্‌ (আঁধকাংশ) 
শর্কর! % 
পোটাল লবণ রর 
শোধিত হয়। 

শিরার ঘার। সোপ, রি 

জল 

চর্বি অতান্প 


[ চর্বি (অধিকাংশ) 


সোঁপ, (অল্প) 
ল্যাক্টিয়াল পেপটোন* ধ 
7 | শোধিত হয় ॥ 

নলীদ্বার! শকরা (অত্যন্প) 

লবণ এ 

জল অল্প) 

সপন (0০ 
যকৎ-_11561 


শারীরিক সকল গ্রন্থি অপেক্ষা যরৎ গ্রছ্থি বড়। ইহ! ওজনে ৫০ হইতে ৬০ 
আউন্স। ইহার রক্ত সঞ্চালন ক্রিঃ। পোর্টাল শির! ( 7০:01 %৫10 ) ও হিপা- 
টিক ধমনী (7702960৪715 ) কর্তৃক সম্পার্দিত হই! থাকে); এবং অব-. 
শেষে ইহার দুষিত রক্ত হিপাটিক্‌ শির! ছার! বহিরত। হইয়া যায়। বরকতের 
ভিতর হইতে পিত্ত নিংস্থত হুইয়! হিপাটিক্‌ নলী (ডাক্‌ট ) দিয়া চালিত হওত 


২২ ফিজিয়োলজী। 


পরিপাক কালে একেবারে কু অস্ত্রের ভিতর আসিয়! পড়ে ) কিন্ত অন্ত সময়ে 
ইহা! সিষ্টিক (550০) ডা দিয়া পিতীধারে প্রমিয়া থাকে। এই পোর্টাল শিরা, 
হিপাটিক্‌ ধমনী ও হিপাটিক্‌,ডাকৃট পরস্পর বিধিদ্তে বিভক্ত হইয়া ইহার 
ভিতরে অবস্থিতি করে। হিপাটিক্‌ শিরাও আপন শাখা প্রশাখার সহিত 
তাহাদের অনুসরণ করে। বক্কতের তলদেশে -*৫টী খাল (7১১৪:০) ও €টা 
লোব বা বৃহৎ বৃহৎ থণ্ড (1০১০) পৃষ্ট হয়। 
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যরুতের খাল বা ফিনার € £1559755 )--ট্রান্সতার্সফিসার কা 
প্রন্থস্থিত থাল__ইহ। যরুতের তলদেশে গ্রস্থভাবে অবস্থিতি করে । ইহার মধ্য 
দিয়! রক্তবহানাড়ী ও স্্াযু বং মধ্যে প্রবেশ করে। লংগিচুডিস্তাল্‌ ফিসার 
হা লদ্ব খাল-__যকৃতের দক্ষিণ ও বাম বৃহৎ খণ্ডের ব্যবধানে অবস্থিতি করে। 
ইছ। ট্রান্সভাসফিসার অর্থ[ৎ প্রস্থদিকের থালের দ্বার! বিভক্ত হয়। ইঠার 
সন্গুখ অংশকে আম্বালাইকেল ফিসার (ইহাতে গোল বন্ধনী থাকে )' এবং 
পশ্চান্দিকের অংশকে ডাক্টাস্‌ ভিনোসাসের ফিসার কহে। অবশিষ্ট খালের 
। নাম পিশ্তাধারের ( 20 0150৫6৫ 9ফিসার | 
. রুতের লোব, বা খণ্ড (1০৮৪) দক্ষিণ ৪ বাম লোবের 
ধ্যবধানে লংগিচুডিস্তাল্‌ ফিসার। কোয়াডেটাস, লোবের একদিকে পিত্তা- 
ধারের খাল ওপর দিকে লব্বমান খাল থাকে। স্পাইজিলি লোবের, 
এক দিকে ইন্ফিবিয়ার তিনাকেভা ও অপর দিকে ভাক্তাস্‌ ভিনোসাসের খাল। 
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কুডেটাঞ্ লোবস্প।ইজ্জিলি। লোব, হইতে লাঙুলাক্ষার়ে দক্ষিণ লোবের 
তলদেশে বিসভৃত হইয়া থাকে। এ 
যরুতের গঠন € 98৫8০৮৫5060). 1,৮৩1 )-ইহার হই কাঁবরপ 
যথা £-,। পেরিটোনিয়াল বা মিরাস- যন্দারা বঙ$তেক়্ বহিন্দেশে 
আবৃত থাকে, কিন্তু যকৃতের পশ্চাৎ ধার ও উহার টান্সহার্স খালের বে অংশে 
রক্তবহানাড়ী গ্রবেশ করে, তথায় সিরাস্‌ আবরণ দৃ্ট হয় না। ৭। জ্মুত্রব 
বা সংযোগ তন্তুপ্র আবরণ-_ইহ! সম্পূর্ণরূপে য্কৃুতকে আবৃত করে । 
ধায় পেরিটোনিয়াম নাই, তথায় সংযোগ তস্কর আবরণ ঘন এবং ষ্কতের 
অধোদিকে যেখানে উপরোক্ত রক্তবন্ানাডী গ্লিসন্স কেপক্থল ( 31038975 
০৭৯৪ ) নামক আবরণে ঢাকা, তথায় ইহ! তাহাদের সহিত মিশ্রিত হুইয়া 
তাহাদের অন্ুসবণ করতঃ এই অংশের ভিতর প্রবেশ করে। 
যকৃৎ অতি ক্ষুত্ ক্ুত্র গোলাকার লবিউল্‌ থণ্ডে ( [76080 [.00153 ) 
নির্শিত হয়, যত প্রকার শিরা ইহার ভিতরে প্রবেশ করে, বলিতে কি তাহাদের 
প্রত্যেকের অংশই এইরূপ সুশ্্ সুক্“্পবিউলের আকার পাইয়। থাকে। এই 
সকল শিরাসংযুক্ত লবিউলসের ভিতর প্রকুত গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট ষরৎ 
কোষ লক্ষিত হয়। এই কোষ মধ্যে জীষঃ হরিপ্বর্ণ কোষবর্ধনশীল মূল 
, € টি৬০1৩। ), কণা সমুহ € 0197)015 ) এবং নানা আকৃতি বিশিষ্ট লব 
পদার্থ থাকে। যকৃতের ধনী, শির1, এবং ডাক্ট একত্রে দলবদ্ধ হ্ইয়| একই 
ভাবে পরস্পর গ্লিসনস্‌ ০ঞপস্থল হইতে একটি আবরণ লাভ করতঃ এই 
শের সকল প্রদেশে ভ্রমণ করে; অতএব একের ভ্রমণ গ্রণালী অনুসরণ 
করিলে' অপর কয়েকটার বিষয় বোধগম্য হইবে । পোর্টাল্‌ শিরা, 'পথে খাইতে 
যাইতে নান! শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়!, প্রত্যেক লবিউল্‌ থণ্ডের বূরধানে 
উপস্থিত হয়, এবং তথায় বিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া এক একটা, লবিউলকে 
বিধিমতে ঝেষ্টন করে, এবং প্রত্যেককে েন পৃথক করিয়! দেয়, একারপ এই 
স্থানের শিরাদিগকে বিভ্ঞকারী বা ইন্টার লবিউলার ( ($521০155175.) পির 
কহে, আবার, এই লবিউদ্লের চতুদ্দিকে বেষ্টিত শির! সমূহ হইতে কুক সুঙ্ষে শির! 
প্রত্যেক লবিউলের ভিতর খ্রবেশ করতঃ একটি অপেক্ষাকৃত . বৃ ই), 
লবিউলার (190919)0191) বা মধ্যবর্তী শিরাতে আসিয়া মিশ্রিত হয়। ইহারা 


পপ পপ পরস্পর, পপ ০, পা পপ, সপ ৭5 শশী, 


২৫৪ ফিলিয়োলজী । 





পপি পতপপা পাপী পাস পে পাশপাশি সী পাপী পপ? পপ 


আবার ইহার্দের মধ্য্িত রক্ত সাবলবিউলার ( 580-100819£) নামক শিরায় 
টালিয়া দেয় ; এই শির! এমনি ভাবে অবস্থিতি করে যে, দেখিলে বোধ হইবে 
যে প্রত্টেক লবিউল খণ্ড এক একটি বৃক্ষপত্রের ন্যার এক একটি শাখায় 
লাগিয়৷ আছে। 


এই সকল লাব.লবিউলার শির1 একক্রীভূত হইয়! হিপাটিক (7799900) 
শির! প্রস্তগ করিয়৷ থাকে । এই শেষোক্ত ছুই প্রকার শির! পোর্টাল শিরা 
গ্রভৃতির স্টায়, কোন এরিয়োলার টিস্থুর আবরণ প্রাপ্ত হয় না) একারণ 
তাহার্দের গাত্র পাতলা, এবং তাহার] তের অসার রক্ষের বাহক ভিন্ন ' আর 
কিছুই নহে। 


গিসনস. ফেপস্ুল, ডাক্টের ও সকল প্রকার শ্রিরার গাত্রকে এবং যরুতের 
অন্ত অন্ত অংশকে পোবণোপযোগী রক্ত দিয়া হিপাটিক্‌ ধমনী, উক্ত পোর্টাল 
শিরার সভায় একই ভাবে বিচরণ করে। হিপাটিক ডাক্টও এরূপে বিভত্ত 
হুইয়া ধক্কতে প্রবেশ করে। ইহার প্রধান শাখা সকলে স্তভাকার এবং ক্ষুপ 
গ্রশাথ। সকলে কোণবিশি্ কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ডাস্ট্র প্রতেঃক 
জবিউলের নিকট গিয়! তিন প্রকারে সমাপ্ত হয় যথা £-_ 


ইহ! গ্রার়ই লবিউলদিগের মধ্যে প্রবেশ করে না। 
২র। যদ্দিও কোন অংশে প্রবেশ করে, তত্রাচ কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে 


আবৃত করে না। 
৩য়। আবার কোন স্থানে সম্পূর্ণবূপে যকৎ কোষকে আবৃত করে। 


যক্কৃতে পোর্টাল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া (2০751 ০1:00196100 
10 015 11৬৫৮ )--পাকাশয়, অস্ত্র, ক্লোম, পেন্ক্রিয়াস ও প্রীহার শিরাগুলির 
সমষ্টিতে পোর্টাল্‌ শির! নির্দিত হইয়া য্কতে প্রবেশ করে। নুতরাং পাকাশয় 
ও অস্ত্র মধ্যে যে পরিবাণে পরিপাক প্রাপ্ত ভক্ষান্রব্য শোধিত হয়, তাহার 
কতকাংশ পোর্টাল্‌ শির! দ্বার যক্তে প্রবেশ করিয়৷ থাকে । পোর্টাল শির! 
ক্রমে ক্রদে বিভক্ত হইয়া ইন্টার-লবিউলার, ইন্ট-লবিউলার, সাঁব..লবিউলার ও 
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হিপাটিক্‌ শিরায় প্ুরিণত হয়; হিপাঁটিক্‌ শির! যর্কৎ হইতে দুষিত রক্ত আনিয়। 
ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভায় ঢালিয়৷ থাকে । 
ষরুতের ক্রিয়া (£ 40০0০, 01006 11৮1 ) ২ 
১ম। গ্লাইকোজেন্‌ নিশ্মাণ করে। 
২য়। এল্বুমিনাস পদার্থের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। 
৩য়। ভ্রণের যরৎ শ্বেত রক্তকণা নির্মাণ করে। 
ধর্থ। পিত্ত নিংসরণ করে। 
য্কতে প্লাইকোজেন নির্মাণ (50107500006 215008৩1 81) 
07০ 11৮7 )--যকৃৎ কোষ মধ্যে শতকর! ১1 হইতে ২॥ ভাগ গ্লাইকোজেন দুষ্ট 
হয়, কুকুরের যরৎ মধ্যে শতকর ৯২ ভাগ পর্ধাস্ত গ্লাইকোজেন থাকিতে পারে। 
ইহা এক প্রকার স্বাদ ও গন্ধ রঠিত শ্বেত বর্ণের চূর্ণবিশেষ। ইহা! ফুটন্ত জলে 
বব হয়, কিন্তু স্থুরাবীর্ষো জব হয় না। ইহা! শ্বেতসারের ( 5901) ) মত, 
কিন্ত ইহাতে আয়োডিন সংযোগ করিলে লাল কটা বর্ণ ফলিত হয়। ইহাতে 
অশ্নপ্জাব (,101100৩ 8০19 ) ও ফারমেপ্ট অর্থাৎ উৎসেটিত পদ্রার্থ সংবুক্ত করিলে 
শর্কব! উৎপন্ন হয়। যকৃৎ কোষ ব্যতীত, মাংরসপেশী, রক্কের শ্বেতকণ|, মস্তি, 
প্লেসেন্টা প্রভৃতি শারীরিক অনেক তত্থতে গ্লাইকোজেন্‌ পাওয়া গিয়া .থাকে। 
গ্রইকোজেনের উৎপত্তি (07217 ০1 £17০০8) )--ভক্ষাদ্রবোর 
'শর্করাজাতীয্প পদার্থ হইতে প্রধানতঃ গ্লাইকোজেনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
চর্ষ্ি ও মাংসঙ্গাতীয় পদার্থ ভক্ষণে গ্লাইকোজেন্‌ নির্মাণের সহায়তা হয় ন। 
উপবাস করিলে গ্লাইকোজেনের ভাগ কম পড়িয়া যায়। 
গ্লাইকোজেনের পরিণাম (1069175০101) ৪1900897)- গ্লাই- 
কোজেন্‌ দ্বারা শরীর মধ্যে অধিক পরিমাণে কার্বন ও হাইড্রোজেন সঞ্চিত 
হইয়! থাকে, কিন্তু কি প্রকারে উহার! ব্যযিত হয়, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। 
বার্ণার্ড সাহেব বলেন যে, জীবদ্দশায় ক্রমে ক্রমে প্লাইকোজেন্‌ পদার্থ ফারমেন্ট 
নামক পদার্থের সাহায্যে বুৎ মধ্যে শর্করায় পরিবর্তিত হয় ও পরিবর্তিত 
হইয়াই রক্ত-শ্রোতে প্রবিষ্ট হুর এবং কেপিলারী নলীর ভিতর অক্সিজেনের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া শারীরিক উত্তাপ ও পেশী রক্ষা করে। ডাক্তার প্রেভী 
বলেন যে, জীবদ্দশায় হিপাটিক্‌ শির! মধ্যে শর্করা দৃষট হয়। ভীবদশায গ্রাইকে।-. 


৪ 
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জেন শর্করা পরিপত হইলে মূত্র দির! সেই শর্কর! প্রচুর পরিমাণে বাহির হয় 
কিন্তু নুস্থাবস্থায় সেরূপ হর না। সে যাহা হউক, অন্তান্ত শরীবততত্ব পরীক্ষাকারী 
ব্যক্তিগণ একবাক্যে বলেন ধে, জীবিত শরীরে সদাই গ্লাইকোজেন্‌ হইতে 
অল্প অন্ন শর্কর। গ্রস্তত হইয়া হিপাটিক শিবার় উপনীত হয় এবং এ শর্কব! 
অক্লিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়। শারীরিক উত্তাপ ও পেশী শক্তি রক্ষা করিয়া 
থাকে। 

শার্করানংযুক্ত বনুমূ ত্র (017০০৮০8 )-মৃত্রে অধিক পরিমাণে শর্কর। 
ধাঠির হইলে তাহাকে বহুমুর কহে। ৪র্থ ভেন্টিকেলের নিয্মাংশে স্থী বিদ্ধ 
করিলে বহুমূত্র হইতে দেখা বায়; অর্থাৎ মেড়ুপাৰ এই অংশের তারাই যরুৎ 
সন্বন্ধায় রফবহানাড়ীগুলি সঞ্চালিত হইয়া থাকে সুতরাং তরী স্তানকে হিপাটিক্‌ 
ছেসোমোটার নার্ডসেপ্টার কহে । এরস্থান নষ্ট হইলে যকৃতের ধমনী প্রসারিত 
চপল, ্তরাং তথাকার রক্তশ্রোত দ্বার! শর্করা বাহিত হইয়া মুত্র যঙ্্রের 
( 19169 ) ভিতর দিয়া মূত্র গ্বারা বাহির হইয়া থাকে । 

৪র্ঘ ভোর্টি,কেল নষ্ট করিয়াই যদি সিম্প্যাথেটিক্‌ স্বায়ুর এম্পশাক্ষিক শাখ। 
বিভক্ত কর! যায়, তাহ! হইলে পোর্টাল রক্বহানাড়ী সমূহে ও উদর গহ্বরের 
যন্ত্রসমুহে রক সঞ্চয় হয়, কিন্তু যকত রক্ত শূন্য হইয়! থাকে, স্থতরাং যকতে শর্কর! 
প্রস্তুত হইতে পায়ে না। 

প্লইকোজেনের উপর ওষধের ক্রিয়া (108057005 01 07025 
১) 81/০০87 )--৪র্থ ভে্টিকেল নষ্ট করিলে যে ফল হয়, কুরারী, ক্লোরো. 
ফর্ম, ক্লোরাল্‌, এমিল-নাইট্রাইট ওষধগুলি সেবনেও সেই ফল হইয়া থাকে, 
অর্থাৎ ইহাতদর গার] যক্কুতেব ভেসোমোটার স্নাযুগুলির অবসাদন হয়, তজ্জন্ত 
যু মধো অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয় সুতরাং উহার কোষ মধ্যে শর্করা সঞ্চিত 
হইয়া থাকে । 


অগুলালময় পদার্ধের উপর যক্তুতের ক্রিয়া (408০0. ০7 


81908009905 35050812965 11) 03৩ 11957) :--ক। যকত পেপটোনকে 


রুপান্তর করিয়া রক্তে সঞ্চালিত করিতে পারে । 
খ। বিবিধ অগুলালময় পদার্থকে ইউরিয়া প্রভৃতি পদার্থে পরিণত করে। 
গ। যক্তের,.পোর্ট।ল শিপ! উদরস্থিত অন্নাবহানলী (৪4০7317991 8110)- 


টাই. ২৫ 
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801680 ০০181 7 হইতে পেপ্টোন গ্রহণ করে। সেই পেপ্টোন্‌ 'বন্কৎ ধেট 
সিরাম-এল্বুমিনে পরিণত হইয়া থাকে । 

দ্ব। বিবিধ ভক্ষান্রব্যের পরমাণু সকল যকৃতের খারা এগ্বুমিন্‌, কা 
'লিউসিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ পদার্থে পরিণত ইর। এই সকল পদার্থ হইতে আবার 
গ্লাইকোজেন্‌, ইউরিয়। ও ইউরিক এপিড, প্রস্তুত হইয়! থাকে । যকৃতের একিউট 
ইয়োলো। এটে ফি (4০715 79110%/ 80001) ) রোগ হইলে মুত্রে ইউরিয় 
'কম পড়ে এবং তাহার স্থানে লিউসিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

ভ্রণ-যক্রুতের ক্রিয়া (2০8০9 ০£ 10656%1 11৮57) ভ্রুণের যকত 

প্রসবের পরবর্তী কালাপেক্ষা বৃহৎ। ভ্রণাবস্থায় যরুৎ ওজনে শরীরের প্রায় 
অদ্ধেক হু, প্রসবের কালে উহা! শরীরের ১৮ তাগের এক ভাগ হইয়া থাকে। 
এই কালে মাম্বালাইকেল্‌ ও পোর্টাল শির ইহার মধ্যে শোণিত লইয়া! গিয়া 
থাকে । ভ্রণেব যরুতকে বঞ্তকণ! নির্মাণকারী যন্ত্র বল! যায়। প্লাসেন্ট। বা 
ফুপ প্রস্তত হইলেই পোয়াতীব রক্ত হইতে বিবিধ সার সংগ্রহ করিয়! আবা- 
লাইকেল শিরা ভ্রণের যক্ৎ মধ্যে প্রবেশ করে, এবং ধরৎ' সেই রক্তস্থিত 
সার হইতে ব্ছ সংখ্যক? শ্বেতবূর্ণর ও কোষ-বর্ধন-শীল মুলবিশিট রকুকণ! 
নিম্দাণ করিয়া থাকে। 

ভ্রুণের যরুৎ হতে মিকোনিয়াম্‌ (7760০07111 ) নামে এক বহির্গমন- 
শীল পদার্থ বাছির হইয়। থাকে ; প্রসবের পরে গ্র কালবর্ণের পদার্থ মলছার 
দির! বাহির হুইয়। থাকে । 

যরুতে পিত্ত নিঃসরণ (১০০6০? 91 1৩ )যকৃৎ কোষ হইতে 

পিত্তের রঙ্গিল পদার্থ ও পিত্তৃসন্বন্ধীয় অম্প পদার্থ (01272055৪00. 11819 
৪0105) প্রস্তত হইয়া থাকে, এতত্বাস্তীত, উহ্নার| রপ্ত হইতেও পৃথক হইয়া পড়ে। 

পিত দ্বারা কত পরিমাণে যে অপর পদার্থ শরীর হুইতে বাছির হয়, তাহা 
বলা যার না। পিত্বের কতক অল্প পদার্থ ক্ষুদ্র অস্ত্রে পতিত হুইয়! পরিপাক 
ক্রিয়ার সহায়ত! করে এবং অনেক পরিমাণে তাহ! রক্তে শোধিত হইয়া থাকে ।. 

ষরৎ-কোষ হইতে সর্বদাই পিত্ত প্রস্তুত হয়, এই পিস্ত কতক, পরিম্যণে 
ডাক্টাস কমিউনিস্‌ কোলিভোকাস্‌ ( 00001863 0007817060019 01701140013 ) 


দ্বার! ক্ষুত্র অস্ত্রের ডিয়োডিন।ম্‌ অংশে পতিত হয় এবং কতক পরিমাপ পিঞ্ক 
পু কও 


২৫৮ ফিজিয়োরজী। 





পিতাধারে (£51] 10150461 ) সঞ্চিত হয়। আহার করিলেই এই পিত্তাধার, 
হইতে বহুল পরিমাণে পিত্ত বাহির হইয়। থাকে। 


পিজের বিবরণ ( 98 ), 

প্রথম নিঃসরণ কালে পিত্ত প্রায় গন্ধহীন, কথঞ্চিত আটাযুক্ত, হরিদ্দরা-বর্ণ, 
আত্তান্ত তিক্ত, ইহ! ক্ষারযুক্ত, ইহার আপেক্ষিক ভার ১০২৯, শরীরে কোন 
প্রকার রোগ না থাকিলেও পিত্বের বর্ণ ও আকার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া! থাকে, 
কেবলই যে ভিন্ন ভিন্ন জন্তর পিত্তের আকার ও বর্ণভিন্ন ভিন্ন হয় তাহ] নহে, 
এক জীবেরই পিত্ত নানা সময়ে নানা প্রকার হইয়া! থাকে । সমশ্ত দিনে 
১৪ হইতে ২০ আউন্স পিত্ত নিঃস্যত হইয়া থাঁকে। 

মাংসাশী ও উত্তিদভোঞী এবং মন্ুয্যের পিত্ত হরিদ্রাবর্ণ ও ঈষৎ লাল হয়; 
শশ্ত ভে|জাঁদিগের পিত্ত সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণে মিশ্রিত থাকে, পিত্তাধারে গিয়া 
ইহার আকার ও বর্ণ অধিক ঘন হয়। প্রথমেই ডাক্ট হইতে পিত্ত 'পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলে তাঁহাকে মিউকাস দেখিতে পাওয়া! যায় না, কিন্ত পিত্বাধারে 
পিত্ত মিউকাসে পুর্ণ থাকে, এবং এখানে ইহাঁব জলীয়াংশ কিঞিৎ পরিমাণে 
শোধিত ও মিউকাসের সহিত. মিশ্রিত হওয়াতে ইহঠ অপেক্ষাকৃত গাঢ়, 
আটা যুক্ত, কুষ্ণবর্ণ ও তিক্ত হইয়া! থাকে । 


০2 চ৯০৮ ০৮21৬1704৮5 ০09%50951710 8 
৮ 8171. 


টরোকোলেট এবং গ্লাইকোকোলেট সোডা! ২ হইতে ১০ ভাগ। 
সাধারণ লবণ, মিউকা'স্‌ ৃ 


৫ ভাগ। 
কোলে্বীণ ও লিসিথিন্‌ ূ 
জল রি নি 2 ৮৬--৯১ ভাগ। 
শর্করা! ও এক গ্রকার ফার্ধে্ট  *-. রঃ অগ্ল পরিমাণ । 
ও বিলিভাডিন 
বিলিরুবিন্‌ ও বি | মিসির 
নামক ছুই ঈইজিল পদার্থ 


ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, পিত্বরমে কোন গ্রকার প্রোটিড, পদার্থ নাই। 
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ধাতব ও অধাতব্‌ পদার্থের মধ্যে শতকর! ২. ভাগ লবণ পাওয়া যায়; তস্তিন্ 
ফক্ষেট) লৌহকণা, ম্যানগেনিজ, ও কদাঁচ তাত্রের অংশ লক্ষত হয়। পিশ্ত 
পোড়াইলে যে অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া! থাকে, তাহাতে অধিক পরিমাণে সোডা ও 
ফক্ষেট পাওয়া যাঁয়। যাহ! হউক সকল অপেক্ষা পিত্তের বর্ণ ও লবণাংশের 
বিষয় কিঞিৎ জান! কর্তব্য। 

(১) মনুষ্য ও মাংসাশী জীবের ঈষৎ লাল ও হরিদ্রাবর্ণ পিত্তের রং 
বিলিরুবিন (11191) ) হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা পিত্তাধারের পাথুরীর 
প্রধান পদার্থ, এবং পাওুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুত্রে এই পদ্রার্থকে উত্তম চূর্ণরূপে 
অথঝ চতুক্ষোণ বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়! যায়, ইহা জলে দ্রব হয় না ইথার বা 
রায় অল্প পরিমাণে, কিন্তু করেরোফরম (01710:010%01) বাঁ ক্ষারযুক্ত তরল 
পদার্থে উত্তমরূপে ভ্রবীভূৃত হয়। মেলিন্‌ € 2206110 ) সাহেব বলেন যে, 
ইহাতে নাইটি ক্‌ এসিড. (1৮৮০ ৪০1) প্রয়োগ করিলে ক্রমানয়ে বিবিধ 
বর্ণ ফলিত হয়, ঈষৎ লাল হরিদ্রাবর্ণ, ক্রমে ঈষৎ নীল, পরে ঘন নীল, চি্গুগ 
ও লোহিত বর্ণের হইয়া যায়, অবশ্লেষে পীত বর্ণে পরিণত হইয়া! থাকে। ঈষৎ 
ক্ষারযুক্ত বিলিরুবিন, 'দ্রাব একটা পাত্রে বায়ু সংযোগে রাখিয়| দ্রিলে, সবজবর্ণ 
বিলিভার্ভিন্‌ (8:15৫1 ) প্রস্তুত হয়) ইহাই তৃণভোজী জান দিগেখ 
পিত্তে, কুকুরীর ফুলে ও পাণ্রোগীর মুত্রে কখন কখন পাওয়া গিয়া থাকে । 
আবার, ইহাই পাকাশয় রসের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হইয়! বননের লমর 
সবুজ বর্ণের পদার্থ বাহির করে। 

পিতের রঙ্ষিল পদার্থ (00100110% 077660 06 017 )-7 
পিত্তের রং ছিমোক্রোমোজেন্‌ নামক রক্তের রং হইতে উৎপর ভয়। 
পিত্তের বর্ণ ইউরোবিলিন্‌ নাষে মৃত্রের বর্ণ প্রস্তুত করে। পিত্তে ঈষৎ 
আয়োডিন দ্রাব প্রয়োগ করিলে সবুজ রং ফলে। পেটেন্কোফার সাছেব বলেন 
যে, পিত্তে গ্রথমে ইক্ষু-শর্কর1 তৎপরে অমিশ্র সাল্ফুরিকু এসিড, প্রয়োগ 
করিলে, প্রথমে লাল ও পরে বেগুনী বর্ণ ফলিত হয়। .. 

(২) পিত্বের লবণের মধ্যে সোভিয়াম-গাইকোকৃলেট ও নী 
এই ছুই পদার্থ দৃষ্ট হয়; ইহাদের অবৃস্থিতি তিন ভিন্ন লন্ততে তিররপ হইয়। 
থাকে, যথাঃ_বৃষের পিত্তে মাইকোকলেট, লবণ এবং মামযের পিকে টরোকলেট্, 


২৬০ কিজিযে(লজী | 


লধণ বুল পরিমাণে পাওয়। যায়। আবার কুকুর, বিড়াল, ভঙ্জক প্রভৃতির 
'এপিত্তে কেবল মাত্র প্রথম প্রকার লবণ পাওয়| গিয়া থাকে, টরোকলেট, 
লবণের নাম গন্ধও দাই। পরিশ্রুত সুরা বা জলে ইহারা দ্র হয়, ইথারে নহে । 
ইংাদিগকে সুচাকারে পরিবর্ঠিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। রক্ত, পিত্ত ও 
মুত্রের.পরম্পরের রঙ্গিলবর্ণের সহিত প্রত্যেকের বিশেষ সন্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ 
য়; এমন কি একই রং নান! স্থানে নান! বর্ণের ভইয়! থাকে । পিত্তের প্রধান 
সারাংশ বিলিন। লিবিগ. সাহেব বলেন যে উহাতে ৭৮ ভাগ হাইড জন্‌, ২২ 
ভাগ অক্সিজেন. এবং ২ ভাগ নাইট্রোজেন খাকে, এতত্তিন অল্প পরিমাণেও.গন্ধক 
পাওয়া যায়। রকের অপেক্ষা পিত্তের অঙ্গার ও কাইডেজেনের ভাগ অধিক । 
পিত্তের ক্রিয়া (£9900107 91016 )- পিত্তের কার্ধা দুই প্রকার ॥ 
(১) ছুধিত পদ্যার্থ শরীর হইতে বহির্গমনের সহায়তা করে । (২) ভক্ষযন্রবোর 
পরিপাক জন্য ইহার সাাযোর প্রয়োজন হয়। ্‌ 
১ম, রক্তের অতিরিক্ত অঙ্গার ও ভাইডোজেন্‌ বাহির করিবার পিত্তই প্রকৃত, 
সহায়, জরাযুর অন্তর্গত শিশুর ফুসফম গু *অন্ত্র্বয় অকর্ম্মণ্য থাকে ;, অথবা 
জরায়ুর ফুল হইতে ইহার বলাধান হয় বলিয়া উহাদেব কোন কার্ধ্যকারিতার, 
প্রয়োজনও থাকে না, এবং সপেকাবণ প্রকৃত বাহাক নিশ্বাপ্প প্রশ্বাম-”ব। 
পাকস্থলীতে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এই কালের যককৎ শিশুর তৃমিষ্ঠ 
হইবার কাঁলের অপেক্ষ! বুহৎ এবং ইহাব পিত্ত নিংসবণ, পরিপাক ক্রিয়ার জন্ত 
আবশ্ঠাক হইলেও অন্যন্ত প্রবল থাকে ; কাঁবণ অস্তরদ্বয় ঘন পিতে পুর্ণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। সাইমন্‌ এবং ফ্রেরিকা সাহেব দেখাইয়াছেন যে, মল দারা অধিক, 
পরিমাণে পিত্ত বাহির হইয়া থাকে। পিত্ত স্ক্ষাৎ, সম্বদ্ধে কোন গ্রকাবে 
পরিবর্তিত না হইয়া, অথচ রক্জ হইতে অনার পদার্থ সংগ্রহ করতঃ, মলের সহিত 
'বহির্গ্ হইয়া থাকে। জীবদাশায় মনুষ্োর রক্তের অসার অংশ যেমন ফুম্ফুস্‌, 
দ্বার! কার্বনিক্‌ এমিডভ. এবং জল রূপে পরিণত হৃইস্রা বহির্গত হয় এবং ইহাকে 
নির্র করে; তেমনি গর্ভস্থ শিশুর রক্ত, ফুল বা পরিশ্রব ([5০60€5 ) হইতে 
ইহার, অন্যান্ত অঙ্গ গ্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হইবার পুর্বে, একেবারে ষকতের মধ্যে 
উপস্থিত হইয়। তথাকার পিতের ্মলার ও.হাইভে জেন গ্রহণ করতঃ পরিস্কৃত 
হর়। একারণে লোক 'র্কুতকে এই কাঁপের ফুস্ফুস্‌ ক্লিয়া থাকে শিশুর 
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তৃষিষ্ঠ হইবার পরেও পিত্ত এইকপে সাক্ষাৎসঘঘদ্ধে কিরৎ পরিমাণে বহির্গতত.হইয়। 
যায়, কিন্ত বিলিনে, অধিক মাত্রায় অঙ্গার ও হাইডেজেন্‌ থাক! প্রযুক্ত টিনার 
বলধান করিতে সমর্থ হয় না) অতএব ইহা অন্ত্রমধো উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার 
রক্তের ভিতর সঞালিত ও শোধিত হয়, এবং অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক 
সংযোগে, কার্ধনিক এসিডভ.ও জল রূপে পরোক্ষভাবে পরিবর্তিত হুইয়! থাকে । 
এই ছুই বহির্গমন প্রণালীর মধো প্রভেদ এই যে, শেষোক্ত প্রণালীতে শারীরিক 
উত্তাপ রক্ষিত হয়। ডাক্তার বার্ড প্রস্তাব করেন যে, যকৃতের কেবল 
অসার পদার্থ বহির্গমন ফরাই উদ্দেশ্য নহে, রক্ত পরিষ্কার করিবার ইহা প্রধান 
বস্ত্র স্বব্ূপ,কারণ ভক্ষাদ্রবোর সহিত ঈধৎ বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে,উচছায়! 
শরীরাংশেরু বলাধান করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে অপকার করিতে পারে; 
এবং এই ষরৃৎ যন্ত্র ভাহাদ্দিগকে আক্রমন করিয়। আর রক্ত হ্বার়। শরীয়ে সঞ্চালিত 
ব! অগ্রসর হইতে দেয় না) বরং নির্গমনের পথে বহিষ্কৃত করিয়। দেয়। 
এইরূপে অনেক ধাতব পদার্থ কণ! হইতে মনুষ্য রক্ষ। পাইয়া থাকে । 

২য় । , পরিপাক কালে ইহার সাহশয্য প্রয়োজন। পিত দ্বারা অনার 

ংশ বহির্গত হইয়! রক্ত পবিষার হওন প্রণালী যদিও ইছার প্রধান উদ্দেশ 
তথাপি ইহার পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করিবারও কিছু আছে। প্রত্যেক 
জীবেরই পিত্ত কেবল অন্য অন্ত নি্যেত যন্ত্রের নিঃসরণের স্ভায়ু বহিগগত হইয়? 
যায় না; ক্ষুদ্র অস্ত্রে আসিয়। তক্ষ ভ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ' ইহাতে 
বিলক্ষণ বুঝা যায় যে; ইহার পরিপাক করিবার শক্তিও কিছু আছে। আবার 
যখন পরিপাককালে প্রবলবেগে ও অধিক পরিমাণে পিত্ত নিঃস্ত হইতে দেখ! 
ষায়, এবং পোর্টাল (2০৮৮৭1) শিরার দ্বার! কথকঞ্চিৎ পরিপাকের সারাংশ উদার 
ও অস্ত্র হইতে শোধিত হওত যকতে অনলীত হয়, এবং ইহাতে যেকপ 'এই সয়ে 
রক্তাধিকা লক্ষিত হয়, ভাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভি ইহার পরিপাক 
ক্রিয়া সহয়ত1 করিবারও কিছু আছে। 

0১) পিত্ত চর্বি জাতীয় ভক্ষা্রব্যকে তৈলবং করিয়া থাকে হন্থার।! তাহ! 
ল্যাক্টিয়াল্‌ শিরা হ্বারা সহজে শোধিত হইতে পারে । কারণ, পিত্ত নিঃসরণ 
নল স্্ত বারা বন্ধ করিয়া দিলে পরিপাক ক্রিয়ার হানি হয় না, কিন্ত কাইল 
বা অন্রয়ল উত্তমরূপে প্রন্থত হয় না; এবং যে অন্নরসূ ল্যাকৃটিযাল শির! €শাঁহ্‌ণ 
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পি 





কালে অন্থচ্ছ ও স্বেতবর্ণের হইয়া থাকে তাহাকে তখন নিম্মল ও বর্ণরহিত 
তরল পদার্থরপে দেখা যাঁর । 

(২) অন্ত্রঘয়ের শ্লৈম্সিক ঝিল্লী 00০088 0761712509) পিত্ত ঘারা আরজ 
থারাতে এই চর্বি্ধ জাতীয় পদার্থ শোধিত হইয়া থাকে । জল ও তৈল উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিলেও আবার পৃথক হয়, কিন্ধক তৈল ও পিত্ত মিশ্রিত করিলে 
উরে মিশ্রিত হইয়! যায়, একারণ শোষণ কার্ধ্য শী সম্পন্ন হুইয়া থাকে। 

(৩) কোন কোন জন্কর পিত্তে এক প্রকার উৎসেচিত পদার্থ থাকে, 
যন্্ারা ইহ! শ্বেতসারকে শর্করার আনয়ন করিতে পারে, কিন্ত, ইহার কার্ধ্য 
প্রণালী লাল! প্রভৃতির অপেক্ষা! অনেক লঘু । প্রোটিড, বা স্বতঃকারী পদার্থকে 
ইহা! পরিপাক করিতে পারে না, কিন্ত পাকস্থলীর পরিপাক কালে তরল 
পদার্থের কিয়দংশে ইহার সংযোগ করিলে তাহাকে প্যারাপেপটোন্‌ €2৪:5- 
[0:90 ) করিতে পারে । | 

(৪) প্রাকাশয়স্থ রসের স্তায় পিত্ব অত্যন্ত হূর্গন্ধনাশক, একারণ তক্ষ্য 
জব্য অন্ত্য়ে ভ্রমণ কালে পঢনের কোন গস্তাবনা থাকে না। আবার টিডং 
ম্যান্‌ ও মেলিন্‌ সাহেব সাধারণ পিত্ত সঞ্চালনের নলী বন্ধ করিয়! দেখাইয়া- 
ছেন বে, অস্ত্রমধ্যে পিত্ত প্রধেশ করিতে ন| পাওয়ায় ভক্ষিত দ্রব্যে হুর্গন্ধ হয়, 
ইহাতে পিত্তের হুর্শন্ধনাশক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। 

(৫) পিত্ব অঙ্ত্রথয়ের গ্রন্থি সমূহকে উত্তেজিত করি! তাহাদিগের 
নি:দরণ ক্রিয়। বর্ধিত করতঃ এবং ইহাদিগের মধ্যস্থিত পদ্দার্থকে অগ্রসর 
করাইয়া, স্বাভাবিক ভাবে বিরেচকের ন্যায় কাধ করিয়! থাকে। পাওরোগে 
পিত নিঃসরণ ক্রিয়া রহিত হয় বলিয়া কোষ্ঠ বন্ধ হইয়! থাকে, অধিক পরিমাণে 
পিত্ত নিঃস্থত হইলে আতিসার হইতে পারে ) এবং বুষের পিত্ত ভৈষজা রত্বা- 
বনীতে বিরেচক বলিয়! গৃহীত হুইয়াছে। এই ত্রিবিধ প্রমাণে পিত্তের বিরেচক 
ক্রিয়ার পক্ষ সমর্থন হয়। 

পিভ নিঃসরণ সম্বন্ধে কয়েকটি আলোচন1। 
ছিপাটিক্‌ ধমনী.এবং. পোর্টাল শির! হইতে বন্তৃতের রক্ক লাভ হয়। 
এই'দুয়ের মখ্যে পিতু, নিংসন্ুণ ক্রিয়ার সহিত কাহার বিশেষ সন্বন্ধ, ভাহ! 
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বাহার নিশ্চর করিগে ণিয়াছেন, তাঁহারাই অকৃতকার্য হইয়াছেন; কারণ 

হিপাটিক্‌ ধমনীকে সুত্র গ্থার] বাঁধিয়া, দিলে, কখন পিত্ত নিঃসরণ হর, কখন ব! 
হয় না; আবার, পোর্টাল শিরাকে একেবারে অকন্মাৎ বাঁধিয়া দিলে পিত্ত 
নিঃসরণ বন্ধ হয়) কিন্তৃষদি ধীরে ধীরে ইহার সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ করা 
বায়, তাহ! হইলে অন্য অগ্ঠ শাখ। প্রশাখার সংযোগ থাকা প্রযুক্ত ইহাতে রক্ত 
সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং পিত্ব নিঃসরণ বন্ধ হয় না। 

২ যক্ৃৎ কোষের কেবল পিত্ত নিঃসরণ করাই কার্য নহে) আরও 
অনেক কাধ্য করিবার আছে, শাহ! পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। 

৩। যরুৎ কোষ সমূহ বদিও পিত্ত নির্মাণ করিয়। থাকে, এবং যদিও 
ইহা কেবলম্রকন্থিত পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয় না, তথাপি স্থানীয় রক্তাধিকোর 
অবস্থা পিত্ত নিশ্মাণে যে সাহাধ্য করিয়া থাকে, তাহ! কোনমতে অস্বীকার কর! 
যায় না। ইহার অনেক প্রমাণও আছে যথ1! £--১ম। পিস্তের বর্ণ যকৃতের 
কোষ ছার! নির্মিত হয় না, কিন্তু রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ্রন্নপ 
কলেষ্ট্রিন্‌ প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থশরীরের অন্ত প্রদেশ হইতে রক্ত স্বারা 
আনীত হইয়া! থাকে । 

পিত্ত নিংসরণের আয়ু কোঁশল (1171751580101710£ 0115 38০16- 
1১০7 )-_-পাকাশয়স্থ অঅক্সসংযুক্ত পদার্থ পিত্ত নিঃসরণ নলীর ষুখে পতিত 
হলে যণেষ্ট পিত্ত নিঃস্থত হইয়া থাকে । বাস্তবিক ডিয়োডিনামের এই প্রদেশ 
ঈষৎ অল্প দ্রব্যের দ্বারা উত্তেজন করিলে তৎক্ষণাৎ পিত্ত বাহির হয়, কিন্ত 
ক্ষার-দ্রব্যে কোন ক্রিয়! প্রকাশ পায় না। এই পিত্ত নিঃসরণ প্রণালীও 
প্রতিধাবিত গতির নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিত্তাধারের এবং পিশ্ত 
নলের পেশী কুঞ্চিত ও তৎসঙ্গে নলীর মুখকে শিথিল করিয়া পিত্ব বাহির 
হইয়া পড়ে । এইকপ ক্রিয়াকে পিত্ব নিঃসরণ না বলিয়া পিত্ত বহির্গমন 
প্রণালী বলাই সঙ্গত। আহারের পর ৪ ঘণ্টা হইতে ১* ঘণ্টা পর্য্স্ত পিত্ত 
বহির্গত হইতে থাকে, ইহা! ক্রমাগত বা একেবারে -বহির্গত হয় ন। আহারের 
অব্যবহিত পরে অধিক পরিমাণে, তৎপরে অল্প, ক্পকাল পরে আবার খ্মধিক 
মাত্রার নিঃস্যত হই! থাকে | ইহার নিঃসরণ প্রপালীর ভার নিশ্চয়ই গযূর 
উপরে নির্ভর করে, কিন্ত এই তত আর্জিও পরিষ্কার করিরা স্থিরীকৃত হয নাই | 


২৬৪ ফিজিয়োলজী 


এস্প্ান্কিক্‌ শষুকে উত্তেজন করিলে পিত্ত বাহির হয় বটে, কিন্তু ভাহ! পির্ত- 
নলের কুঞ্চনে সম্পন্ন হইয়া! থাকে । রাদ্রারফোর্ড সাহেব ভিয়োডিনামে ইপি- 
কাকুয়ান! ও পড়োফিলাম দ্রব্যের পিচকারা দিয়া পিত্ত বৃদ্ধি হইতে দেখিয়াছেন 
কিন্তু কোন্‌ কৌশলে তাহ। সমাধ! হর, তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। 


প্যাঙ্কযাঁস বারুোমযস্ত্র। 
৮টি 055, 


এই যন্ত্র পাকাশয়ের নিয়ে এবং উদর গহ্বরের প্রস্থ দিকে ডিয়োডিনামের 
বাক হইতে ল্লীহ| পর্য্যস্ত বিশ্তৃত। ই£1 লঞ্ঘে ৬৮ ইঞ্চি এবং প্রশ্থে ১০ ইঞ্চি। 
ইহ ওজনে ২॥০ হইতে ৩॥০ আউন্ন হইয়। থাকে । ইহার নিঃসরণকারী নলের 
মাম-_ডাক উদ়িরসং (09০ ০1 415088) | এই নল যকৃতের নিঃসরণকারী 
নলের সহিত এক ছিত্র দিপা ডিয়োডিনামে উপাস্থৃত হয় ইহার গঠন প্রণালী 
লালা নিঃসরণকারী গ্রস্থিসমূহের হ্যায় । লালা গ্রস্থব মত ইহারও ৃ ক্র ক্ষুদ্র 
থণ্ড বিস্তৃত হইয়া! এল্ভিয়োলাই বা থালীর ক্সাকার ধারণ করে। এ এল্‌- 
ভিয়োলাই বা! থালীদগের কোষগুল স্তম্তাকার অথবা মন্দিরাকৃতি (0০10- 
21001 0৫ 051800198%1 )) প্রত্যেক কোষের মধ্যস্থলে গোলাকার কোববর্ধন- 
শীল মূল € 9016116৭1 7001609 ) থাকে । 
প্রত্যেক প্যান্ক্রিয়াস্‌ কোষেব নধ্যস্থিত প্রটোপ্রাজম। দানাদার কিন্ত পার্খ- 
দিক স্বচ্ছ থাকে । কোষাঁদগের কাধ্য শেষ হইয়া গেলে অত্যন্ত পরিষ্কার 
দেখার। 
প্যানৃক্রিয়াসের গঠন (565০1015 ১ নরানার গঠন লালা- 
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াস্থিদিগের ন্যায়, তলে ইছার গঠন তত দ্বন:. নহে, এবং ইছার' লৰিউলদিগের 
বাবধানে অধিক পরিমাণে সংযোগ তস্ত দুষ্ট হইয়া থাকে । 


্পপপপাাপাপপাপপপাাপাপপাা | পাশা 


প্যাক [য়াটিকৃ রস € চ8100158110 10)০৩ )। 
এই রসও লালার মত ) অর্থাৎ পরিষ্কার, জঈষৎ ঘোলা, শিশির ইঃ 
রাখিয়া নাড়িলে ফেনাযুক্ত হইয়া যায়; ইহা বর্ণ রহিত, স্বাদ রহিত ও অতাস্ত 
ক্ষাবসংযুক্ত পদার্থ। ইচাতে অগুলালের স্তায় প্যাঙ্কয়াটন্‌ (780015860 ) 
নামক এক রূপ পর্দার্থ থাকে ; লালার নায় ইহাতে শাল্ফো-সায়ানোজেন্‌ 
( 5010110-05/800561) ) নাই; কিন্ত লিউপিন্‌, টাইরোসিন্‌ € 18000117, 
(5০০17 ) এবং চর্বি্ব জাতীয় পদার্থ ইহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে । অধিক 
পঁরমাণে কার্ধনেট্‌ অফ. সোডা (02110977165 06 ৪০908 ) থাকাতে প্যান 
যাস রস এত ক্ষার সংযুক্ত হইয়াছে । ইগাতে এ এল্বুমিন্‌ দৃষ্ট হয় যে ইছা 
সিদ্ধ করিলেই জমাট বাধে) এতগ্বাতীত, ইহাতে কোন প্রকার খনিজ অন্ন 
(07119181৪00 ) প্রয়োগ করিলেও এই রস জমাট বাধিয়! থাকে । আহারের 
২ ঘণ্ট। পরে অধিক পরিমাণে এ রস নিল্েত হয়; তৎপরে অল্প অল্প রস 
বাহির হয়, এনং আহাবেব ৫1৭ ঘণ্টার পর আবার এই রস নিঃসরণের আধিক্য 
হইয়। থাকে । ২৪ ঘণ্টায় এই রস ১২ হইতে ১৬ আউন্স বাহির ভয়। 
প্যাঙ্গ যাস. রসের রাসায়নিক পদদর্থ 0০৪704008 91297" 
017686$0 ]11103 ) £_- 
. জল 
অর্গানিক পদার্থ ( এল্বুমিন্‌ ও ফার্দেট ) 
খনিজ পদার্থ € বিশেষতঃ সোভিরাম্‌ ক্লোরাইড ) 
প্যাক, যাস, রসের উপযোগিতা ( ০ ০1 110৪ রি 
101০০ )-_যদিও অলপ পরিমাণে ্ান্কয়াস্‌ রস নিঃসরণ হর, তথাপি যাবতীয় 
পরিপাকোপযোগী রসের মধ্যে, ইহা একটি অত্যাব্কীয় রস বলিয়া স্বিরীক্কত 
হইয়াছে; এই রস মধ্যে চারি প্রকার 'ফার্শেট অবস্থিতি করিয়া, থাকে 


যথ। £--. 
৩৪ 





২৬% __ কিজিকোলনী ৷ 


১ টিপসিন্( টাচ পর) বন্াত! প্রো্টিভ' নামক শ্তঃকারী 
পদার্থ পেপ টোনে পরিবর্থিত হয়? 

২। ভিয়াপৃসিন্‌ (5859297. ) বন্ধারা চরবি্জাতীয় পদার্থ চর্নাকৃত 
হয়। | ৃ 

৩। এমিলোপ সিন্‌ € /10710058 ) যন্বার! শ্বেতসার জাতীয় 
পদার্থ ডেক্রন এবং মলটোস্‌ নাক পদার্থে পরিণত হইয়া খাকে। 

'কার্ডলিৎ ফার্শেন্ট (09101100 1617070200 ) যন্বারা হুদ্ধের কেজিন্‌ 
মাঁমক পদার্থ জমাট বাধে । 


বিবিধ ভক্ষ্যদ্েব্যের উপর প্যাঙ্কয়াস রসের ক্রিয়া (2০৫০ 
01780016800 10152 01) 1090৫ ) £-- 

১| শ্বেতসাঁর কাঁচাই হউক বা সিদ্ধই হউক এই প্যাক্কৃয়াটিকু রসেব 
সহিত মিশ্রিত হইলে ত্বরায় উহাকে ডেকৃষ্বীন ও দ্রাক্মা শর্করায় পরিবর্তিত 
করিবে। শ্বেতসারের উপর পাস্য়াস রসের কাধ্য অবিকল লালার স্তা়, 
অতএব উহার পুনরুক্তির আর প্রয়োজন নাই। 

২। চর্বি (90০7 ০6 9 )--প্যাঙ্কয়াটিক রস চর্বিজাতীয় 
পদার্থের উপর হুই প্রকার ক্রিয়! প্রকাশ করিয়া থাকে £__ 

প্রথমে উহাদিগকে গলাইয়া তৈলবৎ তরল করে, পরে জল শোষণ করিয়! 
উহ্ছাদের শব শব অল্প এবং গ্লিসিরিণে বিভক্ত করিয়া দেয়। 
এই রসে ক্ষারযুক্ত এল্বুমিন্‌ থাকাতে চর্বিজাতীয় পদার্থকে তৈলবৎ 

করিয়৷ শোযষোগোপযোগী করিয়! থাকে। 

৩।| এল বুমিন্‌ ( 090) ০00. 81090001059 :--টিপ.সিন নামক 
ফার্মে প্রোটিড জাতীয় পদদার্থকে প্রথমে ক্ষার এল্বুমিন্‌ (81181? 81১50017)) 
নামক পদার্থে পরিবন্তিত করে, তৎপরে তাহ! প্ররুত গেপটোনের আকার 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে। প্যাস্য়াটিক্‌ রস উগ্র ক্ষারযুক্ত বলিয়৷ টি.পসিন্‌ কার্ধা- 
কারী হুইয়। থাকে । এই রসম্থিত উগ্র ক্ষারের নাম সৌভিয়াম কার্ব্নেট। 
শতকর! এক ভাগ সোড়িয়াম্‌ কার্বদেট ও মধ্যবিৎ প্রকার 'টিপসিন্‌ ফার্শেশ্ট 
কেধল এই পরিমাণে উত্তমরূপ কার্য হইয়া থাকে, নতুবা পেগ টোন্‌ প্রস্তুতের 
“বিশ্ব ঘটে । জমাট প্রণণ্ড এল্বুমিন্‌ প্যান্কয়াটিক রসে পাাকাশঙ্গিক রসের মত 
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ফুলিয়! উঠে না কিন্ত তরে ববীরে বিগবিত হইয়া থাকে। টিপসিন্‌ কার্সেন্ট 
ক্রমাগত পেগ টোনের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিত থাকিলে তাঁহার অর্ক 
এন্টি-পেপটোন, হইর! পড়ে, অর্থাৎ ইহাতে পরিপাক সম্বন্ধীয় আর কোন পর্দি- 
বর্তন লক্ষিত হুয় না, কিন্তু অবশিষ্টাংশ এমিভো এসিডিস, লিউসিন্‌ এবং টাই- 
রোসিন্‌ নামক পদার্থ সমূহে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্ত ফাইব্রিণ এবং 
টেন হইতে যে পেপটোন্‌ নির্দিত হয়, তাহা এম্পারাক্জিনিক এসিডে পরিবর্তিত 
হইয়। থাকে। গেগটোনের উপর টি.পসিনের ক্রিয়া! এতদপেক্ষা অধিককাল স্ছারী 
হইলে ইণ্ডোল এবং ফেনোল নামক হূর্ন্বযুক্ত পদার্থ সমূহ প্রস্তুত হইয়া খাফে। 
পেপটোনের উপর টি.পসিনের ক্রিয়া নি্লিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে» 

এন্বুমিন্‌, টি.প.মিন্‌, এবং শতকরা '১ ভাগ সোডাপ্রাব পরম্পর মিশ্রিত 
করিলে, শারীবিক স্বাভাবিক উত্তাপে প্রথমে অদ্রবনীয় ক্ষার এল্বুমিন এবং 
তৎপরে হেমিপেপ্টোন্‌ ও এন্টিপেপ্টোন্‌ হয় খা £- 


হেমিপেপ্টোন্‌ এপ্টিগেপ্টোন্‌ 
( লিউসন্‌ ... ইত্ডোল, 
টাইরোসিন্‌ ফেনোল, 
হাইপোজ্যান্থিন্‌ চর্ষির অঙ্প ঢ 
লিঃ এস্প্যারাঞ্জিনিক অন্ন এমোনিয়! নদ 
নি গ্লাইকোকোল, সালফুরেটেভ, | 
গর 
হাইভেজেন 
কার্কোনিক এসি. 
্‌ 


প্যাঙ্কয়াস কোষের ক্রিয়া ও রক্ক হইতে ক্লোম্রস নির্বাণ |: 


(8০0000 ০1 792001685 ০515 200 00:005602 0: 108110103 000 
৮১৪ 01০০ )-_হাইিডেন্হাম সাঃহব একটি কুকুরকে ৩০ ঘণ্টা উপবাস করাইয়া 
তাহার প্যান্‌ ক্রিয়াস কোষ পরীক্ষা করিয়া' দেখিয়াছেদ যে. প্রত্যেক কোষ 
তিন তাগে বিতক্ত বখ। $--বাহপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশ ও অভ্যনতয়গ্রদেশ | মধ্য 


২৬৮. ফিজিয়োলজী।॥ 


০ 


প্রদেশে কেবল কোববর্ধনশীল' ফুল ( 1ব901583 ) লক্ষিত হয়। বাহা প্রদেশ 
চোস্ত ? ইহাতে যদি কার্দিণ নাক রক্তবর্ণ রং প্রযেশ করান যায়, তাহা 
হইলে এই প্রদেশ যেমন শীঘ্র 'আরক্তিম হইয়া উঠে, দানাদার অন্তর প্রদেশ 
€ 21800191 17066081 2০3৩.) তেমন হয় না। কিন্তু পরিপাকাবস্থায় অর্থাৎ 
আহারের পর ৬ ঘণ্টার মধ্যে যদি.এই কোয পরীক্ষা করিক়। দেখা যায়, তাহ, 
হইলে দেখ! যাইবে যে, বহির্দেশ প্রশস্ত হইয়াছে এবং অন্তর্দেশ অধিকতর 
দশমঠনার ও সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অথব| কখন কখন মিলাইয়া গিয়া থাকে, 
এবং সমভ্ত কোষটি অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়াতে এই অস্তর্দেশে কারমিন নামক 
বর্ণে আরক্তিম হইয়া যায়। মধ্যদেশের কোন রূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। 
আবার, পরিপাকান্তে দেখা বায়, যে রেশুকণ। সংযুক্ত অন্তর্দেশ পুনরায়, স্ফীত 
হইয়াছে; বহির্দেশ সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ কবিয়াছে, সমস্ত কোধটি অপেক্ষাকৃত, 
বৃহৎ দেখার, হুতরাং কারমিন্‌ বর্ণ আর অন্তর্দেশকে আরক্তিম করিতে পারে 
না। ইহাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরিপাক কালে যখন প্যান্ক্রিয়াস্‌ 
রস নিঃসরণ ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন ইহার কোষস্থ অস্তর্দেশ যেন  সঙ্কীর্ণ ঝ! 
কুঞ্চিত হইয়! ইহার মধ্যস্থিত রম নিঃসরণ করে, ইত্যবসরে বাহ্‌ প্রদেশ ঈষৎ 
স্কীত হইয়া নিঃসরণ উপযোগী পদ্দার্থ রক্ত হইতে টানিতে থাকে । কিন্তু পরি- 
পাকাস্তে যখন ইছার নিঃসরণ! ক্রিয়া! রহিত হয়, আবার অস্তরপ্রদেশ বহির্দেশের 
অংশ কমাইয়! যেন বর্ধিত হইতে থাকে, তখন সমস্তক্চ কোষটিকে বৃহৎ করিয়া 
তুলে। পরিপাক-ক্রিয্বার অস্ত হইতে দ্বিতীয়বার ভোজন পর্্যস্ত এই স্ফীত 
অন্তর্ডাগ ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হওত£ আপন কার্য করিতে থাকে এবং ওদিকে 
প্বাহােশ ক্ষীত হইয়া যায়, ও কোষটি অপেক্ষাকৃত ছোট হইরা পড়ে । অতএব 
ইহ হবার! নিয়লিখিত তিন প্রকার .কাধ্য হইতেছে। 
১ম। রক্ত হইতে বাহ প্রদেশ, ২য়, বাহ প্রদেশ হইতে অন্তর প্রদেশ ও ৩য়, 
অস্ত্র প্রদেশ হইতে রস ক্রমে ক্রমে নির্মিত হইয়া থাকে । কুনী এবং লী, হাই- 
ডের্ছেম সাহেবের.এই মত পরীক্ষার দ্বার! সমর্থন করিয়াছেন। 
ক্লোমরস দার পরিপাক ক্রিয়া ও জ্াইমোজেন হইতে 
টি প মিন; মিশ্মাণ (2900০:588০ 218950107 & 007008092 01 00915 
(0) 2.)1050857 )--লীবন্ত বুজির উত্তপ্ত প্যান্ক্রিয!স্‌ .গিসিরিণের সহিত, 
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মিশ্রিত করিয়া! শ্বতৃঃকারী (2:০০) পদার্থের উপর রাধিয় দিলে কোন ক্রিয়া 
প্রকাশ পায় না। - কারণ তখন উহাতে কেবল জাইমোজেন থাকে, টিপ্সিন- 
তল করিয়া প্রস্তুত হয় না। কত্ত সেই পান্কয়াস্‌ খণ্ড ২৪ ঘণ্টা বাহরে 
রাখিয়া তৎপরে তাহাতে গ্লিসিরিণ ও ঈষৎ ক্ষার দ্রব্যের সংযোগ করিলে সকল 
প্রকার ন্বতঃকারী পদাথকে পরিপাক করিতে পারে । আবার, কেবল প্যান- 
ক্রিয়াস রস সির্কাম্রের সহিত মাড়ির! গ্লিসিরিণ স'যোগ করিলে উত্তমরূপে শ্বতঃ- 
কারী পদার্থের উপর খ্রকাশ করিয়া থাকে; কারণ জাইমোজেন হইতে 
তখন টিপসিন প্রস্তত হইয়াছে । এটি,গন দ্বারাই পরিপাক কার্য নির্বাহ 
হইয়া থাকে । অপিচ অম্ন সংযোগ না করিয়াও যদি অধিক জল মিশাইর! 
৩৫ ডিগ্রি সেপ্ট উত্তাপে রাখ যায় তাহা হইলে ইহার কাধ্য করিবার, ক্ষমতা 
থাকে । এই সকল প্রথাণ দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয্লাছে যে (১). শরীর 
হইতে নুতন বাহির করিয়াই অথবা পরিপাক সমগে প্যান্ক্রিয়াসে ' উহার 
উতৎ্সেচক পদার্থ প্রস্তুত থাকে না, গলিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে তবে ইহা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) শরীরযভ্যস্তরে এই উৎসেচক পদার্থের ক্রিয়। ঈষ 
ক্ষার দ্রব্যে সংযোগে বদ্ধিত হইয়া থাকে । কিন্তু (৩) শরীরের বাহিরে অম্প 
ংযোগে ইহার ক্রিয়া উত্তমরূ প্রকাণ' পায়। হাউডেন্হাম সাহেব প্যাঙ্ক- 
মাসের এই উৎসেচক পদার্থের €2)0,0691) ) জাইমোজেন নাম দিয়াছেন ।- 
আহারের ১৪ ঘণ্টা পরে অধিক পরিমাণ জাইমোজেন সঞ্চিত হইয়া থাকে। 
টিঞ্লিন্‌ মিশ্রিত প্রোটিড. পদার্থকে জাইমোজেন বল! যায়। এ মিশ্রিত পদার্থে 
ঈষৎ উত্তপ্ত জল, কম জোর অসিড, এমন কি অক্সিজেন প্রয়োগ কৰিলে 
টিপরস্ন পৃথক হইয়া থাকে । কিন্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড ও অধিক ক্ষার 
কার্বনেট প্রয়োগ করিলে টিপহস্ন্‌ পৃথক কর! যায় ন|। হাইডেন্হাম বলেন 
যে এই উৎসেচন পদার্থ কোষের অন্ত প্রদেশের সহিত বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইর৷ 
থাকে, অর্থাৎ যদ্দি কোষের অন্তর্দেশ প্রশস্ত হয়, তবে এই পদার্থকেও অধিক 
পরিমাণে দেখ! যাইবে, আগ অন্তর্দেশ সঙ্কীর্ণ হইলে ইহারাও অপৃশ্ঠ হইয়৷ থাকে*. 
এবং পেনক্রিয়াস কোষ সর্বপ্রকার ন্নামু 'বিষুক্ত হইলে যেরূপ অসাড় ভাবে-. 
ইহা হইতে রস নিঃদরণ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন প্রকার দানাবিশিষ্ট সপ্ত-. 
প্রদেশও লক্ষিত হয় না, তজ্জন্ত ইহার রসের পরিপাক করিবার শক্তিও থাকে 
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না; অতএব বুঝ! যাইতেছে, যে, এই উৎসেচক পদার্থ রক্ু, হইতে লাভ 
হাটতেছছে। প্রথমে-প্যান্ক্রিয়াসে জাইমোজেন্‌ হইতে টিপ.সিন নামক প্রক্কত, 
উৎসেচক পর্থার্থ গঠিত হয়, দ্বিতীয়তঃ কোষের অন্তর্দেপস্থ জাইমোজেন্‌ বান 
প্রদেশ হইতে ইহার ভিতত্রে প্রস্তুত হয়। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, ইহার 
ঘারা,ছুই প্রণালীর কার্ধ্য সিদ্ধ হইতেছে । ১ম জাইমোৌজেনের গঠন নির্দাণ,-_ 
এই ক্রয়! ধীরে ধীরে ক্রেমাহয়ে সম্পূর্ণ হইতে থাকে এবং ইহারই দ্বারা, কোষের 
বৃদ্ধি ও রঙ্গ! হয়। ২য়। এই জ্কাইমৌজেন টিপ.সিন নামক উৎসেচক পদার্থে 
পরিপত হয়, যন্ধার৷ ইহার পরিপাক করিবার শক্তি লাভ হয়, এবং এই ক্রিয়ার 
ঘ্বারাই-প্রকৃত নিঃসরণ হইয়। থাকে । এই রম অবকাশমতে শীঘ্র শীঙ্গ বাহির 
হইয়। থাকে, এবং ন্নাঘু কর্তৃক এই কোবদিগের কাধ্য-ক্ষমত। বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

গ্যান্ক্রিয়াসের উৎমেচক উদ্দীপক পদার্থের স্বতঃকারী সামগ্রীর উপর 
পর্ধিপধবক সম্থন্ধে এত বিশদরূপে আলোচিত্ত হইল তাহাতে এই আশ্চধ্য প্রর্মীণ 
পাঞ্জা! ঘাইতেছে যে, ইহার নিঃসরণ প্রণালী অতি সামান্ত বলিয়! উপেক্ষা 
ঝঙ্গিবাক্ছ নহে, অথবা উহার কাধ্য সাধারণ প্রিফরণ প্রণালীর মত ইচ্ছামত 
ধীরে ধীরে বা অলসভাবে সম্পন্ন হয় না, কিন্ত এই রসের প্রস্তুত হওন কাল 
হইতে এবং ইহার কোষ হইতে নিঃসরণ সময় পধ্যস্ত ইহার ক্রিয়া সমভাবে 
অতি সতর্কতার সহিত নৃতন সামগ্রী গঠন করিবার প্রণালীর মত যথার্থ পরিশ্রম 
উদ্ধোগ ও বিশেষ যত্ব ছ্বাণ সম্পাদিত হইয়া থাকে । রস নির্্মীপে প্যান্ক্রিয়াসের 
এইয়প. সতেজ কার্ধযক্ষমতা'র ন্যায় অন্য অন্ত পরিপাক সন্বস্থীয় রস সমূহের 
ক্রিয। কতদুর বলবতী তাহা স্থির নিশ্চয়রূপে বল! বড়ই কঠিন, তবে পাকাশঙ্ক 
ও'লালা সবন্ধীয় গ্রদ্থিদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া যতদূর দেখ গিয়াছে তাহাতে 
বোধহয় যে, ইহাদের ক্রিস্সাও অতি পরিফাররূপে ও হুক্ষভাবে প্ান্ক্রিয়াসের 
কার্জা। প্রণাবীর অনুমরণ করিয়া থাকে। 

' পাকক্ছুলীর রস' এবং প্যান্ক্রিয়াস- রসের পরিপাক সম্বন্ধে 
ভেদ (2051৩7৩৩ ১৪৮৩৪হ, (83010 870 7910758%0 08558100) 
ক্স: প্রথমটিতে যেমন ফাইত্রিগ ফুলিয়া উঠে ও সম্পূর্ণরূপে ভ্রব হইয়া যাক, 
দিভীতে তখন হয় না, বরং-ফাইব্রিণ রত অব থাকে, এবং দ্রব হওয়ায় 
প্গিষ্ এই চূর্ণারু্জ ও ক্ষরিভ হইয়া থাকে । 
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২য়। প্রথমটি অম্নযুক্ত ন! হইলে পরিপাক করিতে “পারে 'না, দ্বিতীয়ের 
পক্ষে এ কার্য সম্পাদনে ক্ষারের (প্রয়োজন। অর্থাৎ গ্রাথমটাতে ক্ষার থাকিলে 
ঘেমন পরিপাক অসম্ভব, শেযোক্রাটতে অগ্্ থাকিলে সেইরূপ পরিপাকের 
সম্পূর্ণ বিভ্তু । 

ওয়। প্রথমটার পরিপাঁক করিবার জন্ঠ যেমন ছুই ভাগ হাইড্োক্লোরিক 
অগ্নের প্রয়োজন, দ্থিতীয়ে এক ভাগ কাঁর্ধমেট অফ. সোডা নামক শার ন। 
থাকিলে পরিপাক হইতে পারে না। , 

৪র্ঘথ। প্রথমটীতে পিত্ব-পরিপাকের বিদ্ব ঘটায়, কিন্তু ছিতীয়টীতে উহা 
সহায়তা কয়ে। 

মণ উভ্ভয় রস হারা তক্ষ্য দ্রব্যের পরিবর্তিত অবস্থার শ্বরূপ পেপ.. 
টোনে কোন বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না, তবে প্রথমটাতে যেমন 
অন্ন-এলবুমিন্‌ (4010 91001010 ) রূপ এক পদার্থ উৎপন্ন হয়, গ্বিতীয়ে 
তখিপরীত ক্ষারযুক্ত এলবুমিন্‌ (21211 ৭৪০০0 ) পাওয়া যায়। এই 
সকল সামান্ত পার্থক্য স্বত্বেও এতছুতয় রস মধ্যে গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত 
হয় যথ! ৫-- 

৬। প্যানুক্রিয়াটীকৃ পরিপাক প্রণালী দ্বার গক্ষা উ্রবোর শ্বতঃকারী, 
পদার্থ হইতে উজ্জলাকার নাইটোজেন সংক্রান্ত লিউপিন ও 'টাইরোসিন্‌, 
€7.60012 810 71০01) নামক বস্ত উৎপর হইয়। থাকে, অর্থাৎ এই রসের 
পরিপাককালে প্রোটিড. অর্থাৎ/ শ্বতঃকারী পদার্থকে চূর্ণ করিয়া উক্ত ছুই 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। কৃত্রিমভাবে এই রস হইতে ইহার ্্সার নষ্ট করতঃ পরিক্রত 
সুরা দ্বারা এই ছুই পদার্থ উৎপন্ন করাতে উহাদের অস্তিত্ব আরও, প্রমাণীকূত 
হই্লাছে। কিন্ত পাকাশয়ের পরিপাক কালে এতদনুরূপ পরিবর্তন হর 'মা। 
'লিউসিন্‌ ( 7.010 ) চর্বিজাতীয় ও টাইরোসিন্‌ বেনুজোরিক্ অন্নজাতীয় পদার্থ 
বলির সথিরীক্কত হইয়াছে । এতথ্াতীত, ইণ্ডো্স (17৫01) নামক এক ছক 
সক পদার্থ ইনছায় 'পর্দিপাক' কালে িংপর হইয়া থাকে | ' প্যাস্য়াসের 
পরিপাক কালে গতর কীট ইহা হইতে উদিত হইয়। উৎসেচম ক্রিয়া উংপটজ 
করে,তন্বার! ইছাতে ছুগন্ধি হইয়া খাঁকে। স্যালিখিলিফ এপিভ, (52110118৩ 
৪০] ) প্রয়োগে এই ছুরশন্ধ নষ্ট হ্য়। 








২২ ফিন্িয়োলজী 


৭ম। পাকাশয়স্থ রস যত শীঘ্র এলবুমিন্‌ ও সিপ্টনিনকে পরিপাক করে 
প্যাস্কয়াটাক্‌ রস তত নহে । 

৮ম। এিঁপাটিন্‌ ঘটিত স্বতঃকাঁবী পদার্থকে অম্পযুক্ষ বাঁ সিদ্ধ না করিলে 
প্যাঙ্কুয়াটিক্ রস উহার্দিগকে পরিপাক করিতে পারে ন1, কিন্ত পাকাশয় রস 
তথ্থিপরীত। 


পেনুক্রিয়াস.ও পাকাশয়স্ছ,কোঁষের গঠনের প্রভেদ-__ 
(500০00৮81 010676005 0965/6812 [02100192.9 2110. 50002801 06119)-- 
প্যান্ক্রিয়াসের যে অংশে দানা (019100158) দৃষ্ট হয় সেখানে কোন রং 
প্রবেশ করান যায় না) ২য়। এই দানা কোনেব বিশ্রাম সময়ে লক্ষিত ভয়। 
ওয়। উত্তেজনায় অনৃশ্য হয়। পাকাশয়স্ত কোষ যন দানায় পুর্ণ থাঁকে 
তথনই রঙ্গিল বর্ণ শীঘ্র ইাতে প্রবেশ কবে । ৪র্থ। উত্তেজনায় বা পরিপাক 
সময়ে ইহ দানাবিশিষ্ট হয়, বিশ্রাম সময় নহে। যেমন প্যান্ক্রিয়াসের 
উৎমে6ক উদ্দীপক পদার্থ জাইমোজেন, বোধ হয় পাকাশয়েবও সেইব্দপ 
পেপ সিনোজেন্‌ (75179৫৩7 ) নামক এক পদার্থ আছে; তথে ছুয়ের 
মধো প্রভেদ এই যে, গ্রাথমটি গ্লিসিরিনে দ্রব হয়, দ্িতীয়টা হয় না। 
যাহা! হউক দেখ| গেল যে পাকাশয়ের কোষ হইতে পেপ.সিন'€ 751 ) 
নির্মিত হয়, এবং কখন কখন রক্তে, মাংসে, এবং মুত্রে যে পেপসিন্‌ পাওয়া 
গিয়া থাকে তাহা হইতে ইহা উৎপন্ন হয় না, ব্বং ইহ! পাকাঁশয় ও অন্ত্দ্য় দিয়। 
' ধাহির হইবার কালে শোধিত হইয়া! এ এঁ স্থানে পাওয়া গিয়া থাকে । পাকাশয়স্থ 
অন্ন বোধ হয় লবণ (9০1৮1) 01101705 ) হইতে উৎপন্ন হয় । কি প্রকারে 
পেপ.সিনের সহিত ইহার সংযোগে উৎসেচন ক্রিয়া হয় তাহ! ভাল করিয়া বুঝা 
যায় না। ূ | 
পেহয়াসের ক্সায়ু কৌশল (11700৬ন18010 016 00১ 17811017585) 
--পিত্ব . অপেক্ষা পেন্ক্রিয়াটাক্‌ রসের অধিক আলোচনা হইয়াছে, ইহাও 
আহারের পর অধিক নিঃসরণ হয়, পরে স্থগিত থাকিয়া! আবার নির্গত হয়; 
প্রথস্ক নিঃসক্পণকালে ইহার মধ্যস্থিত শির সমূহ স্ফীত হইয়া থাকে। মেডুল৷ 
কআবলংঠেটা এপন্কুয়াস রসনিঃসরণের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে । পেঙ্কুগ্গাসের 
স্পীনিক্‌ হিপাটীক্‌ এবং হুুপিরিয়ার মেনেশ্টেরিক প্লেকসাস্‌ হইতে সায় 


১011 0 0982৮ ০7 ৬8০08৭, ৮ ও 


সস পপ পপ পপ পপ ও পপ আপ ০৮০ 


লাভ হইয়া থাকে। এ্রাপিন্‌ সেবন দ্বারা ক্লোমরদ নিঃসরণ করা 
ফায়। 

বারণষ্টিন বলেন ষে বিবমিষা থাকিলে বা বমন করিলে ইহার নিঃসরণ 
একেবারে বন্ধ হইয়া! যায়, ভেগাম্‌ শ্নীযুকে বিভক্ত করিলেও ক্ষণকালের জস্ত 
নিঃসরণ বন্ধ হয় কিন্ত পরক্ষণে আবার এই রস নিঃস্যত হইতে দেখ! যায়, 
ভেগাসের মধ্যস্থানকে উত্তেজিত করিয়া,উত্তেজক পদার্থকে তাহ! হইডে বিচ্ছিন্ন 
রাখিলেও ইহার নিঃসবণ গ্ষণকাল রহিত হইয়া থাকে; আবার পেন্ক্রিয়াটিক্‌ 
ধম্নীর 6তুঃপার্খন্ ন্নাযুদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলেও ক্রমাগত রস বহিতে 
থাকে, এ অবস্থায় ভক্ষ্যদ্রব্া ঘ্ারা ইহার নিঃসরণ বদ্ধিত হয় না) অথবা 
বিবমিষা আনয়ন করিলেও তাহার ক্রিয়া রোধ হয় না.। এই সকল দৃষ্টান্ত 
দ্বার। প্রাণ হইতেছে যে, কোন একটি বিশেষ ক্সামুর উপর ইহার ক্রিয়! নির্ভর 
করিতেছে না। 


পরিপাক ক্রিয়ার সংসক্ষিপ্ত-সার। 
৪7711114ঘ 07 াকজোলিশডা 00129 


ফারশ্বেন্টদিগের ক্রিয়া (4১০61০0.০£ 7০/29009)- ফান্মেন্ট নামক 
এক শ্রেণীর পদার্থ দ্বারা পরিপাকক্রিয়! প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে । যে 
কোন প্রকার রস অন্নবাহী নলী মধ্যে দৃষ্ট হউক না কেন, তন্মধ্যে একটী না 
একটি ফার্মেণ্ট দুষ্ট হইবেই হইবে । উহারাই ভক্ষিত দ্রব্যকে বিগলিত করিয়া 
থাকে । ইহারা জলে দ্রব হয় এবং শারীরিক ঝিলির ভিতর দিয়া শোষিত 
হইয়া থাকে । ইহার "* ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, উত্তাপে কার্য্যকারী হয় না, কিন্ত 
খাটি স্থরাবীধ্যে অধংস্থ হইয়া থাকে । 

মুখ গহ্বরে ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিবর্তন €(0187£9৪ ০1 091০৭] 
1) 01)9 7090) )--পুর্বে লিখিত হইয়াছে যে, ভক্ষা্্রব্য চর্বণ ছারা চুর্ণিত | 
হইলে মুখের লালার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হয় যদ্দারা তাহা খণ্ডাকারে 
পররব্তিত, ঈষৎ ক্ষারঘুক্ত ও কোমল আকার প্রাপ্ত হয় এবং সহ গলাধঃকরণ 
হইয়। থাকে । এই ক্রিরার বঙ্গে সঙ্গে 'লালা, ক্ষিত দরব্স্থিত শ্বেতসারকে 

৩৫ 


২৭৪ ফিজিয়োলজী । 


শর্করায় পরিণত করিয়া দেয়! ভক্ষ্যব্পব্যের মুখের ভিতর এই টি পরিবর্তন 
হয়, কারণ, মুখমধ্যে চর্বি ও প্রোটিভ জাতীয় পদার্থের কোনক্প পরিবর্তন 
সংঘটিত হয় না। 

পাকাশয় মধ্যে ভক্ষ্যদ্বেব্যের পরিবর্তন (:61050858. ০৫ 09 
19০0. 11) 61১০ ৪601779০৮)--পাকাশয়ে ভক্ষাদ্রব্য পড়িলে অগ্যুক্ত হয়, শ্বেতসাব 
জাতীয় পদার্থের শর্করায় পরিবর্তন প্রণালী বন্ধ হয়, চর্বিজাতীয় পদার্থের 
ংযোগতস্ত গলিয়া যায় কিন্ত প্রকৃত চর্বিকণার কোন বূপাস্তর হয় না। 
প্রোটিড পদার্থ সকল গলিয়া পেপটোন হয়। এল্বুমিনাস্‌ ভক্ষ্য্রবা 


অধিকাংশ গলিয়| গ্িয়৷ থাকে এবং ভক্ষিত দ্রব্যের সমক্ত পেপ. টোন, তরল চর্বি 
শ্বেতসার ও শর্করা প্রভৃতি অংশ সকল একত্রিত হইয়া কাইম্‌ নাম প্রাপ্ত হয়। 


এই কাইম্‌ পাইলোরাসের মুখ দিয়! অস্ত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে । 

অন্ত্রমধ্যে ভক্ষিতদ্রব্যের পর্িবর্তন (000505 ০£ 0০০৭7 (19 
10698$1198)--কাইম্‌ পিত্তরস ক্লোমরস ও অন্ত্র রসের সহিত মিশ্রিত হইঘ। 
ক্ষারযুক্ত হয়, শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের, যে যে অংশলালার দ্বারা আক্রান্ত 
হইতে পারে নাই, উহারা অন্ত্রধ্যে শর্করায় পরিণত হয়, অর্থাৎ হেথায়ও 
আবার শর্করা প্রস্তত প্রণালী আরম্ভ হইয়া থাকে, চর্বিজাতীয় পদার্থ 
সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং পাকাশয় রসের দ্বারা যে সকল প্রোটিড, 
পদার্থ আক্রান্ত হইতে পারে নাই তাহারা অন্ত্রধ্যে পেপটোন্‌ হইয়া থাকে । 
এক্ষণে কাইম্‌, কাইল্‌ নাম প্রাপ্ত হয়। সহজে ব্যাপ্ত হইতে পারে এরূপ 
পেপ টোন ও লবণ ঘটিত পদার্থ পোর্টাল শিরা মধ্যে প্রবেশ করে এবং স্থক 
সুঙ্ষ্ব চর্ব্বিকণ। লাক্টিয়াল নলীর ভিতর শোষিত বা সঞ্চালিত হইয়া থাকে । 
বুহদান্ত্রে অবশিষ্ট কাঁইল্‌ ক্রমে ক্রমে ঘন হয়, এবং বিবিধ উৎসেচন ক্রিয়া দ্বার! 
ছুর্ন্ধযুক্ত হু এবং অবশেষে উহা! মলবূপে বহিরগত হইয়া যায়। 








শখ) 0 পেরু 01089) ত0101:5, ২৭ 
1 


পরিপাক সম্বন্ধে যাবতীয় রস ও ফার্থেন্টের ক্রিয়ার তালিকা 
[813], 0৮ 70 10107515707 07 
বা) পশলা, দনারাধাণাঘণ9, 





হজমী রস ফান্মেণ্ট ক্রিয়া 








ইহা শ্বেতসারকে শর্করায় পরি- 
ণত করে ।. 


পপ সিন অল্পরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
বে প্রোটিডকে পেপটোন করে। 


89998865 কার্ল ফার্েপ্ট | ছুষ্ধের কেজিনকে জমাট করিয়া 
ফেলে। 
০ রা শি জা ক্ষার রসের সহিত মিলিয়। 


প্রোটিডকে পেপটোন করে। 
( খ) কার্ডলিং ফর্ম | ছুগ্ধের কেজিন্‌কে জমাট করিয়া 





ক্লোম'রস 
ফেলে । 
(গ) ভায়েষ্টেস্‌ শ্বেতসারকে শর্করা করে 
(ঘ) ইমাল্সিভ, ফার্খেণ্ট | চর্ববিকে তৈলবৎ ও ফেনাযুক্ত 
222525211০০ 
ই কেন স্থগারকে ইন্ভার্ট স্থগারে 
অস্্রস | ইনভার্টিন পরিবর্তিত করে। 


কুধা, তৃষ্ণা ও উপবাদ। 
লন 01017, লাগা £ব0 ৪14৯ 10, 

এক্ষণে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও উপবাস সম্বন্ধে গুটিকতক কথ! লিখিলে পরিপাক 
ক্রিয়! বর্ণন সমাপ্ত হইয়া যায়। 

শরীরাভ্যন্তরে ভক্ষ্য দ্রব্যের অভাব বোধ হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া 
থাকে । যদিও আমাদিগের মানসিক শক্তি পাকস্থলীর উপর ক্ষুধা নিবারণ 
করিবার জন্ত চৈতন্ত উৎপাদন করিয়া, দেয়, তথাপি তাহার উপর একা? 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে না, যেহেতু অন্ত কোন শিরা বা নলীর হারা রক্ত, 


৯৭5. হিজিয়োলজী । 
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মধ্যে তক্ষ্যদ্রব্য প্রবেশ [শ করাইয়া 'দ্রিতে পারিলে, ক্ধার নিবৃত্ত হইতে পাবে | 
কারণ, হহা দেখ! গিয়াছে যে, ভেগাস্‌ স্বামুদয়.যাহাঁদিগের দ্বারা কেবল আমব। 
পাকগ্ু্লীর অবস্থা বুঝিতে সঙ্গম হই, তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলেও 
ক্ুৎপ্রবৃত্তি নিবারণ হয় না। 

যাহ! হউক,?যদিও অন্য উপায়ে ক্ষুণ। নিবারণ করা যাইতে পারে, তথাপি 
ভক্ষযা্রব্য উরস্থ হইলে ঘেমন স্ুন্দরবপে ক্ষুত্িবৃত্তি হইয়া থাকে তেমন আর 
কিছুতেই হয় না, অতএব মুষুগ্ত শরীর হইতে ক্ষধার উদ্রেক হইলেও পাক- 
্থণীকে প্ররুত ক্ষুপার চৈতন্ত উৎপাদক যন্ত্র বলা যায়, আর ভক্ষ্যদ্রবোর অভাব 
বশতঃ রক্তের পুষ্টীনাধন না হইলে এই যন্বস্থ সামু কতৃক যেমন সেই অভাব 
বোধ হয, তেমন আর কোন ইন্দিয়স্থ সাযুব হয না। 

শরীর মধ্যে জলবৎ তরল পদ্রাথ্ের অভাব হইলে পিপাস। হইর। থাকে, 
অর্থাৎ ইহা ক্ষুধার ন্যায় সষন্খ শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তরল পদার্থের অভাব 
মাত্র, এবং তালু ও ্িহ্বা দিয়া ইহার অভাব মোচনের ভাষ| বাক্ত হইঘ। 
থাকে । কারণ, শুষ্ক তালুকে রসাল করিলে যদিও তৃষ্ণ। নিবারণ হইয়। থাকে, 
তথাপি কোন জপবৎ পদ।৫থ একের সহিত মিশাইলে, বা পাকস্থলী এবং রক্ত- 
বহ্থানাড়ী সমূহের ভিতর উহাকে পিচকারী করিলে অথবা তাহা তক এবং অন্ত 
দিয়া শোষিত হইলে, আর তৃষ্ণী থাকে না। শোণিত মধ্যে জলের পরিমাণ. 
কমিগ্বা গেলে অথবা শিরা মধ্যে লবণাক্ত বা কোন কঠিন পদার্থ প্রবেশ করাইয়া 
তগ্নিবন্ধন রূক্তের জলীয়াংশ ইহাদের দ্বারা শোৌধিত হইলে প্রকৃত পিপাস। 
বোধ হইয়া থাকে । অহ্য আষুর অপেক্ষা মুখ ও তালু প্রদেশস্থ স্বাযু কর্তৃক 
রক্তের এই অবস্থা! অধিক পরিমাণে বোধ হয় বলিয়া” আমরা রূসন] বা তালুকে 
পিপাঁসার ইঞ্জিয় বলিয়া মনে করি, কিন্তু বাস্তরিক ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কেহই কোন 
ইন্দিয়ের শক্তি হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উহার। সমস্ত শরীরের এক একটি 
ভাব মাত্র । 

এইরূপ অনেকের সংস্কার আছে যে, কেবল ফুসফুসের দ্বারা বিশেষ ভাবে 
শ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ হইয়! থাকে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম ; যেহেতু 
তক্ম্যান সাহেব পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালনের 
স্ববস্থার উপর উহ! নির্ভর কবিয়া থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ নাড়ী সমূহে রক্তশ্রোত 
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ধন্ধ না হয়, ততক্ষণ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য জীবকে বারস্বার মুখ ব্যান 
করিতে দেখা গিয়া! থাকে । | 
এতএব আম্রা দেখিলাম ষে, নিশ্বীস গ্রহনেচ্ছার ভার বিশেষ ভাবে স্কুপ- 
ফুসের উপর অর্পিত নাই, কেবল পাকস্থলীর চৈতন্টে ক্ষুধার উদ্দ্রেক হয় না, এবং 
তালু বা রসনা পিপাসার একমাত্র আধার স্থান নহে; এবং শ্বাস গ্রহণেচ্ছা, 
কুধাব লালসা, এবং প্রিপাসা নিবারণের বাগ্ছা৷ এই তিন প্রকার কামনাই 
রক্তের অবস্থার উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে । অর্থাৎ ফুসফুনকে 
স্থানান্তর করিলেও মন যেগন নিশ্বাস বহনের অভাব বুঝিতে পারে, ক্ষুধা ও 
তৃষ্ণারকালে পাকস্থলী অপুষ্টিকর পদার্থে পূর্ণ থাকিলে বা ভেগাস্‌ ন্থাযুদ্ধয় 
বিভক্তপ্কবিয়া দিলে, অথব1 মুখ ও তালু রসাল করিয়া রাঁখিলেও মন তেমনি 
শারীরিক অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্ষুধা তৃষ্ণার অভাব অনুভব কণিয়! থাকে । 
উপবাস করিযঘ্লা থাকিলে জীব-শরীরে ক্রমে ক্রমে যে সকল লক্ষ্মণ প্রকাশ 
পাইয়। থাকে, তাহা একে একে বর্ণন করা যাইতেছে । 
১ম। উপবাসের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা শরীরের ভার 
হাস পাই! থাকে । এই ভার একেবারে কমিয়' যাঁয় না, প্রথমে শরীরের অঙ্গ 
প্রতাঙ্গের ভার অনেক পরিমাণে লু হইয়া 'তৎপরে ধাঁরে ধীরে কমিতে থাকে । 
, চোঁসাট সাহেব বলেন বে, শরীরের পঞ্চমৃৎশের ছুইভাগ কমিম়া গেলে অথব! 
শতকর। শরীরের চল্লিশ ভাগ হান হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে । 
২য়। শারীরিক উত্তীপের উপর উপবাসের বিলক্ষণ ক্রিক! প্রকাশ পাইয়। 
থাকে । স্ুস্থাবস্থায় যেমন এক বা ছুই ডিগ্রি সেণ্ট উত্তাপের তারতম্য হয়, 
উপবাসের প্রথম অবস্থায় উত্তাপ হাস হওয়! দূরে থাকুক ৫ বাঁ৬ ডিগ্রি উত্তাপ 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যুর" অব্যবহিত পূর্বের শারীরিক উত্তাপ এত হ্বাস 
হইয়া পড়ে ষে, সে সময়ে তাপমান যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শরীরের 
উত্তাপ ৩১ ডিগ্রি সেণ্ট উত্তাপের অধিক হইবে না। ইহাতেই জানা যাইতেছে 
যে উপবাসের মৃত্যু, আর অত্যন্ত শীতলতায় প্রাণত্যাগ ছুই সমান । যেহেতু 
কোন ব্যক্তির. দারুণ শীতে প্রাণ বহির্গত হইতেছে এমত সময় ভক্ষ্যন্ববা 
র্যতীত যদি তাহার শরীরের উত্তাপ লাগান ঘায়, তাহ! হইলে তাহার প্রাণ 
রক্ষার অনেক সম্ভতাবন|। 
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৩য়। ক্ষুধায় কাতর হওয়া উপবাসের প্রধান লক্ষণ, ৩ৎ্পরে পাকস্থলীর 
উপর বেদনা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অনিদ্রা, ও শারীরিক শুষ্কতা এবং তাহার 
যৎপরোনান্তি দৌর্বল্য হইয়া থাকে। ফুসফুস ও ত্বক দিয়া যাহা নির্গত, 
হয় তাহা অত্যন্ত . ছুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে অতিসার ও নান! 
প্রকার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ হইয়! প্রকৃত দুর্বলতায় জীবের মৃত্যু হইয়া 
থাঢক। 

গর্থ। কোন প্রকার সামগ্ী আহার বা তরল পদার্থ পান না করিলে, 
অর্থাৎ প্রকৃত উপবাসে ৬ হইতে ১০ দিবসের মধ্যে জীবের মৃত্যু হইয়! থাকে । 
অল্প জল বা কঠিন ভক্ষ্যসামগ্রী আহার দ্বার] মন্ষ্য অনেক দিন বাচিতে পারে; 
কিন্তু সাধারণ অজ্ঞান লোকেরা বলিয়া থাকে" যে, অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি 
কোন প্রকার আহারীয় বা পানীয় গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনশনে 
বহুকাল জীবিত ছিল, তাহ! সম্পূর্ণ ভ্রম এবং তাহ এক্ষণকার বিজ্ঞানের যুক্তি 
বিরুদ্ধ কথা । 

৫ম" উপবাসী মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 'শারী- 
রিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুফ ও লঘু, শিরা সকল বিশেষ মগজের শিরা সমূহ 
ক্তহীন, এবং পাকস্থলী ও অস্্দবয় শূন্য ও কুঞ্চিত, এবং ইহাদের গাত্র অপেক্ষা- 
রুত শীর্ণ ও শ্বচ্ছ হইয়। গিযাছে । শারীরিক নানাবিধ নিঃস্থত রস যাহ! পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে তাহা শুষ্ক হইয়া পড়ে, কেব্ল পিত্ত ঘনভাবে পিত্বধারে 
অমিয় থাকে। সমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীত্র পচিয়! যায় । 


০০ ওরা মজা 


শোষণ ক্রিয়া। 
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দেহ মধ্যস্থিত শোষকনলী (4307১97%3) দ্বারা ষে স্বাভাবিক কায 
নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম শোষণ প্রক্রিয়া । ইহা ছুই প্রকারে সাধিত হইয়া 
থাকে।_ 
১ম। ভক্ষিত দ্রব্য ও ভূবাযু ষে সকল পদার্থ প্রয়োজনীয়, তাহারা রক্ত 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে; আর যে সকল শোষণোপযোগী পদার্থ শরীরের 
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ভিতরে বা! বাহিরে আসিয়। সংস্পৃষ্ট হয়, তাহারও সেই সেই স্থানের রক্ত মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে পারে। 

২। শরীরের যে যে অংশ্ব স্ব স্ব কাধ্য সমাধা করিয়। অকর্মণ্য ও 
অকিঞ্চিংকর হ্ইয়! পঞ্চড়, ও ষে সকল পদার্থ শরীরে অবস্থান করিলে শরীরের 
অনিষ্ট করিবার সম্ভাবনা, সেই সেই অংশ বক্তবহানাড়ী প্রভৃতি দ্বারা শোষিত 
হইয়! থাকে । 

এই ছুই প্রকার শোঁষণ কাধ্য রক্তবহানাড়ী ও লোধিক! অর্থাৎ ল্যাক্টিয়াল 
ও লিক্ষাটিক নলী (7,969 ০৮ [170)09) দ্বারা সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য 
উহাদ্দিগকেই কেবল শোষক বল' গিয়া থাকে । 

জরাফু কুম্থম, নাভীরঙ্ছ, ত্বক্‌, নথ প্রভৃতি স্থান ব্যতীত, লিক্ফষাটিক নলী- 
দিগকে শরীরের প্রায় সর্বস্থানে 'দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার্দের ভ্রমণ কালে 
প্রত্যেককে লিম্কাটিক্‌ গ্রন্থির ভিতর দরিয়া গমন করিতে হয় । 

এই সকল শোষক নলীদিগের গঠন ও কাধ্য বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়ীছে, 
এক্ষণে ইহাদের প্রত্যেকের শোষণ প্রণালী বর্ণন কর যাউক। রর 

ল্যাকৃটিয়াল ন্লী কর্তৃক শোষণ (4050110610৮ 00 19069818) 
-_কাইম্‌ ক্ষুদ্র ও বৃহদাস্ত্র দিয়া ভ্রমণ কালে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক পাইয়া থাকে, 
এবং তাহার পরিপাক প্রাপ্ত পদার্থ সকল এই স্থানের গ্ৈম্মিক বিল্লীস্থিত রক্ত- 
,বহনাড়ী ও ল্যাক্টিয়াল নলী কর্তৃক শোষিত হয়। রক্তবহানাড়ী কর্তৃ্ 
শোষণ কাষণ সম্পন্ন হয় ইহা পরে বর্ণিত হইতেছে, এক্ষণে ল্যাক্টায়াল নলীর 
শোষণ প্রক্রিয়! আলোচন! কর। যাউক । 

ইহারা ইচ্ছামত কাইমের কতকগুলি পদার্থ শোষণ করে, তন্মধ্যে তৈলবং 
পদার্থ ই প্রপান। ক্ষুদ্র অন্তরস্থিত ভিলাই নামক রক্তপূর্ণ ক্ষুত্র ক্ষুত্র উচ্চ স্থান, 
হইতে ইহাদের শোষণ কাধ্য প্রধানতং সম্পর হইয়া থাকে। অন্্স্থ গ্লৈন্মিক 
ঝিল্লীর গাত্রে এপিথিলিয়াম. কোষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ভিলাইদিগেব 
উপরে এই কোষদিগকে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিতে দেখ| যায়, এই 
কোষ সকল তৈলবৎ পদার্থকে আকর্ষণ করে এবং তথা হইতে তাহা ল্যাক্‌- 
টিয়াল নলী কর্তৃক শোষিত হইয়া থাকে ।. 

কি প্রকারে এই শোষণ কার্ধ্য সম্প্ন হইয়া থাকে তাহা ঠিক করিয়া বলা. 
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কঠিন, বোধ হয়, কাই্ের উপর অস্ত্রের ক্রিমিগতির চাপ পতিত হইলে, উপ- 
রোক্ত কোষ সমূহের গাজে ভক্ষ্য দ্রব্যের তৈলবৎ পদার্থ সকল আসিয়া পিশিতত 
থাকে, এজন্য উহাদের শোষিত হইবার অনেক সম্ভাবনা । আবার, পিত্ত, 
প্যান্ক্রিয়াটিক ও অস্ত্ররস সমূহ দ্বারা এ কোষদিগের গান্জ রসাল থাকে বলিয়া 
ল্যাকট্টিয়াল নলী' কর্তৃক তৈলবং পদার্থ শোষণের বিলক্ষণ স্ববিধা হইয়া থাকে । 
লিম্কাটিক নবলী কর্তৃক শোষণ (4১৪০:০৮০০. ১০ 0১০ 1757৭- 
7)১2010) _ পূর্বে উল্লেখ করা হষ্টয়াছে যে, এই সকল নলী ও বক্তবহানাড়ী- 
দিগের কোন প্রকার রোগ ন। থাকিলেও তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ নিচয়ের 
চলচল হয়া থাকে । অর্থাৎ তাহার। তন্ত মধ্যে পরম্পরের পার্থে অবস্থিতি 
কর!তে, কেপিলারী নলীস্থিত রক্তরস হহতে পদার্থ সকল চোয়াইয়। লিম্ফাটিক্‌ 
নলীতে উপনীত হয়, এজন্য এই সকল সামগ্রী হঈতে লিক প্রস্তুত হইফ্। থাকে । 
রক্করবহণ নলী কর্তৃক শোষণ ( 45001507670 91০98- 
৮০৭39৪) লিল্ফাটিক ও ল্যাকৃটয়াল নলী সমূহ বেমন আপন আপন ইচ্ছামত 
পদার্থ শোষণ করে, রক্তবহানাডীদিগের সে রূপ প্ররুতি নহে । বাধুনৎ জলীয় 
অথব৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন পদার্থ ইহাদের গাত্রে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়; তাহাবা 
অঞ্জেব গাত্রে পিশিতে পারিলে শোধিত হইতে পারে । শিরা ও কেপিলাবী 
নলী কর্তক অধিক পরিমাণে শোবণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহার 
যেকেবল নানা স্থান হইতে পদাথ গ্রহণ করে তাহা নহে, কিন্ত যেকোন 
স্থান হইতে সামগী শোষণ করে; তন্মধ্যে আবার আপনাপন নানা প্রকার 
পদার্থ বাহির করিয়া দেষ। 
অবস্থাভেদে শোষণ প্রক্রিরার তারতম্য (61:020738271005 
[১৮01121770 030006107) ১৮ 
১। ত্বকের সব্ধ প্রথম আবরণ ছিন্ন করিয়া কোন শোষণোপযোগী পদার্থ 
লেপন করিলে যেমন সহজে শোষণ হইতে পারে, অক্ষত চশ্ম'দ্বারা সেরূপ 
. শোষণের সম্ভাবনা নাই। 
২। পদার্থ যত বাধুর ন্তায় কি্বা'জলবং তরল হইবে, তত অধিক পবি- 
মাণে তাহার শোষণ হইবে। ঘন পদার্থকেও শোষিত হইতে হইলে তাহাকে 
জরবনীয় হইতে হয়। | | 
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| রক্কবহানাড়ী হত. পূর্ণ থাকিবে, অথবা! ধত তাহার গাত্র কিল হইবে। 
তত তাহার শোষণ শক্তির বিত্ব ঘটিবে.।.. 
৪॥ রক্ত-ভ্োত ষত শীস্ত শীষ প্রবাহিত হইবে, ততই শোষণ প্রন্িয়ার 
শবিধা। কারণ, তাহ! হইলে পশ্চাবর্তী শোধিত সর্ধদা শোধণের স্থানে ধন-ছন, 
উপনীত হইতে পারে । 


পোষণ প্রক্রিয়া । 


ব0]17২17101. 


ষে সতেজ কার্যক্ষমতা হার] জীব-শযীরন্থ প্রত্যেক তগ্জ ও যন্ত্র অঞ্জরে 
লিশ্মিত হইয়া! স্ব স্ব সুস্থাবস্থা রক্ষ! করিতে সমর্থ হয়, তাঞ্াকে পোষণ ক ক্র 
কহে। এই ক্রিয়ার দ্বার। প্রচ্যেক তন্ত ও যপ্ত্র আবশ্যকীয় পদার্থ আপন 
অভান্তরে সুঞ্চয় পূর্বক নিজ নিজ ক্ষতি পুরণ করিয়া থাকে ।, প্রত্যেক ত 
কণ1 এইরূপে যে রক্ষের সার আকর্ষণ করে তাহ নয়, কিন্তু তাহাকে আপন 
গঠনোপযোগী করিয়া নিজ নিজ কাধ্য নির্বাহ করিয়া থাকে | 

এইরূপ অসংখ্য পরিবর্থীন সত্বেও জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্জ বর্ধিত ও বিকশিত 
কইয়! পোষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সর্বাবয়ব বিশিষ্ট থাকে; এবং এইজন্ঠ' একজন 
যুব! ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া আপন আকৃতি, গঠন ও ভার সমভাবে রক্ষা করিতে 
সক্ষম হয়। 0. 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরমাণুসকল পোষণ-প্রক্রিয়া দ্বারা থে ক্রমান্বয়ে পরিবন্তিত 
হইয়া থাকে তাহা নানা দৃষ্টান্ত দ্বার! সমর্থিত হইতে পারে যথা ২__ 

১ম। কোন লুক্রমান অস্থির বছির্দেশ বৃদ্ধি পাইবার ফালে তাহার মজ্জা- 
স্থিত গহ্বরের আয়তমও প্রশস্ত হইর়৷ যায়। ইচার একমাত্র কারণ এই যে, 
ফেমন ইহার বহির্ভাগে নূতন পদার্থের সংযোগ হয়, তেমনি তাঁহার অতাস্তর 
দিকের গাত্র হইতে পুরাতন পদার্থের বহির্গমন হইয়া থাকে । 

২য়। প্রত্যেক গ্রন্থি, নিঃসরণ কালে আপন আপন কোষ কি্থ।। তগ্াধ্য 
স্থিত পদার্থ বাহির করি দিয়া পরস্পরের আরুতি ও গঠন রক্ষা করিয়া 
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ধাকে। ইহার অর্থ এই যে, যেমন পুরাতন সামগ্রী বাছির'ছইয়া ধার, তেখনি 
নৃতন পদার্থ তাহার স্থান অধিকার করিয়া থাকে । 

ওয়। এইরূপ ত্বক, পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি প্রত্যেক শারীরিক: তন্ত আপন 
আপন কার্ধ্য নির্বাহ করিয়। পোষণ প্রক্রিয়া দ্বার! পূর্ববৎ অবস্থিতি ধরে।। 

অন্নস্থিত পরমাণু সমূহের %ি'জ কার্ধ্য ক্ষমতানুসারে এইরূপ পরিবর্তন 
সঙ্ঘটিত হুইক্। থাকে ; কিন্তু অঙ্গ প্রতাঙ্গের কতকগুলি অংশের কোন কার্ধা 
করিবার আবশ্তক ন1 থাকিলেও তাহার! নির্দিষ্ট সময়ের পর রূপাস্তর হুইয়! 
শরীর মধ্যে শোধিত হয়, নতুব। নষ্ট চইয়। দেহচাত হইয়। থাকে। 

লোম ও দত্তের বিষয় আলোচন! করিলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পোষ- 
কতা কর! ধায়, এবং তৎসঙ্গে পোষণ প্রক্রিয়ার, আশ্চর্য্য কৌশলও, বোধগমা 
হইতে পারে। 

লোম বর্ধিত হইবার কালে তাহার মজ্জা মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ও দানাবিশিষই 


একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া বায়। এই পদার্থ নানা কোষ ও কোষ 
বর্ধনশীল মূলে নির্িত। ইহা লোমের তলদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করে। 
ইহার ভিতর কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ থাকে বলিয়া লোমকে কাল দেখায়। 

প্রত্যেক লোম কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া আপন তলদেশকে আর পূর্ণ 
করিয়া রাখে না, বরং ঈষৎ উর্দমুখে শ্বীত হইয়। তাহাকে কুঞ্চিত করিয়। 
তুলে; ক্রমে ইহার বহির্দেশ শুত্র হইতে থাকে এবং মজ্জান্থিত কৃষ্ণবর্ণ 
পদার্থের হাস হুইয়। পড়ে। 

অবশেষে লোমের তলদেশে আর ফোন প্রকার পদার্থ দৃ্ই হয় না, এজন 
সমন্ত লোমটি নই হুইয়! ঝরিয়। পড়ে। প্রত্যেক লোমের এইরূপে জন্ম হয়, 
এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর তাহার কোন প্রকার এরা শক্তির ত্বার! সঞ্চালিত 
ন! হইয়াও আপনাপনি গুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু গ্রত্োকের মৃত্যুর পূর্বের 
নিজ নিজ অনুর রাখিয়। বায়, হন্থার। নূতন নুতন লোম তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়া থাকে। এন্ুলে আপত্তি হইতে পারে যে, অঙ্গের বহির্দেশস্থ লোম ব1' 
কেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা, দেহাভাস্তরগ্থ অংশ সমূহের পুঠি সাধনের পক্ষ কিরূপে 
সমর্থন কর! যাইতে পারে ? অতএব দেহাত্যন্তরস্থ অনাবস্তক কিম্বা! রূপান্তর 
প্রা্থ শারীরিক অংশ সমূহ শোষণ দ্বার! কি প্রকারে পোষণ গ্রন্রিয্কার সাহাষ্য 
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করিতে পারে তাহা পৃতনন্বীল বা ছখদন্তের বিষয় আলোচনা করিলেই- সকল 
মীমীংস! হইয়। যাইবে । | 

প্রত্যেক ছুপ্ধী্ত পন আপন অস্কুর হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং. এই 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী দক্তের অঙ্কুর ন্বর্ূপ আপন গাত্রের কিরদংশ শ্বতন্্ব 
করিয়! রাখিয়া থাকে। তৎপরে ইহার! আবশ্টকমত বৃদ্ধি পাইক্জা কিছুকাল 
স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। অবশেষে যেমন নূতন দস্ত বর্দিত হয়, তেমন 
তাহা ছগ্ধদত্তের মৃলদেশ চাপিতে থাকে; এজন্ড পতনশীল দত্তের রক্ত ও 
্বস্ুপদার্থে নির্শিত সারাংশ তাহার মুল সহি শোষিত হইয়। যায়, এবং হুগ্ধ- 
দস্তের অবশিষ্টাংশকে অসার বলিয়। বাহির করিরা তাহার স্থান অধিকার করেও 

শৈশব কালের দত্তের এইরূপ অবস্থ। দেখিতে পাওয়! যার, কিন্তু বার্ক্যা- 
বন্থায় দত্তের মূল পর্ধাত্ত উঠিয় গিয়া থাকে । 

অতএব আমরা দেখিলাম পোষণ প্রক্রিয়। দ্বার! কি প্রকারে শারীরিক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ সকল বিকাশ ও বৃদ্ধি পাইয়। নির্দিষ্ট কাল পরধ্যস্ত অবস্থিতি করে, এবং 
কিরূপেই বা সমস্ত শরীরের ধ্বংস ন! হইতে তাহার অংশ সকল বিন! পরিশ্রমে 
কিনা বহির্দেশ হইতে আহত হইয়া, মৃত বা রূপান্তর গ্রাণ্ড হয়, ও অবশেষে 
বহির্গত কিন্বা শোধিত হইয়। নিজ নিজ উত্তরাধিকারীদিগের জন্ত পথ গ্রস্ত 
করিয়৷ থাকে। 
» শারীরিক প্রত্যেক অংশের জীবন কাল নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু সকলেই এক 
সময়ে মৃত কি পরিবর্তিত হয় না) অস্থিসমূহ, পেশী গ্রভৃতি কোমল তস্ক 
অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে । 

মন্ুযোর ছুগ্ধদস্ত যেমন নির্দিষ্ট সময় পর্যাস্ত অবস্থিতি করে, আঅন্যান্ঠ 
জীবেরও সেইরূপ হইয়! থাকে, আবার নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে তাহা নানা 
জীবকে পক্ষ, শৃঙ্গ ও চর্ম ত্যাগ করিতে দেখা যায়, এবং পোষণ-প্রক্রিরা দ্বারা 
সে সকল পুরণ হইয়া! থাকে । এই প্রক্রিয়া! ছারাও লিম্ফকণা রক্কণায় 
পরিপত হইয়া! থাকে । 

কিন্ত গ্রতোক অংশেক্ষ অতিরিক্ত কাধ্য কিন্বা সঞ্চালন খ্বার! তাহায় জীবন- 
কালের হাস হইয়া যায়, আবার অল্প পরিশ্রম করিলে ভাহার়। জনেক দিস 
জীবিত থাকে। 
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নৃতন অংশ সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পুরাতনের "স্থান অধিকার করিয়! 
খাকে | বাস্তবিক, মন্তিফ ও পেশী প্রভৃতি শারীরিক অংশে বহুল পরিমাণে 
কোধবর্থনশী মূল দেখিতে পাওয়া যায়| ' যথায় অনেক কার্ধ্য এবং তজ্জন্ত ' 
শোষপ-প্রক্রিয়ার অধিক প্রহোজন, তথায় ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 
এই কোববর্ধনশীল গৃগ হইতে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। জরাধুর অন্তর্গত 
শিশুর এবং অল্প বয়স্ক জীবের তন্ত সমূহে- এই মুল হর্থে্ট পরিমাণে অবস্থিতি 
করে বলিয়া তাহাদের শীঘ্ব শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে । আর যেস্থানে ইহাদগকে 
দেখিতে পাওয়া যায় ন। তাহ শীঘ্র নষ্ট হইয়। যায়) আবার কোযবর্ধীনশীল 
মূলবর্জিত স্থান সমূহকে শীঘ্ঘ নষ্ট হইয়া! যাইতে দ্রেখা যায়। 

মনুষ্যের ছুগ্ধদত্ত পড়ি গেলে পোষণ-প্রক্রিয়! গ্কার! নূতন দস্ক তাহার স্থান 
অধিকার করে, এবং এইরূপে দস্তেব পুনর্জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু হাঙ্গর গ্রভৃতি 
জন্ধর মুখমধো যে সারি সারি দত্তপাটি লক্ষিত হয় তাত কেবল পশ্চাৎস্থাপন 
মাত্র, এক পাটির অঙ্কুর হইতে অপর গুলির পুনর্জন্ম হয় না। ত্বকের নান। 
আবরণ দ্বিতীয় প্রণালী অহথসারে পুনস্থািত হইয়া থাকে ; উপরিশ্থ, আবরণের 
অনুর হইতে নিযস্থ আবরণের জীবন লাত হয় না। 

অগন্থ পদার্থ সমূহের এইরূপ পুনর্জন্ম ও পুনস্থাপনের তন্ধ মনোমধ্যে 
সর্ধ্দ| জাগরুক থাক। কর্তব্য, কারণ, শারীরিক অঙ্গ প্রত্ঙ্গ রোগ বা আঘাত 
সবার নষ্ট হইলে পৌষণপ্রক্রিয়া ছারা কেবল খ্পনাপন নিমানুসারেই পুনর্জীবিত 
৬ পুনগ্টীপিত হইতে পারে । 


সুন্দররূপে পোষণপপ্রক্রিয়। নির্বাহ হইতে হইলে নিম্নলিখিত 
অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়| 

১) 'শোণিত সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ থাকা আবশক, কেননা ইহা হইতেই 
পোষখোপযোঁলী পদার্থ অঙ্গ সধ্ো গৃহীত হইয়া থাকে। 

২। অঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে এবং তথায় নিয়মিতক্ঈপে সেই রক্তের, 
ফান হইবার বিশেষ আবঙ্ীকৃতা। 
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এক্ষণে দৃষ্টান্ত বারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত চতু়ের পোবকতা কর! যাঁউিক। 

১। পোষণ-প্রক্রিয়। নির্বাহ করিবার জন্ত সকল জীবের রক্তের অবস্থ! 
এক নির্দিষ্ট নিয়মে বন্ধ নছে, বাহার যেন্ধপ শোণিত, যদি তাহ। কোনরূণে বিকৃত 
ন| হয়, তাহার সেই ভাবে পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে । ব্যক্তিগত শোপিত তাহার 
অঙ্গ গুত্যঙ্গের সথ্যভাবে সংযুক্ত হইতে পারিলে সেই সেই স্থানের পুষ্টিলীভ হুয়, 
নতুবা তাহা ফোন, প্রকারে অতাপ্ন পরিমাণ বিষাপ্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত 
হইলেও দেহস্থিত সমস্ত মিশ্রিত উপকরণের পরিবর্ডন সংঘটিত হুয়। এবং পোষণ- 
প্রক্রিয়া! একেবারে পরিবন্তিত হইয়া পড়ে । 

উপদংশ ও বসস্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ এইরূপ রক্ষের অবস্থা পঁরিবন্তিত, 
হইয়া যায়, এবং পোষণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে। 

২। অঙ্গ মধ্যে অথবা তাহার সন্নিকটে সেই রক্তের নি্মমিতরপে সঞ্চালন 
ষে বিশেষ আবশ্তক হইয়! থাকে, তথ্বিয়ে আর সঙ্গেহ লাই । কারণ, ইহ! 
দেখ গিয়াছে যে; কোন অংশে অল্প পরিমাণে শোণিত প্রবাহিত হইলে, তাহ! 
শুফ হইয়। যার, স্থানীয় রঞ্জজ্রেত একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে পৌষপ-প্রক্রিয় 
রহিত হইয়া অর্গিস্থিত পদার্থের মৃত্যু আনয়ন করে, এবং 'কোন স্থানে রক্ত 
সঞ্চালিত ন! হইয়া স্বির থাকিলে তথাকার পোষণ স্থগিত হইয়া থাকে ।' 

আবার পোষণোপযুক্ত স্থানে অথব! তাহার নিকটবর্তী প্রদেশে সেই 
রক্তের সঞ্চালন আবপ্তক, কেননা তাহ! হইলে রক্তের নারাংদ, লীগ শি 
তথায় উপস্থিত হইতে পারে । পোষণ-প্রক্রিয়। নির্বাহ করিবার'উন্ত রক্ত- 
বহা নাড়ীকে যে কোন পোষপোপধোগী স্থানের মধ্য দিয়! গ্রবাহিতত' হইতে 
হইবে এমভ নহে, কেনন! তাহাক্সা শ্বয়ং এই ক্রিয়ার কিছুই সহায়ত! করে না') 
ইহার! কেবল রক্তবাহক মান্্র।. তবে তাহাদিগকে সেই স্থানের নিকট দিয়া 
ধাবিত হইতে হয়, যদ্থার! তত্মধ্যস্থিত শোণিত অঞ্লেশে সেই শ্বানে ঠোরা ইয়া 
গিয়া তাহার বলাধাপ করিতে, সক্ষম হইয়! থাকে । 

রক্তবহানাড়ী সকল এইরূপে রঞ্তপূর্ণ ও রক্তপৃণ্ঠ স্থানে সমভাবে পোষণোৌপ- 
যোগী পদীর্ঘ ধিতরণ করিয়া, থাকে । যে স্থান রত্তপূর্ণ.তাহার 'হধ্য ইহা 
প্রবেশ করে, এবং যে প্রদেশ তুশ্ন, তাহার 'মিকট দিয় ইহার প্রবাহিত “য়, 
কি উভর প্রদেশে এক নিখৈ রক্জের সীয়াংশ শোখশ [হইয়া দীকে । পেদীর 
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নধ্যস্থিত ত্র সমুছে, অন্থিমজ্জায়, রক্তহীন চর্দে, এবং চক্ষুর কর্ণিয়া নামক 
বিনীত রক্তবহানাড়ী প্রবেশ ন! করিয়াও তাহাদিগকে পোষণ করিয়! থাকে। 
শারীরিক অংশ সমূহ নিকটস্থ ক্তবহানাড়ী হইতে রক্কের সারাংশ গ্রহণ করিয়! 
পট হয়। 

৩। পুর্ব (&ইরূপ নিদ্ধাস্ত ছিল যে পোষণ প্রক্রিয়ার উপর ন্বায়ুর কোন 
কর্তৃত্ব নাই, যেহেতু উদ্ভিদ, রণ এবং নি্নতম শ্রেণীর জীবদিগের ন্ায়ুর আদৌ 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। কিন্ত তাই বলিয় যাহাদের শরীরে জ্গাযুর কার্্যক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহার! ইহা সাহায্য ব্যতীত পুষ্টিলাভে অসমর্থ। কারণ, 
ইহ দেখা গিকাছে যে, নানাপ্রকার মানসিক উত্তেজনে রোগের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, 
ও আরোগ্যলাভ হইয়া! থাকে, আবার মানদিক উত্তেপ্না ব্যতীত ম্মাযুকোষ 
কিনব! গ্বাুন্ত্র কোন প্রকারে আহত হইলে তত্রত্য স্থানের পোষণ-কার্য্ের 
শিখিলত। ঘটিয়া থাকে । | 

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জ। বিচ্ছেদ কাঁরলে অথব1 তাহ! কোন প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত 
হইলে কেবল যে নিয়দেশের পক্ষাঘাত হয় তাহা নহে, কিন্তু তত্রত্য সমস্ত অঙ্গের 
ব্য ঘটিতে পারে। একদ| মজ্জার আঘাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক ব্যক্তির 
গুল্ফ বা পারের গাইট পচিয়! যাইতে দেখ! গির়াছিল। আবার এক পার্থর 
পঞ্চম ক্ষান্ত দ্ট হইলে সেই পার্্স্থত মুখের আর পূর্ববৎ পুষ্টিলাভ হয় না, এবং 
ওজন প্রান চন্কুতে কত হইয়। থাকে। 

ফোন গ্বায়ুকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করিলেও পোষণ কার্যের বিস্ব ঘটে) 
আধার, গাগ ও নানাপ্রকার মানসিক বিকার, কি! শিরঃপীড়ায় কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে বন্তকের কেশকে শুভ্র হইয়া! যাইতে দেখ! গিয়াছে। 

এই দকল দৃষ্টাত্ত বার! স্বতঃই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিশ্চয়ই গোষণ- 
'জির, উদর স্কামু সকল কর্তৃত্ব করির! থাকে। চৈতন্ঠোৎপাদক সাফ সক্র 
সায়! এ কাধ্য সম্পর হইবার অনেক সম্ভাবন। কিন্তু এ স্থলে এই প্রশ্ন উত্থিত 
হইতে পায়ে যে, মভিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার সুত্র বা সিম্পেখেটিক গান এই 

উীতহায়, গে কাহার কর্তক এ কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে ? বোধ হয় ছুই 
একার স্ব কর্তৃক $€পাপ-পরক্রিমা নির্বাহ হইয়া থাকে। কারণ পৃষ্ঠবংশীয়, 
যঙ্ছা ও. জৃন্িকো: যোগে সমস্ত শনীর শীর্ণ ও শুক হইতে দেখ! বায়। আবার, 
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শ্ীবা প্রদেশ দিম্পেখেটিক্‌ স্ত্রকে রজ্জু দ্বার! বন্ধ. করিয়া ছিলে চক্ুতে প্রদাহ 
উতপর হইয়! থাকে । | 

; (৪) পোষণোপধুক্ত স্থানের স্স্থাবস্থারও বিশেষ প্রয়োজন) ) কারগ, সেই 
স্থানের উপরিভাগ, প্রক্ুৃতিস্থ না থাকিলে নিগস্থ অংশ সুস্থ থাকিতে পায়ে 'না। 
পোষণোপযুক্ত. স্থান তাহার নিম্নাংশকে আপন আপন অবস্থান্ুয্ধপ করিয়! লয়; 
সেইজগ্ঠ যতদিন তাহ! সুস্থ থাকিবে ততদিন তাহার সেই অবস্থ! রক্ষিত 
হইবে। আবার, তাহ! প্ররৃতিস্থ না থাকিলে কেবল যে তাহার অবস্থা 
পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহ! নহে, কিন্তু সেই পরিরর্তিত অরস্থা রহিয়! যায়, 
একারণ ক্ষত ভাল হইলেও বহুকাল পর্যন্ত তাহার দাগ থাকে ; এবং উপদংশ 
প্রভৃতি নানা প্রকার পুরাতন রোগের মূল বিবিধ ভক্ষান্রবা ও খধধাদির হারা 
নির্মল করিতে চেষ্টা করিলেও শীত্র নিঃশেষ হয় না। 

শারীরিক প্রত্যেক অংশ তাহার নিকটবর্তী স্থানকে এইরপে আপন 
অবস্থান্ুরূপ করিতে পারে বলিয়া কোন কোন রোগ একবার ভিন্ন খায় শরীরে 
উৎপন্ন হয় না, আবার কতকর্লি দেহকে শীঘ্র শী্ব আক্রমণ করিয়া থাকে। 
এই ছুই প্রকার নিয়মের একই অর্থ, অর্থাৎ রোগের গ্রথম আক্রমণে শরাঁর 
মধ্যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্তিত অবস্থ! রছিয়! বায়। ইছাতে 
এই ফল হয় যে, একের দেহ মধ্যে পূর্ব্ব রোগের মূল বিস্তমান থাকির! সে 
ভাবে তাহার দেহের গঠন ও পোষণ হইয়া থাকে, এবং জান নৃতন ক্োগ 
তাহাকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। আর, অপরের ধেহমধ্যে পূর্ব 
রোগের জড় বিস্যমান থাকাতে শীত শীন্ব তাহারই হস্তে পতিত হইতৈ' য় । 

কিন্ত দেহের নানা রোগ জনিত এবম্প্রকার পরিবর্তন যে চিরকাল হিয়া 
যাইবে এমন কোন নিয়ম নাই, কালে তাহা পূর্ববৎ স্স্থাবস্থায় আৰার পরিণত 
হইয়। থাকে। এইজন্ত কয়েক বৎসর পরে আবার টাকা দিবার প্রথা 
প্রচলিত আছে, এবং এ কারণেই বসন্ত প্রভৃতি রোগ পুনর্ধার ব্যক্তিকে আক্র- 
মণ করিয়া থাকে, এবং এ কারণে ক্ষত চিহ্ন দিলাইয় যায়, ও র্ধ প্রকার 
তন্ধ রোগ বারা পরিবন্তিত হইলেও আবার পুনর্ধার প্রকৃতিষ্থ হইয়া খাকে। 


২৮৮ ফিজিয়োললী | - 


জীব শরীরের উতভ্ভাপ | 
£ 1151 70 


ভীব শরীরে সর্বদাই রাসায়ণিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। এই ক্রিয়! 
বার] শাদীরিক জটিল অর্গানিক পদার্থ নকল অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
নানাপ্রকার শজি উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে শারীরিক উদ্থাপ একটা প্রধান শক্তি 
বলিয়। জানিবে। যখন শারীরিক যাবতীয় গ্রন্থি, পেশী ও তত্ত প্রভৃতি ষে কোন 
বিধানোপাদানের কার্ধাকারী গএ্টোপ্লাজম্‌ নামক শ্বতঃকারী পদার্থের সহিত 
ধামনিক ,শোপিত মিশ্রিত হয় তখনই শ্রীর মধো উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
রক্তের ছিমোগ্নবিন্‌ নামক. পদার্থের অক্সিজেন তন্ত্র হাইড্রোকার্বন নামক 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত ছইলেই উত্তাপ উৎপন্ন হয় এবং উহাদের রাসাক্সনিক 
সংযোগের ফলস্বরূপ জল ও কার্বনিক এপিড. গ্যাসও প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

সর্বপ্রকার জীব শরীরে এইরূপে উত্তাপ উৎপন্ন হইলেও সকলের শারী- 
রিফ উত্তাপ সমান, নক্ধে। শারীরিক উত্তাপের তারতম্যান্ুসারে জীবগণ 
প্রেণীভৃক্ত হইয়াছে যথা £ _ 

জীতল রক্রবিশিষ্ট জীব (0০০13 01০050 81010)919 )-- যাহাদের 

শরীরে ধীরে ধীরে অথবা অল্প পরিমাণে অক্সিজেন খরচ € 0%1096100 ) হয় 
তাছাদিগকে কেহ, কেহ শীতল রক্তবিশিষ্ট জীব বলিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ বলা 
ঠিক নয়$ কারণ, উহাদের রক্ত বাস্তবিক শীতল নয়, তবে তাহাদের রক্তের 
উত্তাপ পরিবর্তনশীল ( ০1)8100087)16 01 0০01101001)011091 ) ব্টে। মনুষ্য 
পণ্ড ও অন্তান্ত চতুষ্পদ জন্ত বাতীত যাবতীয় জীবই এই শ্রেণীতুক্ত। ইহাদের 
শারীপ্িক উত্তাপ চতুর্দিকস্থ তৃবাধুর উত্তাপের সহিত প্রায় সমান বলিলেও হয় 
বথ| £__ভেকের শারীরিক উত্তাপ ভূবাযুব উত্বাপের সহিত প্রায় এ্রক্য হইয়া 
থাকে ; তবে তাহাদের সঙ্গম ও জন্ম দিবার কালে তাহাদের উত্তাপ ভূবাঁযু 
অপেক্ষা, ১০1১২ ভিশ্রী বৃদ্ধি হইতে দেখা গরির। থাকে। কোন কোন মত্ন্ত ও 
সর্পের উত্তাপ জল ব| ভৃবাষু অপেক্ষা ১* ডিগ্রী অধিক হয়। * যাহা হউক ইহা 
বরণ রাখিতে হুইবে যে, শীতল রক্তবিশিষ্ট জীবদিগের শারীরিক উত্তাপ অত্যন্ত 
কম এনং ভাহা স্থান ও খডুজেদে পরিবর্তিত হইয়া! পাকে । 


£& 1, লতা, ২৮৯ 


*উষ্ রক্তবিশিষ জীব (ড/৪) 0199060 210105819 )--যাহাদের 
শরীরে প্রবল ভাবে ও শীঘ্র শীঘ্র অকৃদিজেন খরচ হয় তাহাদিগকে কেহ কেহ 
উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট জীব বলিয়া থাকেন কিন্তু এন্ধপ বলাও.অসঙ্গত। কারগ, তাছা- 
দের শোণিত বাস্তবিক গরম নছে। ইহাদের রক্তের উত্তাপ অপরিবর্থনীয় (৭০- 
01771765202 0 )801701090612)91) খাকে। মনুষ্য, পক্ষী ও অন্তান্ত চতু- 
ষ্পদ জন্ত এই শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের শারীরিক উত্তাপ চতুর্দিকম্থ তৃবাযুর 
উত্তাপ অপেক্ষা অঙ্ধিক এবং এই উত্তাপ স্থান ও ধাতু তেদে পরিবর্তিত হয় না। 
মন্থুযোব স্বাভাবিক শাধীরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ বগলের উত্তাপ ৯৯ ভিগ্রী ফ]ারানি 
কাট. চাতক প্রভৃতি পঙ্ষীর উত্তাপ ১১১ ডিগ্রী হইয়া থাকে । বাহিরের ভূরাঁ- 
যুব তাপ অত্যন্ত বুদ্ধি হইলে শারীবিক উত্তাপের অল্প বৃদ্ধি হইতে পারে। টাফিস্‌ 
বাথ, (9119) 97117) লইলে শারীবিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয় । আরক্ক ও মোহ 
জরে ১০৬, তরুণ বাত পোগে ১১০ এবং মেরুদও ভাঙ্গিয়। গেলে ১২২ ডিগ্রী 
পর্যান্ত উত্তাপ উঠে । আবার অন্ঠ প্রকার রোগে যথা ইউরিমিস্বা ও কলের 
গতি রোগে স্বাভাবিক উত্তাপের ত্রপ্বতা হইয়া! থাকে । 


শারীরিক উত্তাপ উৎপত্তির কারণ ( 01905$ 10 ৮7100 1681 
071৩0 )--রাসায়নিক ও যান্ত্রিক (011617010৭1 2100 0)60178001081) এই 4. 
গ্রধান কারণে উত্তাপ উৎপন্ন হইয়! থাকে । 


১। কার্যকারী প্রোটোপ্রাজমের সহিত ধামনিক রক্ত সংস্পৃষ্ঠ হইলেই রাঁস।- 
য়নিক ক্রিয়। জনিত উত্তাপ উৎপন্ন হয়। 

২। ধর্ষণে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। যথা মাংসে ২ ধর্ষণ, রক্তবহানাড়ীর গানে 
রক্তের ঘর্ষণ; আবরণের ভিতর টেগুনের ঘর্ষণ ইত্যাদি। 

৩) উঞ্ণ সামগ্রী আহার ও পান করিলে দেহ মধ্যে উত্তাপের উৎপত্তি 
হয়। 


ভক্ষ্যদ্রব্ের চর্বি, শ্বেতসার, তৈল, দ্বত, শর্করা প্রতি সামগ্রী, ইউরিয়া 
উউরিক্‌ এসিড, এবং জলরূপে পরিব্তিত হইবার কালে উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া! 
থাকে। চর্বিজাতীয় পদার্থে দিও অকৃদিজেন কম তথাপি ইহা সম্পূপরূপে 
পুড়িস। সর্বাপেক্ষ অধিক উত্তাপ উংপন্ন করে। শ্বেতনার ও শর্কগায় কম 


৩৭ 
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উত্তাপ উৎপন্ন হয়) যেহেতু পূর্বেই ইহাদের  অকৃপিজেন ব্যরিত হয়, কেবল 
কার্বন ও হাইডেশজেম অবশিষ্ট থাকে । এই জন্ত ইহাদিগকে কার্কে-হাইডে,- 
টস্‌ ফহে।, এল্বুমিনজাতীয় পদার্থে কার্বন ও হাইডেোজেনের পরিমাণ অধিক 
হইলেও চর্কিজাতীয় পদার্থের অপেক্ষা কম উত্তাপ উৎপর হয়। কারণ, ইহ- 
দের ভিতর অল্প অকৃসিজেন মিশ্রিত থাকে, কিছুতেই বাহির হয় না এবং 
শরীর মধো ইহাদের দাহন ক্রিয়] সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় না; প্রমাণ এই যে, 
এল্বুমিন হইতে ইউরিয়া! প্রস্ত ত হয়, সেই ইউরিয়া শরীরের বাঠিরে পোড়া ইলেও 
উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এতদ্যতীত, অল্প ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইলে, 
জল শোফিত হইলে এবং চর্ববজাতীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে কিছু না কিছু উত্তাপ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । শারীরিক সকল অঙ্গ গ্রত্যঙে এইরূপ পরিবর্তন 
ঘটিত হয়, তজ্জন্ট গ্রত্যেক কেপিলারী নলীতে, রাসায়নিক যোগ ঘটাইবার 
ক্ষমতানুসারে উত্তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু এই উত্তাপ সকল স্থানে সমান ভাবে 
উৎপন্ন হয় না অথবা সকল স্থানের কার্য সমান নহে। কোন প্রদেশে 
অতিরিক্ত কাধ্য হয় বলিয়। তথ! হইতে উত্ত(পও অনেক পবিমাঁণে বহির্গত 
হইয়। থাকে এ কারণ অন্তান্ঠ স্থান হইতে উত্তাপ পরিচালিত ও নিয়মিত হউয়। 
থাকে। 

কোন স্থানের উত্তাপ শীত্র শোষিত ও বিকীরণ দ্বার নষ্ট হইলে ততংক্ষণণৎ 
অন্তত্র হইতে তাঁহার পূরণ হইয়া থাকে। 

তাপোত্পতির স্থান নিরূপণ (1০০85116001 0০ 267518012ো 
01118 )--লাভোনিয়ার সাহেব বলিয়াছেন যে, ফুসফুল শারীরিক উত্তাপ 
উৎপত্তির স্বান। কারণ, এই যন্ত্রে অকৃসিজেন শোধিত ও ব্যয়িত হ্টরা থাকে; 
অনেকে এই মতের পোষকত! করেন না। কারণ, তাহা হইলে ফুসফুস শারী- 
রিক সকল স্থান অপেক্ষা গরম হইত। কিন্তু তাহা হয় না। মাংসপেশীর 
কৃঞ্চনে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। শারীরিক যাবতীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থি আপন 
আপন কাঁ্্যকালে উত্তাপ উৎপাদন করে। যকৃতে যত উত্তাপ উৎপন্ন হয় 
কোন রদ্থিতে রূপ দৃষ্ট হয় না|. যকৃতের হিপাটিক্‌ শিরার শোণিত সকল 
স্থানের শোৌণিতাপেক্ষা! উ্ণ। পেশী ও গ্রন্থির অপেক্ষা মস্তি ও কশেরুক 
মজ্জাতে কম উন্বাপ উৎপন্ন হয়।' 
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শারীরিক তাপের পরিমাপ (88000 ০ 1)68€):-- 
* ১০০ গ্র্যাম এল্বুমিনে ৪২৬, ৩০০ অংশ তাপ 
১০০ ৮ চর্বিতে ৯০৬. ৯০০ ঞ 
২৪০ ৮ শ্বেতসারে ৯৩৮, ৮০০ রী 
এই ২২৭২ অংশ তাপের কতকাংশ শরীর্থ ভূবাঘু ও ভক্ষিতপ্রব্কে গরম 
রাখিবার জন্ত ব্যয়িত হয়; কিয়দংশ বিকীরণ ও বহন (18018000৪00 
00101100107 ) দ্বারা চালিত হয়, এবং কিয়দংশ রক্তসঞ্ালন ক্রিয়া প্রভৃতি 
শারীরিক বিবিধ ক্রিয়। সম্পাদনার্ধে ব্যিত হইয়া থাকে। 
শারীরিক উত্তাপের হ্বাস হওন প্রণাঁলী ( 81০95 10 91১10 
11080 19 1০9:)---৪ প্রণালীর দ্বার! শারীরিক উত্তাপের হাস হুইয়। থাকে ষথ! £ 
সঞ্চালন,” বহন, বিকীরণ এবং বাঁশীকরণ ব। উপিয়। যাঁওন (০00006101, 
০01)56001017, 18018000710 ৪৪0১০7৪6108. ) ভূবাযুব পরমাণু-পরম্পরার 
উত্তাপ চালিত হইলে উহাকে কাগাক্‌সন্‌ ব! উত্তাপ সঞ্চালন ক্রিয়া কহে। ' 
এই প্রণালীদ্বার অল্প উত্তাপ চালিত হইয়া থাকে । কোন স্থানেব ভূবায়ু 
গরম হইলৈ যদি অন্ত শীতল বায়ু তাহীর দিকে চালিত হয় তাহা হইলে উষ্ণ 
ভূবাযু উপর দিকে প্রেরিত হয় এবং অন্য শীতল বায়ু তাহার স্কান অধিকার 
কবে। এই প্রণালীকে কনভেকৃসন ব। বহন প্রণালী কছে। উত্তপ্ত গাত্রের 
চতুর্দিকে সমান ভাবে তাপ ছড়াইয়। পড়িলে তাহাকে উত্তাপ বিকীরপ প্রণালী 
কছে। অতি অন্ন পরিমাণে শ'রীরিক উত্তাপ বাস্পের আকার ধারণ করিলে 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ উত্তাপ গুপ্ত উত্তাপে পরিণত হইলে তাহাকে টা বাশীকরণ 
প্রণালী কহে। র 


শারীরিক উত্তাপ হাসের কারণ (০89563 ০1953 ০1 ব্রার 
১। শীতল নিশ্বাস বায়ুকে গরম করিবার জন্ত উত্তাপ ব্যয়িত হয়। ১৩ 


কিলোগ্র্যাম ভূবাযু মনুষ্য প্রত্যহ নিশ্বাস দ্বার! গ্রহণ করে, তজ্জন্য ৮৪ অংশ 
উত্তাপের প্রয়োজন হইয়। থাকে । 

২। শীতল পানীয় ও আহারীর় ভক্ষাদ্রব্যকে উষ্ণ পার জন্ভ উত্তাপের 
প্রয়োজন হইয়া থাকে |. (সমস্ত দিনে ১৯০০ গ্র্যাম শীতল পানীয় ও আহা. 
রীর সামগ্রীর জন্ত ৪৭ অংশ তাপের প্রস্বোজন হয় )। 
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৩। চর্ম দিয়া প্রতাহ ৬৬০ গ্র্যাম পদার্থ ঘর্মরূপে বাহির হইয় থাকে । 
'৪| ফুপক্ষুন দিয়! বাম্পরপে গ্রশর় ৩৩* গ্র্যাম পদার্থ বাহির হ্য় এমং 
তজন ১৮২ অংশ তাপ বাহির হইয়! থাকে । 
£। গাত্র অনাবৃত রাঁখিলে মলমূত্র ত্যাগ কালে কিঞিৎ পরিমাণে উত্তাপ 
নির্ঘত হইয়! ঘায়।. 
অতএব আমর! দেখিলাম যে শ্বাসগ্রহণ, পান ও আহার, চম্ম এবং ফুসফুস 
দ্বার! ২২৭২ অংশ শারীরিক উত্তাপের ৬৭৭ অংশ রক্ষিত হয়; অবশিষ্টাংশ 
' দ্বক্‌ দিয়! বিকীর্ণ হইয়। থাকে । 
মনুষ্য শরারে শ্বাভীবিক উত্তাপ (09700078009 06 0002) 
বগলে” তাপমান যন্ত্র রাখিলে ৯৮. হইতে ৯৯ ডিগ্রী ফ্যারনহীট পধ্যস্ত উত্তাপ 
উঠে, কিন্তু শারীরিক গহ্বর মধো এরূপ রাখিলে ১৭৭ ডিগ্রী ত্বাপ'উঠিতে 
দেখা গিয়া থাকে । 
শারীরিক উত্তাপ রক্ষণ প্রণালী (01810/095009 01 69100)08- 
0০১১ । ত্ত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে যাহাতে তাহ! শীত্ব কমিয়া যায় সে বিষয়ে 
যত্ববান্‌ হওয়া কর্তব্য । 
২। উত্তাপের হ্রাস হুইলে শারীরিক উত্তাপ ঘাহাতে বাহির হইতে ন! 
পারে এমত চেষ্টা কর কর্তব্য। 
পন্দীরের তাপ বুদ্ধি পাইলে ত্বকের কৈশিক। (€[011%7799) গুলি শিথিল 
হয়, স্থতরাং রক্তশ্রোত বৃদ্ধি পায়; গাত্রে উত্তাপ বিকীরণ প্রণালীর আধিক্য 
হয় এবং রক্ষের তরল পদার্থ বাশ্পেব আকাবে উ্থিত ও বাহির হইয়া জ্ঞাত 
বঅজ্ঞাতসারে শারীরিক অন্িবিজ্ত উত্তাপেব হু।স কবিয়া থাকে। আবার, 
তাপ বৃদ্ধি হইবার কালে ক্ষুধা থাকে না, সুতরাং আহার না করা প্রযুক্ত শরীরে 
উত্তাপের আধিকা হইতে পারে না। ৃ 
শরীর অত্যন্ত গরম হইলে আাযু আকর স্থান উত্তপ্ত হইয়া শ্বাস গ্রশ্থাসু 
ক্লুত হয়, ইহাতে ঘন ঘন ভূণাঘু ফুসফুগে প্রবিষ্ট ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
শোণিতের জল ভাগকে বাম্পের আকারে উখিত করিবার সহায়তাকরে, এই 
গ্লথালী দ্বার উত্তাপ হাস হুইয়। পড়ে আর বৃদ্ধি হইতে পুর না। 
শারীরিক উত্তাপ হাস হইলে কৈশিক। গুলি কুঞ্চিত হয়, শরীরের ভিতর 
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হইতে উত্তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে না, অধিক'পরিমাণে আহার লহ্য হয়। 
চর্বিজাতীয় পদার্থের দহনক্রিয়ার (০%৭20107) বৃদ্ধি হয়, নুতরাং শারীরিক. 
উত্তাপ আবার স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে। 

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সর্বদা উত্তাপ উৎপন্ন হয় বলিয়। ইহার রক্ষা! হয়। 
এই উত্তাপ সর্বর্দঃ নানাস্থানে পরিচালিত হয় তজ্জ্বনা অঙ্গ প্রতাঙগ উত্তপ্ত থাকে । 

উত্তাপ রক্ষার অন্যবিধ কারণ এই যে, ইহা সর্বদা নিয়মিত হইয়! 
থাঁকে। ৃ 

নানাগ্রকার গাত্রাবরণ, বিবিধ ভক্ষাদ্রব্য এবং অগ্নির উত্তাপ দ্বারা দেশ 
কাল ভেদে শারীবিক উত্তাপ বক্ষা করা যাইতে পারে। 

অতএব আমর! দেখিতেছি যে, শ্বাসনলী ও -ত্বক্‌, অতাধিক্ত বন্ত্ের স্তায়, 
অবস্থিতি কবিয়!, সর্বদ।ই স্থানীয় রক্তের অতিরিক্ত উষ্ণতা, শোষণ, বিকীরণ 
গ্রভৃতি কাধ্যের দ্বার! গ্রহণ করিতেছে, এজন্ ধমনী, শিরা ও কেপিলারী 
নলীর গাত্র ্সামুস্ত্র কর্তৃক শিথিল হইয়৷ তাহাদেব অভ্যান্তরে রক্তাধিক্ হইলে, 
যে অতিরিক্ত উত্তাপ আসিয়৷ উপস্থিত হয়, তাহ! উপরোক্ত শ্বানলী ও ত্বকৃ 
বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। 

আবার শীতঙ্গতায় সিমপেখিটিক কতৃক উক্ত নলীত্রয় কু্চিত হইয়া আপন 
আপন অভ্যন্তরস্থ শোণিতের উষ্ণত1 রক্ষা করিয়া থাকে । ৫” ও 
**. অর্থাৎ যখন বাহিরের বায়ু শীতল হয়, তখন অঙ্গ প্রতাজে অতি অল্প পরি- 
মাণে শোণিত প্রনাহিত হইয়া আবার উত্তাপ রক্ষ! করিয়া থাকে। আর, 
বাহিবের বায়ু উষ্ণ হইয়া! শরীরে অধিক রক্ত সঞ্চালন হইলেও, ঘর্ম্ম গরভৃতি ঘবার। 
রক্কের অংশ বাহির হওয়াতে শোণিত্বের উভাপ বৃদ্ধি হইতে পায় না। 

বিবিধ লবণ পরস্পর রাসায়নিক যোগে উত্বাপ উৎপক্গ করিয়া থাকে বলিয়া 
আমর! কেবল ভক্ষাত্রব্যকে উন্ভাপের কারণ বলিতে পারি না। আবার, শ্বেত" 
সার ও চর্ধি ব্যতীত অন্য প্রকার ভঙ্ষ্যপ্রব্য ভক্ষণেও উত্তাপ উৎপন্ন হইয় 
থাকে ; কাষ্ঠে কাটে ঘর্ষণ হইলে যেমন উত্তাপ উৎপন্ন হয়, রক্তবহানাড়ীর তি ত- 
রেও সেইক্প হইতে পারে। এখানে ছই প্রকারে, ঘর্ষণ হয়; ২ম--রক্ক। ও. 
ইছার নাঁড়ীর গাত্রের পরম্পরের ঘর্ষণ, ২য়-_শোিতন্থ চক্রাকার লোহিত কণার 
পরস্পর ঘর্ষণ হইয়! উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


২৯৪ ফিজিয়োলজী । 


আবন্থ। ভেদে শারীরিক উত্তাপের তারতম্য (6155800380655 
[70010105076 66070819015 0916 07 0০) :-- 

১ | বয়স (৭2০)--শিশুর তূমিষ্ট হইবার পূর্বে তাহার. শারীরিক 
উত্তাপ জননীর যোঁনির উত্তাপাপেক্ষা কিঞিৎ অধিক থাকে । কারণ, উহার 
উত্তাপ বাহির হইতে পারে না। ভূমিষ্ঠ হইবার পব শিশু শীঘ্ব শীঘ্ব শীতল হয়। 
শৈশবাবস্থা হইতে যৌবনের প্রারস্ত পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে শারীরি উত্তাপের 
কিঞিৎ হান হয়। যৌবন কাল হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্যান্ত আরও কিঞ্চিৎ 
উত্ভাপের হন্বতা দূর হয়। সদ্যপ্রস্থত শিশুদিগেব ন্যায় বৃন্ধদিগের শারীরিক 
উত্তাপ শ্বাভাবিক উত্ত/পাপেক্ষা অধিক। কারণ, বৃদ্ধদিগের ত্বক রক্তহীন হয় 
ক্ুতরাং উত্তাপ বিকীর্ণ হইতে পায় ন। শিশুর! যেরূপ শৈত্যের অবসাদন সহ্য 
করিতে পারে বৃদ্ধের দেবূপ সহ্য করিতে পাবে ন1। | 

, স্ত্রীপুরুষ ভেদে শারীরিক উত্তপে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। 

২। বিশেষ কাল 07900910201 00৩ 01190 01 6৩ 07))-- 
প্রতাহ .প্রাতে ৬ হইতে ১০।১১টা পর্যান্ত শারীবিক তাপের শীঘ্র শীস্ত 
বৃদ্ধি, কিন্ত তাহাব পর অপরাহ্ন ৬টা পর্যান্ত ধীরে ধীরে উত্তাপ উঠিয়৷ থাকে । 
তৎপরে উত্তাপ ক্মিতে আরম্ভ হয়, রাত্রি ৪টা হইতে ৬্টা পর্ধাস্ত যাহা কমিবার 
তাহ! কমিয়া থাকে । এই বুদ্ধি ও হাসের বিষয় ১ সেন্টডিগ্রি মাত্র । 

৩। ভক্ষপ্রব্য (1799706 ০01 0০৫ )--ভক্ষপ্রব্যের যাবতীয় ' 
উপকরণের দাহন ক্রিশ্না (০১7০৭) দ্বাবা শারীরিক তাপ উৎপন্ন হয়, 
স্থতরাং খাদ্য সামগ্রীপ্ন পরিমাণ ও গুণামনুসারে তাপ উৎপত্তির তারতমা হয়; 
এমন কি শীত ও গ্রীক্ম কীলেব আহ্াবের তাপ উৎপত্তির গ্রভেদ দৃষ্ট হয়। সে 
যাহা হউক, আহাবের পর শারীবিক তাপের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, কিন্ত কথিত 
আছে যে'আহারের পূর্বে শ্বরাসেবিত হইয়া থাকিলে তাপ কমিয় যায়। উঃ 
তরল পদীর্ঘ পান ক্ষরিলে ১বা২ ডিগ্রী তাপের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বরফ খণ্ড 
অথবা" বরফ জল. সেবন করিলে ১।২ ডিগ্রী শারীরিক, তাপ কমিয়া যাইতে 
পারে? সুরাসেবনে ষৈ শারীরিক তাপের হাস হয় তাহার কারণ এই যে, 
ইসা দ্বার ত্বকের 'কেপিলায়ী গুলি প্রসারিত হয়, সুতরাং জলীয় বাম্প বিকীর্ণ 
হইয়া যার; এতসন্ত অত্যন্ত শীতে অথবা যে অবস্থায় ভূবাঁমুব তাপ কস পড়িয়া 


& বি] মুত ২৯৫ 


“যায় এরূপ স্থলে কোন মতে স্ুরাসেবন কব! কর্তব্য নে । উপবাসে শারীরিক 
তাপের হুস্বত! দুষ্ট হয় না, কারণ, উপবাস কালেও দহনক্রিয়। (০১:080101) 
চলিতে থাঁকে ৷ এক্ষণে ভক্ষিতদ্রব্যের দহন না হইয়া জীবিত তন্ত্র দহন হইয়া 
থাকে মৃত্যুব অব্যবহিত পূর্ব্ব কাল পর্ধ্যস্ত তাপ অপরিবর্তনীয় ভাবে থাকিতে 
পারে। মৃত্যু হইলেই তাপ কমিয়া যায়। ২৩৩3 ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড তাপ 
'কমিয়া গেলে নিশ্চয়ই মুত্যু হইয়া থাকে । 

৪1 পেশ্ীক্রিযাঁ (110৩108 ০1 1770808181 85:670107)-_পেশী- 
সকল কুঞ্চিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয় এই তাপ নিকটস্থ রক্তবহানাড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিয়! সর্বাঙগে চালিত হয় ও শরীরকে উত্তপ্ত রাখে ।, কিন্ত 
পেশীব কুঞ্চন হইলেই শ্বাস প্রশ্বাস ঘন বন্ধে এবং ত্বকের রক্তক্োতের আধিক্য 
হয় স্থৃতরাং সেই উত্তাপ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়না । কোন স্থানের পেশীর ১॥০ 
ঘণ্টার কুঞ্চনে ১২ গিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপ উৎপন্ন হয় কিন্ত ধনুষ্টকার রোগে 
পেশী সকল অধিক পবিমাণে কুঞ্চিত হইলে :৪৪.৭৫ সেন্ট উত্তাপ উঠিয়া 
থাঞ্চে, এবং এই বোগে পেশী “কুঞ্চন জনিত চর্দ্বের কৈশিকা গুলিও ত্যান্ব 
কুঞ্চিত হয় স্থতবাং তাপ বাহিব হইয়া যাইতে পারে না। প্রসব বেদনার কালে 
পেশী কুঞ্চন জনিত কিঞ্চিং তাপ উৎপন্ন হয়া গাকে। 

£ | মানসিক পরিশ্রয (17011610601 106767] 8586) 6017 
অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে ০.৫ ডিগ্রী হইতে ১ এ পর্ধ্যস্ত সেণ্ট 
উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। | ৃ 

দেশ কাল ও তৃবাযুর অবস্থ। ভেদে উত্তাপুর তারতম্য (17106106 
01 500170900011)5 (০0119218002) হয় একথ। ডাক্তার ডেভী অস্বীকার 
করেন। শীত প্রধান ও উঞ্ণ“প্রধান দেশেব লোকেব মধো শারীরিক উত্তা* 
পের ১ ডিগ্রী বেশী কম হইয়া থাকে । শীত প্রধান আইস্লগ্ুবাসীর শারীবিক 
উত্তাপ গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবাসীর অপেক্ষা ১ ডিগ্রীর অধিক নয়, কিন্তু এতহু 5য়ের 
উত্তাপ উৎপাদক শক্তির বিস্তর তারতম্য হইয়! থাকে | শীত প্রধান দেশে 
অধিক পরিমাণ আহারের আবশ্াক এবং তাহা সহজে সহা হইয়াও থাকে । 
শীত প্রধান দেশে তৈলাক্ত অর্থাৎ চর্বি জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে আহার 
কর! কর্তব্য) কারণ, ইহার! শরীব নধ্যে দাহিত হইয়া উত্তাপ উৎপন্ন করে। 


২৯৬ ফিজিয়োলজী 


উত্তপ্ত অথচ ভিজা! এরূপ তৃবাযু শরীরের পক্ষে অন্থস্কর।' কারণ, তাহান্ডে 
ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। শুষফ অথচ উত্তধ বাযুতে কার্ধ্য করিতে ভাল। এইরূপ 
বাযুতে শৈত্য লাগিলে শরীরে কষ্ট উান্থিত হয় এবং এরূপ অবস্থায় অধিক পরি- 
মাণে জলপান করিয়। ধর্ম উংপনন করাইতে হয়। অতিরিঞ্জ উত্তাপে কার্য 
করিলে সঙ্গ্যাস্‌ ন0০9০16) সর্দিগর্শমি (510500106) এবং উত্তাপজনিত 
ধনু্ঙ্কার (1৩৭৮ ৮681705) উপস্থিত হইয়া থাকে ।, অতিরিক্ত সুরাপান' 
করিয়া! শরীরে শৈতা লাগান উচিত নয়, কারণ তাহাতে শারীরিক উদ্তাশ 
অত্যন্ত কমিয়! যায়। 

তাপোত্পত্তিত উপর ন্মায়বীয় কর্তৃত্ব (17100051008 ০01 006 17081%0905 ৪8৭০ 
€61 01) 01 (91201011০01 176/1)--গ্রীবার এক দিকের সিম্পাবিটাক 
যু কাটয়া দিলে, সেই দিকের ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ধমনী শিথিল -হইতে দেখা যায় ও 
সেই দিকের কর্ণেব উত্তাপ অত্যন্ত বুদ্ধি পায়। এতদ্বতীত, এই দিকের যথায় 
সর্ধবস্থানে গ্রচুর পরিমাণে রক্তক্রোত বহিয়! থাঁকে তথায় তাপেব আধিকা হয়। 
কর্ণের চৈতন্তোত্পাদক শ্বায়ুকে উত্তেজিত করিলে শারীরিক তাপ কমিয়া যায়। 
কশেরুক-মজ্জা ছেদন করিলে মৃত্যু পরাস্ত ক্রমাগত তাপ কমিয় যায়। 
মজ্ডার যত উদ্ধে কর্তন কবিয়া দেওয়। যায় তত শীঘ্র তাপ কম পড়ে । ;শরী- 
রের কোন প্রদেশ অথবা সমস্ত শরীর অনন্ত উত্তপ্ত হইলে প্রদাহ উৎপন্ন হয় 
যথাঃ-_-.ফাড়া ও জর কালীন তন্তদিগের শীঘ্র শী দহন ক্রিয়! সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । অতএব পোষণ প্রক্রিয়া, শরীর বৃন্ধি এবং পেশী ক্রিয়। সম্পাদনার্থ 


ষে শক্তি নিয়োজিত হইত তাহা এক্ষণে কেবল উত্তাপ উৎপন্ন কবিয়া থাকে এবং 
এই জন্ত জবর কালে এত ছূর্বলতা ও আলসা হইয়া থাকে । কোন বিশেষ 


বানের গ্রাদাহু হইলে তথাকার রক্তবহানাড়ীগুলি প্রসারিত হইয় রক্তশ্রোত ও 
দহন ক্রিয়। বর্ধন করে; ন্ুতরাং এখানে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় কিন্তু এই তাপ 
শরীরাভ্যান্তরন্থ তাপ হইতে অধক হয়না 


সাধারণ নিংসরণ প্রক্রিয়া । 


6০1৩0101)" 
ষে' প্রক্রিয়া ত্বারা রক্ত এ৭ং পদার্থ সকল বিবিধ যন্ত্র হইতে বিভিন্ন হইয়া 
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েহ মধ্যে অবস্থান পূর্বক তাহার কোন কার্য সাধন করে, কিছা গস 
দেহচ্যুত হয়, শাহাকে নিংসরণ প্রক্রিয়া! কহে।: প্রধমঠিকেই প্রকৃত নিরব 
বলে, কিন্তু দ্বিতীয়টী বহির্গমন প্রণালী বলিয়া! অভিহিত হয়। প্রকৃত নিল 
পযোগী পদার্থ সকল রক্ত মধ্যে সর্বদা প্রপ্তত থাকে নাঁ, তাহাদিগকে নির্মাণ 
করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র বিশেষদপে নির্দিষ্ট 'আছে, যথ! পিত্রের জন্য 
ধরত, ছুপ্ধের জন্য স্তন ইত্যাদি । কিন্তু ইউরিয়া, ইউরিক এপিড, এবং কার্বনিক 
এসিড. প্রভৃতি পদার্থ সর্বদা রক্ত মধ্যে প্রস্তুত গ্াকে এবং একেৰারে' ইহা হইতে 
বহির্গত হইয়া যায়। কোন বহির্গমনকারী যন্ত্র রোগগ্রস্ত হইলে, অথবা তাহাকে 
তুলিয়া! লইলে বহির্গমনশীল পদার্থ সকল রক্ত মধ্যে সঞ্চিত হইরা অস্ঠান্ঠ ধার 
দিয়া বহিগ্ত হইয়া যাঁইবেই যাইবে) এইদ্প অবস্থায় শারীরিক নানা প্রকার 
তরল পদার্থের মধ্যে উহাদিগকে অবস্থিতি করিতে দেখ যায়; কিন্তু প্রকৃত 
নিঃসরপক্রিয়ার এরূপ প্রণালী নহে, মিঃসরপকষারী হন্ত্রদিগঞ্ষে তুলিয়া শ্রইলে 
আদৌ নিঃসরপোপযোগী পদার্থ নির্দিত হয় না। নিঃসরণ ও বহির্ধন “এই 
ছু প্রক্রিয়ার মধ্যে উপরোক্ত প্রভেদ ব্যতীত আর কো গ্রতেদ 'লক্ষিত হয় না, 
এবং এই জন্যই তাহাদের সাধারণ নিঃসরণ প্রক্রিয়া নাম দিয়া তাহাদিগকে 
সাধারণ ভাবে আলোচন! করাই যুক্তিযুক্ত। প্রতোক নিঃসরণকারী যন্ত্রের 
তিনটা উপাদান বিশেষরপে আবশ্তক । (১) মুল'বিল্লি, (২) কতকগুপি 
কোষ এবং (৩) কতকগুলি রক্তবহানাড়ী। যদিও ইহার! স্থানে স্থানে নানী 
আকারে লক্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি ইহাদিগকে ছই প্রধান ভাগে বিভক্ত 
কর! যাইতে পারে; ১ম-__বিপ্সি। ২য় গ্রন্থি । 

নিংসরণকারী বিল্লির বিবর*--নান! প্রকার নিঃসরণকারী ঝিলিব 
মধ্যে সিরাস্‌ (561015), সাইনোতিয়াল্‌ (9570৮181), শ্লেম্সিক (010০085) 
এবং ত্বকই প্রধান, শেষোক্তের বিষয় স্বতন্ত্র বর্ন কর! হইয়াছে । 

সিরাস ৰিল্রী কতকগুলি কোষ ও সুত্রে গঠিত, ইছার মধ্যভাগে গ্রকৃত 
একটা বিশ্লীবৎ আবরণ দৃষ্ট হয়। তাহার এক পার্খে চতুফোণ বিশিষ্ট কতক 
গুলি কোষ আছে এবং অপর পারে রতণীবহানাড়ী, লিক্ফাটিক্‌ নলী ও সা 
সুত্র সকল পরম্পর মিশ্রিত হুইয়! একটি আবরণ প্রস্তত করিয়া থাকে । 


সিরাস্‌ বিল্লী ছুই প্রকার । ১ম। যাহার! বিবিধ যস্তের গহ্বর ও ছিন্ 
শীত 


২৯৮ ফিজিয়োলজী। 


সমূহকে পরিঝেষ্টন করিয়! থাকে তাহারাই প্রকৃত সিরাস বিল্লী, বথাঃ__এরাকা- 
নয়েড পেরিকাডিয়াম্‌। প্লারী, পেরেটোনিরম্‌ এবং টিউনিকা-ভেজাইনেলিস। 
২য়। যাহারা সন্ধি ও বন্ধনী প্রভৃতির গাত্রে লাগিয়। থাকে, তাহাদের সাধারণ 
নাম সাইনোভিয়াল্‌ বিল্লী। প্রত্যেক সিরাস বিল্লী চতুর্দিকে বন্ধ এক একটা 
থালীর ন্ায়, কেবল ফেলোপিয়ান্‌ ছিদ্রের মুখে ইহাকে মুক্ত থাকিতে দেখা গিয় 
থাকে। 

শ্লৈন্মিক বিল্লী সমূহ কোমল ও রক্তপূর্ণ, ইহাদের গঠন সিরাঁস বিল্লীর 
সায়; অর্থাৎ ইহার্দেরও একটী মূলবিলী থাকে এবং তাহার একদিকে 
অসমান কোষশ্রেণী এবং অপর দিকে রক্তবহানাড়ী, লিম্ফাটিক্‌ ও স্নায়ু প্রভৃতি 
বার! নির্শিত একটা আবরণ দেখিতে পাওয়া যা়। পেশীশ্ুত্র, জিহ্বা" কোম- 
লাস্থি, ও অস্থিকোষ প্রভৃতি নান! প্রকার শারীরিক তন্ততে' ইহাদের বহির্ভাগ- 
সংলগ্ন থাকে । আর জঅননেন্দ্রিয়, পরিপাকনলী, শ্বাসনলী এবং মৃত্রনলী, সমূহের 
অভ্যন্তরন্থ গার ইহাদের দ্বারা নির্শিত হইয়া! থাকে । 

নিংসরণকারী গ্রন্থি-_ইহারা তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে 

যথা... 

১ম নলীর আকার গ্রস্থি--00০১০1৪৫ 15745) ইহাদিগকে 
পাকস্থলী ও অস্ত্রবয়ের শ্নৈদ্মিক বিল্লীতে দেখিতে পাওয়। যায়। লম্ববান ও বক্র 
ঘর্মগ্রস্থি সকল এই শ্রেণীভূক্ত । 

২য়। একত্রিত গ্রন্থি__05881588150 £18108) অর্থাৎ কতক- 
গুলি গ্রন্থি একত্রিত হইয়া একটা প্রধান শাখায় সংলগ্ন থাকে । ইহাদিগকে 
শ্লৈন্মিক বিল্লীর গ্রন্থি কছে। শ্বীসনলী, ল্যাক্রিমাল, পেনক্রিয়াস্‌ এবং প্রসটেট 
গ্রতৃতি গ্রন্থি সকল এই শ্রেণীভুক্ত ৷ ইহাদের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশ সকল থলীর হায় 
বিস্তৃত হয় ও পরম্পর সংযুক্ত থাকিয়া সমস্ত গ্রন্থির ভিতর একী গহ্বর নির্মাণ 
করে। 

৩য়। জড়িত নলীর আকার গ্রস্থি-_মূত্রযস্্র ও বীর্ধ্য-কোবের 
গ্রন্থ সকল এই শ্রেণীভূত্ত । ইহার! প্রথমে নলীর আকার ধারণ করিয়। তৎপরে 
নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া! পরস্পরে জড়াইয়া পড়ে । 

নিরাসও সাইনোভিয়াল বিল্লী সমমছের ক্রিয়া-_ইহার! আপন 
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আপন যন্ত্র্দিগকে কোমপ ও আর করিয়া রাখে, এজন্য তাহাদের ঘর্ষণ হইলেও 
কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না) নানাবিধ গ্রন্থি, পাকস্থলী ও অন্তর সর্বদা সঞণ- 
লিত হইলেও কোন প্রকারে বিপদগ্রস্ত হয় না। ইহাদের অভ্যন্তরস্থ অনাবৃত 
গাত্র হইতে অন্যাল্প রস নির্গত হইয়| ইহাদিগকে কেবল রসাল করিয়। রাখে মাত্র, 
এবং তাহাদের গাত্র পরম্পরে এনূপ নিকটবর্তী হইয়া! অবস্থিতি করে যে, কোন 
প্রকার রস তথায় সঞ্চিত হইতে পায় না। মৃত্যুর পর কিন্বা তাহার! কোন 
প্রকারে রোগগ্রস্ত হইলে তাহাদের ভিতরে রসের পূর্ণতা! দেখিতে পাওয়! যায়। 
সিরাস্‌ বিল্লী হইতে যে রস নির্গত হইয়। থাকে তাহ। ঈষৎ পীতবর্ণ ও ক্ষার. 
যুক্ত, এবং উত্তাপে জমাট বাধিয়! যায়। আবার এই রসের সহিত রঞ্জরসের 
সাদৃশ্ঠ থাকাতে উহা! রক্ত হইতে বহির্গত হয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । 
পাগু,রেকগে যেমন রক্তমধ্যে পিত্ত" বিস্তৃত হইয়া পড়ে তেমনি এই বিশ্লীর 
রসমধোও পিত্তরস দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য ইহ। রক্ত হইতে নিঃস্যত বলিয়! 
প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে । কিন্তু মস্তিষন্থিত কোটর মধ্যে এই রস নির্মল 
ধাকে। পিত্ত কিন্বা অন্ত কোন রঙ্গিল পদার্থ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারে না। 
যাদও সিরাস বিল্লীর রসের সহিত রক্তরসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, 
তথাপি সাইনোভিয়া নামক তরল পদার্থ রক্তরস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা 
ইহ! অত্যন্ত ঘন ও বোদা, এবং ইঞ্থাতে অধিক পরিমাণে অগুলাল দেখিতে 
পাওয়া গিয়া থাকে । 
শ্লেম্মিক বিল্লীর ক্রিয়া । শারীরিক ষে সকল গভীর স্থান বাহিরের 
সহিত যোগ রাখিয়। থাকে, তথায় ইহাদিগকে অবশ্থিতি করিতে দেখা যায়। 
ইহার দ্বার! যেমন অভ্যন্তরস্থ পদার্থ বাহির হইয়। থাকে, তেমনি বহির্দেশ 
হইতে পদার্থ সকল ইহার ভিতরে গ্রবিষ্ট হইতে পারে। 
উপরোক্ত গ্রন্থি সমূহ নানা! আরুতি বিশিষ্ট হইলেও প্রধান প্রধান বিষয়ে 
উহাদের পরম্পরের সাদৃশ্ত আছে। অর্থাৎ ইহার! প্রত্যেকে অবস্থানের মধ্যে 
অনেক পরিমাণে নিঃসরণ করিতে সক্ষম হুর, কারণ, ইহাদের গাত্র প্রায় জড়িত 
হইয়া থাকে ; ইহাদের বহির্দেশ আবৃত ও অন্তর্দেশ মুক্ত, এবং উহাদের 
প্রতোকের কেপিলারি, নলী সমূহ পরম্পার সমভাবে সঙ্জিত থাকে । 


এটিও ও ্‌ ক্রিছিয়োরায। 


কিয়াস নিংসরণ প্রক্রিত। লবন হয় । 

ছুই প্রণালী ছাখা/নানাবিধ রল ও গদার্থ নিহত হইতে পারে যথা £__. 

১। : স্ষকতবন্ছানাতী ' সমূহ 'ভইতে পদার্ধ সকল তরল আকারে ঠোয়াইয়। 
নিচ্ছি ছয় * যে'পছিমাগে নতণধিকা হইবে, সেই পরিমাণে রস৪ এই প্রণালী 
'আ্বার! মিছ হইবে? 

২1" ঘাক্জিক' কৌশলে নাবাবিধ রস প্রধানতঃ মিংশ্ত হইয়! থাকে অর্থাৎ 
বিথিধ গ্রন্থি, হধ্যে যোসিকল কোষ ও কোমবর্ধনশীপ মূল লক্ষিত হয়, তাহাদের 
তেজ কীধযক্ষমতী ছার! নিহঘরণোপঘোগী পদার্থ সকল নি:স্ছেত হ্ইয়ী তৎপরে 
'বহির্গত হইরা যায়”। প্রমাণ দ্বারা এই দ্বিতীয় প্রণালীর পক্ষ সমর্থন কর! 
গাইতে পারে | | 

১ম। সর্ঘধ প্রকার গ্রন্থি গহ্বরে কিন্বা' তাহাদের অভান্তর গাত্রে“উপরোক্জ, 
কোধ ও'কোধবর্জনশীল মুল বন্থল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

'২য় 1" সর্বপ্রকার গ্রন্থির কোষ ও কোববর্দনশীল মূলে তাহাদের শ্ব সব 

'মিঃসরণ অব্বাস্থতি করিতে দেখ। যায়) যথ। £--যকৃৎ কোষে পিতৃ, স্তন-কোঁষে 


হুগ্ধ ইত্যাদি । 
অন্তএব স্জাযধ দেখিলাম যে, বিবিধ গ্রন্থিব বিবিধ কোষ দ্বারা প্রকৃত 


নিঃসরণক্থারা দির্ধ্ধাই হইয়া থাকে । উহার! নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেহ মধ্যে 
খুবস্টির্ভি করে, তৎপরে গলিয়া ব| ফাটিয়। যায়। এবং নুত্তন নুতন কোষ উহাঁ- 
দের স্থান,অধিকার করিয়া থাকে। এই জন্য নিঃসরণ ও পোয়ণ ক্রিয়ার 
সাফৃশা' লক্ষি কইয়া থাকে | কিন্তু সর্ধগ্নকার গ্রন্থির গ্ণঠন প্রায় একরূপ 
হইলেও কি জস্' যে'একুটী দ্বাবা পিত্ব, অপরটার দ্বার ছু্ঠ এবং তৃতীয়ের দ্বার! 
লাল! লি:কউ হইয়া থাকে ভাহ! বল! যায় না। সেইরূপ পোয়গ-প্রক্রিয়া ছার! 
এক এক প্রকার ত্তস্ত হইতে কি কারখে কোষলাস্থি, অস্থি, ও পেশ্ীজতর নিম্মিত 
হইয়া থাকে” তাখা বলাও তত্বাত্ত স্ুকহিন এ 

গ্রন্থি সমৃ্ছে রঙ্গ দির্টিত, হইলেই তথা হইতে তৎস্কপাঙড রহির্গত হইতে, 
শাকে, কিছ্ধ কান কোর গ্রছিতে বিন্ব। রসনিঃস[রক বন্ধের ভিতর সেই রস. 
কি়গকণল সঅঙস্থিত্তি করিরাও থাকে । মূত্র বক্র এতৃতি কে স্বকল গ্রন্থি রত্ত- 
পরি্বরণ জন্ত সর্ধযা কার্ধা কমি. খাকে, উহাদের. ভিতর. নিঃসরণ পয; 
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পদার্থ প্রস্তত হইলেই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া! বায়।' কিন্ত বীর্য 
কোষ গ্রত্থতি থে সকল গ্রন্থি অবকাশ মতে কার্য করিয়া থাকে, উহাদের 
নিংস্যৃত পদার্থ নিজ নিজ নলে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। আবার, চু ৪. 
মুখের যে সকল গ্রন্থি সর্বদাই নিজ নিজ রস অত্ান্প পরিমাণে নিঃসরণ করি 
থাকে, কোন উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলে তাহাদের ভিতর হইতে বুল 
পরিমাণে রস নির্গত হইয়া ষায়। 

ষে প্রণালী হ্বার। রস নিঃস্ত্ত হই নিঃসরণ নলের ভিতর আ.িয় উপস্থিত 
হউক না কেন, তথ হইতে উহা বহির্গত হইয্/ যাইরে। ছুই প্রকারে তাহ। 
বহির্গত হইতে পারে £-_ 

১ম। সম্মুখস্থ রস গশ্চান্বত্তী রস সমূহের চাপে বহির্গত হইয়া য়ায়. এবং 
নৃতন নুতন রস তাহার স্থান অধিকার করিয়! থাকে । 

২য়। বৃহৎ বৃহৎ নলী সকল আপন আপন গাত্র কুঞ্চিতি করিয়। র্ষ রছি- 
গতি করিয়! দেয় এই অন্ত মুত্র ও পিন্তনিলের ভিতর পেশ্বীসৃত্র দেখিতে পাওয়া 
গিয়। থাকে। 

কোন কোন নলের তলদেশ" পর্যন্ত পেশীৃত্র অবস্থিতি করে, এ কারগ 
বালা, ছুগ্ধ প্রভৃতিও প্রবলবেগে নিঃস্থত হইতে পারে। এই নলী সমূহ উত্তেজক 
হইলেই কুঞ্চিত হয় এবং তন্মধ্যস্থিত রম সমূহের বহিরগমন হইয়া থকে) 

নম্নলিখিত অবস্কার উপর নিঃসরণ প্রনালীর কার্ধ্য নির্ভর করিয়া! খাঞক্চে 1. 

১। স্থানীয় রক্তের ন্যনাধিক্যে নিঃসরণ প্রপালীর ক্রিয়! হাস বা বৃদ্ধি 
পাইয়৷ থাকে । কোন গ্রন্থির ভিতর রক্তাধিকা হইলে তাহার অধিক পরিম[ণে, 

নিঃসরণ হইয়। থাকে, এ কারণ আহার কালে পাকস্থলী রক্পূর্ণ হইলেই উর 

গাত্র হইতে বহুল পরিমাণে অস্রস নির্গত হয়, এবং প্রসবাস্তে নধর পূরণ 
হইলেই উহাদের মধ্য হইতে পর্ধ্যাপ্ত পরিমানে ষ্ঠ নিস্েত হইরা। থাকে । 
কি কারণে গ্রন্থি সকল রজ্ঞপূর্ণ/“হয়, এবং কি প্রণালীতে উহাদের নিঃসরণ 
হইয়া থাকে, তাহা গ্রত্যেক রসের স্বততস্ত্র বর্ণনকাবে বিশদরূপে পূর্বে বনদিষঠ 
হইয়াছে । 

২। রক্তস্থ কোন কোন বিশেষ পদার্থের ' আধিক্য হইলে কোন! 
গর্ির অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হইয়া থাকে'। কারণ, অতিনিক্ক 





খ+ই ফিজিয়োলজী। 


হইলে, কিদ্বা এক পার্থের মৃত্র-যন্ত্র নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত রক্ত মধ্যে ইউরিয়। নামক 
পদ্দার্থের আধিক্য হইলে, অপর পার্থের সুস্থ মৃত্রযস্ত্রকে পূর্ববাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে এ পদার্থ বহির্গত করিতে দেখা যায়, এবং ইহার কার্য্য বৃদ্ধি পাইয়! 
থাকে ।, এরপ স্থলেও চিঃসরণ ও পোষণ প্রক্রিয়া! সহিত নিঃসরণ ক্রিয়ার 
দাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 

গ্াযুর কৌশলের উপর নিঃসরণ ক্রি! সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়! থাকে। 
ইহার বিষয় প্রত্যেক রস-নিঃসরণ বর্ণনকালে অনি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

৪ | এতত্বতীত,. নানা প্রকার মানসিক অবস্থার শারীরিক বিবিধ রস 
নিঃস্ত হইয়া থাকে । অন্নযুক্ত পদার্থের চিন্তায় মুখে লাল! নিঃসরণ, হিষ্টিরিয়া 
রোগে মুত্রত্যাগ, ভয়াধিক্যে ঘর্ম ও মলত্যাগ, আহ্লাদ বা শোকে অশ্রবর্ষণ, 
এবং মনোদুঃথ বা রিপুর আতিশয্যে দুগ্ধ পরিব্জন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিঃসরণ 
প্রণালীর উপর মানসিক বৃত্তির কর্তৃত্ব করিতে দেখ! গিয়া! থাকে। 

কোন কোন গ্রন্থি অপর কতকগুলি সহিত একত্রে কার্য করিয়৷ থাকে । 
অর্থাৎ, একের কারা বন্ধ হইলে অপর ক্রিয়াও স্থগিত হইয়া যায়। আবার, 
কতকগুলি অতিরিক্ত কার্ধ্য করিলে অপর কয়েকটা আদৌ কোন ক্রিয়া 
প্রকার করে না) যেমন মুত্র-যস্ত্রেরে অতিরিক্ত কাধ্য হইলে উপযুক্ত পরিমাণে 
ম্মত্যাগ হয় না। 


তারি 


মলী-শুহ্য গ্রন্থির বিবরণ। 
[)010075৮55 0174 8105. 


এই গ্রন্থি সকল নি:সরণকারী গ্রস্থিদিগের স্তায় আগন আপন অতভ্যন্তরস্থ 
পদার্থ বহির্গত করিয়! দিতে পারে না, এবং উহাদের মত শরীর মধ্যে শোধিত 
চ্ইয়া তাহার অন্ত কোন উপকারেও আই না; কিন্তু ইহারা উহাদের 
স্ভার রক্ত হইতে পদার্থ গ্রহণ পুর্ব্বক তাহাদিগকে £পরিবস্থিত করে, এবং সেই 
পরিবর্তিত পদ্ার্ধদিগকে লিম্ফ কিম্বা রক্কের সহিত মিশ্রিত করিয়। দিয়া থাকে। 

ইহাদের গঠনও প্রায় নিঃদরনকারী গ্রস্থিদিগের মত, তবে ইহাদের মধ্য্থ 
পদার্থ বাহির হইবার জন্ত কোন প্রকার নলী দেখিতে পাওয়া যায় না, তজ্নত 
ইছার| নলীশুন্ত গ্রন্থি নামে আধ্যাত হইয়া! থাকে । 


৩৮ ছে, উ৬৩ 


পিসি 


গ্লাহা, থাইমাস্‌ ও থাইরয়েড গ্রন্থি, সুপ্রারিনাল-ক্যাপন্থল, লিক্ফটিক 
্থি, লেশ্টিকুলার গ্রস্থি এবং টন্দিল প্রভৃতি এই নলীশৃনট গ্রন্থি শ্রেনীভূক্ত হইয়া 
থাকে । 
থাইবয়েড। গ্রন্থি সকল লেরিংস নলের নিয়ভাগে অবস্থিতি করে, ইহারাই 
বৃদ্ধি পাষ্টয়া গণুমাল| নির্মাণ করিয্না থাকে । থাইমাস্‌ গ্রন্থি সকল হাংপিণ্ডের 
উপর দিকে অবস্থিতি করে। মৃূত্র-যস্ত্রের উপরিভাগে স্ুপ্রারিনাল ক্যাপনথল 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


হারার 


প্রীহার গঠন | 
১51, খ, 
উদর গহ্বরে ও পাকস্থলীর বামপার্থ্ে প্ীহা' অবস্থিতি করিয়া! থাকে । 
যাবতীয় নলীশ্ন্য গ্রন্থি মধ্যে প্রীহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও আবশ্তকীয় গ্রস্থি। 
ইহা কৌমল, কৃষ্ণবর্ণ অথচ লোহিত এবং রজপূর্ণ যন্ত্র! উহা টৈর্ধ্যে ও প্রশ্থে 
বিস্তৃত থাকে ; প্লীহার ধমনী এওরট1 হইতে উখ্িত হইয়া একেবারে উহার 
ভিতরে প্রবেশ করে, তজ্জন্য ইহ! সদাই রক্পূর্ণ থাকে । শ্লীহার শিরা দ্বার! 
, সেই রক্ত পোর্টাল শিরায়; এবং তথা হইতে আবার উহ! য়তে উপনীত 
হইয়। থাকে । ল্লীহার দুই আবরণ যথ| £_-সিরান্‌ ও ফাইব্র! টলাহিক। 
সিরাস. আবরণ (957০83 0০৪0- ইহ! প্লীাকে বেষ্টন করে, কেবল 
ভাঁইলাম্‌ ছিদ্রের মুখে এবং যথায় ইহ! পাকাশয় ও ডায়াফ্রম পেশীর দিকে 
ঘুরিয়া যায় সেই সেই স্বানে সিরাস আবরণ নাই । ূ ূ 
ফাইব্রো-ইলাষ্টিক আবরণ (710177-9189010 ০০৪৫)-_-ই সিবাস 
আবরণের নীচেই অবস্থিতি করে। ইহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীহাকে বেঞ্টন করিরা 
অবশেষে হাইলামের ভিতর দিয়া ল্রীহার অভ্যন্তরস্থ রক্তবহানাত়ীদিগের আবরণ 
(9156507) প্রস্তত করে ও ্লীহ! মধ্যে টে'বিকৃলী অর্থাৎ অনেকগুলি প্রাচীর 
নির্মাণ করিয়! থাকে। এ প্রাচীর গুঝির ব্যবধানে ঘর দৃষ্,হয়, তথায় লীহার 
পাল্ন (651) অর্থাৎ প্লীহার পদার্থ অরস্থিতি, করেন এ-পাল্লগুলি খেত ও 
লীতবর্ের সথতে নির্টিত। এবং ইছাদিগের মধ্যে ননষ্রারেটেড, পেশী ছুত্রও 


$৬$ ফিঝিয়োলকী। 


দৃষ্ট হইয়া! থাকে। ফাইব্রোইলাষ্িক আবরণ অত্যন্ত স্থিতি নি স্থতরাং ইহা 
আবশ্তকানুসায়ে বিস্তৃত হইতে পারে। 

মীহার পাপ্প-_(591960 0910) ইহার। ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র ঘন পদার্থের 
সমষ্িতে নির্দিত হয়। ইছার। শ্লীহার সমস্ত গাত্রে বিস্তৃত থাকে, এবং এই 
হস্স্ব ধমনীর (51671 ৪165 ) এক একটা প্রশাথা এই সকল কণার 
ভিতর প্রবেশ পুর্ববক নানা অংশে বিভক্ত হইয়া জালবৎ আকারে পরিণত 
হইয়! থাকে। এই জালমধ্যে সংযোগতন্ত কণা (00100760618. (1598৩ 
0০01060501৩ ) দৃষ্ট হয়। এই কণা মধ্যে ডিথবাকার কোধবর্ধনশীলমূল, এবং 
পীতবর্ণের দানাদার পদার্থ থাকে। আবার এ সংযোগ তন্ত কণার মধ্যে মধ্যে 
যে স্থান পৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় বড় শ্বেত কণা ও স্বাভাবিক লাল রক্ত" কণ৷ 
এু্ববন্থিতি করে। লীগ! ছেদন করিবার কালে যে শ্বেতবিন্দু দেখা যার, তাহ! 
এক একটা গ্রীহা-কণার অংশ মাত্র। গ্রীহার কাল ও লাল অংশ সকল 
সত্রধৎ এবং স্থিতিস্থাপক তন্কতে নির্শিত, এবং রক্তবহানাড়ী সকল তাহার 
চতুদ্দিকে বেষ্টিত থাফে। 

ম্যাল ফিঘিয়ান্‌ কর্পাস ল (91510180150 ০০:08501৩ )- শ্রীহাঁকে 
দ্িখও ঝরিলে দেখা যাইবে যে ইহার অভাত্তর প্রদেশ ম্পঞ্জের মত, এবং ইহার 
মধ্যে ক্ষুপ্র ক্ষুত্র শ্বেতবর্ণের বিন্দু দেখিতে পাওয়া গিক্লা থাকে । এই শ্বেতবরের 
বিদুদিগঞে ম্যালাফিতিয়ান কর্পসলস্‌ কহে। ইহাদ্দের গঠন মধ্যে লিশ্ক তন্ত 
এবং তন্মধ্যে শ্বেতকগা দুষ্ট হয়। এক একটি ক্ষুদ্রতম ধমনী শাখা ইহাদের 
“ভিতর গ্রবেশ করিক়! থাকে ). 

নলী শুন্য গ্রন্থিদিগের ক্রিয়। ( £7০0০2 ০ 000911633 
£181785 ) :-- 

প্রকৃত মিঃসরণকারী গ্রন্থিদিগের সহিত ইহাদের সাদৃশ্ব থাকিতে বোধ হর 
যে, ইহাদের, জ্রিয়াও কতক পরিমাণে উহাদের মত ) অর্থাৎ শারীরিক যে সকল 
উপাদান কৌন প্রকার কাধ্য করিতে আক্ষন, উহারা এই সকল গ্রন্থি কর্তৃক 
নদ্ধিত ও ধিধাশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমৈ কোবরর্ধীমশীলমুল ও কোষে. পাঁরণত হয়; 
 তাছারা জবার জাপন ভাপ কা্ক্মত) সবার! রত্তস্থ পদার্থদিগকে বিক শিশু 
করিয়া উ্াদিগকে অঙ্গ গ্রতাগেষ পোঁবপোপযোগী করিয়া ুলে। 


সি 
চা হত, ৩০৬ 


নলী-শৃন্ত গ্রন্থি সকল যে রক্তস্থিত পদার্থবগকে এইরূপে নূতন ভাবে গঠন 
করিতে পারে, তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া গিযা থাকে । কারণ, গর্ভস্থ 
শিশুর কিন্বা ক্ষুদ্র বালকের শরীর বর্ধন ও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ জন্য 
এই গ্রস্থিদ্িগকে বিশেষ সতেজভাবে কার্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, 
আবার এঁ কালে উহারা বপ্ধিত হইয়াও থাকে । কিন্তু যৌবনে পদার্পণ 
করিবামাজ্র বালকের থাইম।স্‌ গ্রন্থি শুকাইয়া যায়; থাইরয়েড, গ্রন্থি ও 
স্থপ্রারিনাল ক্যাপস্থল যদিও আজীবন শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে, তথাপি 
উহারা গর্ভস্থ শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাস পাইয়া থাকে এবং উহাদের 
ক্রিয়ারও প্রাবল্য থাকে না, কিন্তু প্রীহা অবিকৃত থাকে, বরং বয়োধৃদ্ধির সঙ্গে 
তাহা রদ্ধিত হইয়া যায়। অতএব আমরা দেখিলাম যে, যুবার পক্ষে এই সকল 
গ্রন্থি কোন উপকারৈ আইসে না; এবং ইহাদিগকে একে একে তুলিয়া লইলে 
শরীর মধ্যে কোন প্রকার বিস্বও উপস্থিত হয় না। যদিও রক্তস্থিত উপাদান- 
দিগকে বদ্ধিত ও রক্ষা করা উপরোক্ত গ্রস্থিদ্রিগের সাধারণ উদ্দেশ তথাপি 
'াহাদিগের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাক! সম্পৃশ সম্ভব | 

সপ্রারিনাল ক্যাপস্থল ও থাইরয়েড, গ্রস্থির,ক্রিয়া আজিও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, 
কিন্ত যে সকল জীব রোমস্বন ক্রে, তাহাদের শরীরে আজীবন কাল ।পর্্যস্ত 
থাইমাস্‌ গ্রশ্থি অবস্থিতি করিতে দেখা ষায়। রোমস্থন কালে এই গ্রস্থি সকল 
স্কীত হয় এবং এই সময়ে গ্রন্থিগুলিকে পরীক্ষ! করিলে, উহাদের ভিতর পর্যাপ্ত 
পরিমাণে চর্বিজাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া! যাইবে । একারণ বোধ হয় যে, 
উহার] চর্ব্িজাতীয় পদার্থ আপন অভ্যন্তরে সঞ্চয় করিয়। রাখে, এবং সেই 
জীব সকল যখন রোমস্থন করে না, তখন এ তৈলবঘ পদার্থ সকল শরীর মধ্যে 
শোবিত হইয়া তাহাদের শ্বাস-ক্রিয়া ও শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিয়৷ থাকে, 
কারণ, এ কালে শ্বাস ক্রিয়া ও শারীরিক উত্বাপ এই উভয়েরই হাস 
হইয়া যায়। 

থাইরয়েন্ড গ্রন্থির ক্রিস] ( দ006905 ০6101701910) 2 

(১) ইহা শরীরের উদ্ধাংশের বিশেষতঃ মস্তিষ্কের রক্ত শ্রোত গতিকে 
শাসন করিঘা থাকে ; অনেকক্ষণ শয়ন 'করিয়! হঠাৎ প্লাড়াইয়া উঠিলে মত্ত 
রক্তহীন হুইবাঁর সম্ভাবনা এ অবস্থার থাইরয়েড গ্রশ্থি মগ্তিষ্ষে রক্ত ঘোসাইক্া 


ডগ 


৩০৬ ফিজিয়োলস্ত্রী | 


পপ পাত পা | ৩০ স্পা পে প্্াএস্্থাপ-স্৬--স্ ৯০০ 
শপ শা 


থাকে । অথব! জর প্রস্ততি রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হইলে মন্তিক্ষে 
রুক্ত সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা, এই অবস্থায় খাইয়ে, গ্রস্থি আপন অভ্যন্তরে রক্র 
সঞ্চয় করিয়া! রাখে সহজে মন্তিষ্ষে প্রবাহিত হইতে দেয় না অর্থাৎ 
থাইরয়েড, রক্তপূর্ণ হইলে কেরোটিভ, ধমনীগুলিকে চাঁপিয| রাখে স্থৃতরাৎ 
উহাদের ভিতর রক্ত শ্রোত কমিয়! যায়। এই হেতু অত্যন্ত পরিশ্রমের পর 
কেরোটিভ. ধমনীতে নীড়ী পাওয়া যায় না। 

(২) ইহা দ্বারা শোপিত নির্দিত হইয়া থাকে। 

(৩) ইহা ছার! স্বরোচ্চারণের সহায়তা হয়। 

(9) ইহা! থারা শ্বাস-ক্রিয়ার সহায়তা হয় । 

৫) ইহা নিকস্থিত যাবতীয় অত্যাবশ্যকীঘ শারীরিক অংশপুলিকে 
আঘাত হইতে রক্ষা করে। 

প্লীহার ক্রেয়া (10001700190, 01 080 8000600) ১। ইহাকে তুলিঘ। 
লইলেও শরীরের কোন বিস্ব ঘটে না, তবে লিক্ফাটিক গ্রন্থি বুদ্ধি পায় ও অখ্থি- 
স্থিত মজ্জার ক্রিয়ার আধিকা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন থে ইহাকে 
তুলিয়। লইলে পেন্ক্রিয়াটিকু রসের পরিপাক-শক্তির ত্রাস হইয়া থাকে । আবার 
কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করেন। 

২। আহারের পব ৫ ঘণ্টা পধ্যন্ত ইহা অগুলালময় পদার্থে পূর্ণ হইয়। 
বাঁঞ্ধত হয়, ত২পরে ক্রমে ক্রমে আপন পূর্বের আকার লাভ করিরা থাকে ) 
তজ্জন্য বোধ হ্য় যে, ইঙ্কা ভক্ষাত্রব্যের অগুলীলময় পদার্থদিগকে আপন 
অভ্যন্তরে রক্ষ। কবিয়। শবীরের আবশ্বাকতাহ্ছসারে বুক্ত মধ্যে তাহাদিগকে 
প্রবেশ করাইয়া থাকে । ইহাতে অতাঙ্গ পরিমাণে তৈলবঙ পদার্থ থাকে বলিয়া 
ইহা শ্বাস ক্রিযাব কোন নহাযতা করিতে পাছে না। 

৩। ইহার তন্ত সকল স্থিতিস্থাপক স্তরে নিশ্মিত হয় বলিয়া ইহা আপন 
আয়তন বিস্তৃত করিয়া আবার পূর্ববৎ থাকিতে পাবে । 

৪1 ইহার ধমনীর গাত্র ও ইহার পেশীস্থত্র সকল শিখিল হইয়া গেলে উঠা 
রক্তপূর্ণ হইস্স। উঠে। নান! প্রকার ন্বাুর উত্তেজনে এই শিথিলতা নষ্ট হইড্ডে 
পারে এবং কুইনাইন ও স্্বীকৃনিয়। ছারা ইহ কুঞ্চিত হইয়া যায়। 

৫। ইহ! লিম্ফাটিক্‌ গ্রন্থিদিগের স্কায় শ্বেতরক্তকণা প্রস্তত করিয়া খাকে, 
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কারণ, ইহার শিরামধ্যে অধিক পরিমাণে শ্বেত রক্তকণা দেখিতে পাওয়া যায়, 
এবং লিউকোসিথিমিয়া রোগে সমস্ত শরীরে & কণাসমূহ বুদ্ধি পাইয়া, প্ীহা, 
লিম্ষাটিক্‌ ও থাইরয়েড. গ্রস্থিদিগকে বপ্ধিত করিয়া দেয়। ইহাতে এই বোধ 
হয় যে, নলী শূন্য গ্রন্থি ও লিম্ফাটিক্‌ গ্রন্থিদিগের ক্রিম্বার সহিত ইহার ক্রিয়ার 
সাদৃশ্য আছে, কেননা একের দ্বারা অগুগালময় পদার্থ সকল যেমন নৃতন রক্ত- 
কণীয় পরিণত হয়, তেমনি অপর দ্বারা পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহ শোষিত 
হইয়া রক্তকণ! প্রস্তৃত হইয়া থাকে। 

৬। ইহা লোহিত রক্তকণ। প্রস্তত করিয়ও থাকে । 

শ। ইহা লোহিত কণার সমাধি স্থল স্বরূপ । অর্থাৎ উহা! আপন কাষ? 
নির্বাহ করিয়া এখানে উপস্থিত হইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

৮1 এতদ্বযতীত,ইহা পোর্টাল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে । 
চারিটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার পক্ষ মমথন করা যাইতে পারে, যথা £- 

১ম। ইহা আপন আমন শ্িসৃত করিয়|। তন্মধ্যে রক্ত সঞ্চয় করিতে 
পারে রলিয়া, পোর্টাল রক্ত-সঞ্চালন জন্য আবশ্কমত রক্ত প্রদান করিয়। 
থাকে । 

২য়। ইহা পাকস্থলীর পরিপাকান্তে বৃদ্ধি পায় বলিয়া, একেবারে সমস্ত রক্ত 
যরুতে প্রবেশ করিতে পারে না, স্থতরাং উহাকে রক্ত পুর্ণ হইতে দেয় ন1”অথচ 
প্ীহা পোর্টাল রক্ত-সঞ্চালনের সহায়ত! করে। 

৩য়। হ্ৃৎপিও ও যকতে কোন প্রকারে রক্তাধিক্য হইলে, ইহাও বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে, এবং উহাদ্দিগের ভিতর অতিরিক্ত রক্ত প্রবেশ করিতে দেয় না, 
এইজন্য পোর্টাল রক্ত সঞ্চালনের স্থবিধ1 হইয়া থাকে । 

গর্থ। পোর্টাল রক্ত সঞ্চালনের বিবিধ যন্ত্রের রক্তীধিক্য হইলে বিরেচক 
ওষধ দ্বার পাকস্থলী, যরৎ, অস্দ্বয় গ্রভৃতি যন্ত্র হইতে রক্তের কতক অংশ মলের 
সহিত বহির্গত হইয়া এ ক্রিয়াকে মন্দীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু প্লীহা 
স্বাভাবিক ভাবে আপন অভ্যন্তরে রক্তসঞ্চয় করিয়া! রাখে বলিয়া সে বিশ্ব ঘটিতে 
পায় না, তৎক্ষণাৎ ইহার সঞ্চিত রক্তে পোর্টাল রক্ত সঞ্চালনের সাহায্য 


হইয়া থাকে । 


৩০৮ ফিজিয়োলজী 


মুত্রগ্রন্থি ও উহার নিঃসরণ | 
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মেরুদণ্ডের কটী প্রদেশের দুই পার্থ দুইটা মুত্র-যস্ত্র দেখিতে পাওয়! যায়। 
প্রত্যেকের বাহুদিক কুর্মপৃষ্ঠাকার, এবং অভান্তরদিকের মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ চাপ 
বলিয়া সেই দিকে ইহা! খে'লবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিয় স্থানকে হাইলাস্‌ 
বলা যায়। হাইলাসের ভিতর হইতে ইউরিটার নামে একটা দীর্ঘ নলী অতি 
সঙ্কীর্ণ ছিত্রবিশিষ্ট হইয়। মুত্রাধারের পশ্চাৎ ও নিম্ন ভাগের সন্ধিস্থলে ভেদ করিয়া 
উহার ভিতরে পর্যবসিত হইয়া থাকে । 


॥ 

মুত্রযস্ত্রের গঠন (৯৮৮০6০০০0৮9 019009/8 ) £--মৃত্র-যন্ত্রকে 
লম্বভাঁবে ছেদ করিলে উপর্েক্ত ইউরিটার নলীকে ইহার অভাস্তরে বিস্তৃত 
হইয়া একটা গহ্বর নিশ্মীণ করিতে দেখা যায়। এই গহ্বর পেল্ভিস্‌' নামে 
আখ্যাত হইয়া থাকে । এই ॥গহ্বরে কতকগুলি পিরামিড. বা শুণ্ডাকার 
স্তম্ভের অগ্রভাগ বহু ছিদ্রবিশিই হইয়া! সমাপ্ত হয়। কতকগুলি সঙ্কীর্ণ নলী 
একত্রিত হইয়া এক একটী পিরামিড, বা স্তস্ত নির্মাণ করে, এই নলী সমূহ 
উহাদের ছিদ্রাভিমুখ হইতে কিয়দ,র পথ্য স্ত অবক্র থাকিয়া তৎপরেদ বহির্দিকে 
পরস্পর বিভক্ত ও মিশ্রিত হইয়া পড়ে । একারণ, মৃক্রযন্ত্কে ছুই ভাগে বিভক্ত 
কর! হইয়াছে যথা £-- 


১1 বহির্ভাগ ব1 কর্টিক্যাল অংশ, ইহা মুত্র হঞ্জের অর্ধেক বা এক 
তৃতীয়াংশ অধিকার করে। এবং ২। অত্যন্তরভাগ,পিরাঁমিডাঁল বাঞ্ষেডলারি 
ংশা। ১। কর্টিক্যাল অংশে অধিক পরিমাণে রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করে বলিয়া 
ইহাকে মেডুলারী অংশ অপেক্ষা ঈষৎ লালবর্ণ দেখায়। পিরামিডদিগের 
মধ্যে মধ্যে যে সকল কর্টিক্যাল অংশ প্রবেশ করে উহাদিগকে কজামস্‌ অফ 
বার্টনি (00101009 01 730:010$) কহে.। কর্টিক্যাল অংশে মালফিঘিয়ান্‌ 
কর্পাস্লগুলি লাল বিন্দু অথবা ক্ষুত্র বানুকপার মত দেখায়। কর্টিক্যাল অংশে 
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যে,সোজা নলগুলি ঢূষ্ট হর উহাদিগকে সেড়ুলারী রেখা (2৫110 1803 ) 
বলা যায়। 


২| মেড়ুলারী অৎশ মৃত্রগ্র্থির মধ্যস্থল অধিকার করে। ইহাতে ৮ 
হইতে '২ টা ম্যালপিঘাই সাহেবের পিরামিড, বা স্তসত দৃষ্টহয়।, এই পিরামিড, 
খলির বেস্‌ (8৪৪০ ) অর্থাৎ প্রশস্ত দিক কর্টিক্যাল অংশ দ্বারা বেঠিত থাকে । 
উহাদের চূড়া পেল্ভিক্‌ গহ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ পিরামিড গুলি ছুই 
ভাগে বিভক্ত হয় যথা :£_-(১) বাউগ্ডারি লেয়ার ( 70070%চ 1879) এবং 
(২) পেপিলারীলেয়ার (1201112120৩: )। বাউগ্ডারী লেয়ারে ভ্যাসা- 
রেক্টা (৮৪৪ £9০%৪ ) অর্থাৎ সোজ। রক্তবহানাড়ীগুলি এবং মুত্র নলী গুলি 
(9000198 01 ৮0198 ) অবস্থিতি করে বিয়া এ অংশকে ভোরা ডোর? 
দেখায়। পেপিলারী লেয়ার দেখিতে অপেক্ষাকৃত লালবর্ণ। 


ম্যালপিঘিয়ান্‌ কর্পাসল স (11510101100 0০000580193 )--ইহা- 
দের ব্যাস রেখা হই ইঞ্চিমাত্র। ইহারা কার্টিক্যাল্‌ অংশে মেড়ুলারী রেখার 
ব্যবধানে অবস্থিতি করে। মেড়ুলারি অংশের প্রত্যেক মৃত্রনলী ( 01779 
০১০1০ ) বিস্তৃত হইয় ম্যালফিঘিয়ান্‌ ক্যাপসথল বা আবরণ প্রস্তত করে । & 
ক্যাপ্স্থলকে বোমান্‌ সাহেবের ক্যাপস্থল কহে। প্রত্যেক ক্যাপৃত্থল মধ্যে 
ততগ্রস্থিস্থিত[প্রধান ধমনীর এক একটা ক্ষুত্র শাখা প্রত্যেক ক্যাপূক্থল মধ্যে 
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» ৩১৪ ফিজিয়োললী। 


প্রবেশ করিয়া অসংখ্য কেপিলারী নলী সমূহে বিতক হইয়া পড়ে। এই 
কেপিলারী গুলিকে গ্মের১লাস. কহে। 


ক্যাপন্থলের ভিতরে যে ধমনী প্রবেশ করে, তাহাকে আফারেণ্ট নাভী 
(০607৮ 58589] ) কহে । এখান হইতে শোণিত একটা ক্ষুত্র শির! দ্বারা 
বাহিত হয়, ইহাকে এফারেন্ট শিরা (০207077৮ %98991) বলে; এই রূক্- 
বহানাড়ী পোর্টাল শিরা সদৃশ বলিয়! ইহা শিরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা ইহা 
বাত্তবিক শির। নহে । যে ছিদ্র দিয়! ধমনী ক্যাপৃস্থল মধ্যে প্রবেশ করে, সেই 
ছিদ্র দিয়া এফারে'ট শিরা, বাহির হয় এবং ইশা একেবারে রিনাল্‌ শিরায় 
মিলিত না হইয়া নেডুলারা অংশের প্রত্যেক কুগুলাকার সুত্র নলীর (০০7- 
0111100. 00111) ৫8 )'চত্্দিকে বি নক্ত হইয়া পুনর্বার জালের আকার 
ধারণ করে, এবং পরিশেষে বিনাল্‌ শিরায় পপ্রিণত হয়। অতএব যে শোণিত 
রিণাল্‌ ধমনী, ইহার আফারেন্ট শাখা, এফাবেন্ট শিরা, কেপিলারী প্রেকসাস্‌ 
এবং তৎপরে বিঁনাল্‌ শিরাব ভিতর দিয়! ক্রমান্থযে বাহিত হয় সেই শোণিত 
শোকে মুক্রযস্ত্রের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া! কহে। 


গ্রআাঁব বিবরণ | 
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মুতের স্বভাব ( ০10506০০ ০৫ 01০ 10০ )-মৃত্্ তরল পদার্থ । মুত্রযন্ত্ 
হইতে সর্ধদাই মূত্র নিঃল্গত হইয়া থাকে । মুত্র দ্বার! নাইট্রোজেন ঘটিত 
ডক্ষিত দ্রব্যের অপার অংশ সকল বহির্গত হইয়া থাকে । 


মুত্রের পরিমাণ (03581001609 67০ ৪ছো০ )--একজন স্স্থ মনুষ্য 
সমস্ত দিনে €* ওঁম্স অর্থাং আড়াই পাই-ট বা ১ সের ৯ ছটাঁক যুত্রতযাগ করিয়া 
থাকে অধিক পবিমাণে তরল পদার্থ ভক্ষণ কবিলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হথ, ত্বক ও 


11৮ হাতা, ৬১৩ 


শপ স্পা শি শিশির, পপ ৮ পপি ৮ পা ১৮াদ পা? 





আসা পচ শিস ৮০৯ সি নিন 


ফুসু ফুস দিয়া ঘন্খ ও জলীয় বাম্প অধিক পরিমাণে বাহির হইলে প্রল্নাৰ কম 
হয়। রক্তে চাপশক্তি বৃদ্ধি পাইলে প্রস্রাবের আধিক্য হইয়া থাকে । প্রাতঃ- 
কালে অধিক; সন্ধ্যাকালে কম এবং রাত্রিকালে নিদ্রার সময় আরও কম 
প্রশ্নাব হয়। জন্মের প্রথমদিনে অধ্ধ ছটাকের অধিক মুত্র ত্যাগ হয় না, কিন্ত 
একমাস পরে অদ্ধ পাইন প্রশ্রাব এবং ৩ হইতে € বৎসর পধ্যন্ত ১ হইতে ১২. 
পাইণ্ট প্রস্রাব হইয়া থাকে । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে কম প্রন্রাব করে। 
পটাস্‌ নাইটেটে ও এসিটেট প্রভৃতি যে সকল কষপদ্বাবা প্রশাব বৃদ্ধি হয় 
তাহাদিগকে মূত্র কারক ইষধ (৭1:01108) কহে । 

মত্রের আপেক্ষিক ভার (81,১৫1 পরা) 91 ঢাত)--মোটের 
উপর মুতের আপেক্ষিক ভার ১৪২০ হইলেও ভাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 
অত্যন্ত জল পান করিলে মুত্রের আপেক্ষিক ভার ১০”২, কিন্ত একেবারে জলবৎ 
তরল পদার্থ ত্যাগ করিলে অথবা ক্রমাগত ঘশ্ম হইলে ইহ। ১০৪০ হইয়া থাকে । 
প্রশ্রাবে কঠিন বস্তর আধিকা হইলে মৃত্রের আপেক্ষিক ভার অধিক হয়। 
মুত্রের আপেক্ষিক ভার নির্ণায়ক যঙ্ত্রেররনাম হাইড্রোমিটার (11507909170 
বা উউরিনোমিটার (0073920069৮) 1 কোন পরিমাণ মুনের আপেক্ষিক ভার 
পরীক্ষা করিতে হইলে এ যন্ত্র সেই প্রস্রাবে ফেলিয়! দিতে হয়। এই যঙ্্রের 
নীচের দিকে পারদ পূর্ণ থাকে, স্থতরাং এই দিক মুত্রে ড্বিয়া যায়। যঙ্তের 
উপর দিক সরু এবং তাহাতে ১০০০ হইতে ১০৪০ অথবা ততোধিক নম্বব দাগ 
করা থাকে ।'মুত্র যত কঠিন পদার্থে মিশ্রিত থাকিস! ভারী হইবে ততই 
উহাতে ইউরিনোমিটার যন্ত্র অধিক ভাসিবে। পরীক্ষার জন্য মৃতের পরিমাণ 
অল্প হইলে তাহাতে আবশ্বকান্থমারে ২৩1৪ ভাগ পরিশ্রত জল মিশাইয়া তবে 
সেই জলমিশ্রিত যুত্রে ইউরিনোমিটার যন্ত্র ফেলিয়া এ মিশ্রিত যৃত্রের আপেক্ষিক 
ভার লইতে হয়, পরে আপেক্ষিক ভারের সংখ্যাকে পূর্বের নিরমান্থসারে ১৯৩ 
বা ৪ দিয়া পৃরণ করিলে প্ররৃত মৃত্রের আপেক্ষিক ভার জানা গিয়৷ থাকে । 
প্রন্নাবের কঠিন পদার্থ নির্ণয়ের নিয়ম এই রূপ ২ প্রন্রাবের আপেক্ষিক 
ভার যত হইবে, তাহার শেষ ছুই অঙ্ককে ২.২ বা ২.৩ দিয়া পুরণ 
করিলে ষে গুধ হইবে তাহাই সেই প্রশ্রাবস্থিত কঠিন বস্বর পরিমাণ হয় 
অর্থা, ষদি কোন প্রশ্রাবের আপেক্ষিক ভার ১*১৫ হয়, তবে তাহার €শেষ 


৩১২ ফিজিয়োলজী 


ছুই অঙ্ক অর্থাৎ ১৫কে ২.২ দিয়া গুণ করিলে ৩৩ হন; অতএব উক্ত 
প্রশ্নাৰের ১০০০ ভাগের মধ্যে ৩৩ ভাগ কঠিন বস্ত আছে বলিয়া! জানিতে 
হইবে। | 
. মুত্রের বর্ণ (০০1০৪: ০ 0009 )--প্রম্াব যত অধিক হইবে 
ততই উহা! বণহীন হইবে। মৃত্র কম হইলে গাঢ়বণ ধারণ করে। প্রীতঃকালে 
নিত্রাভঙ্গের পর যে প্রন্নাব হয় তাহার বর্ণ থাকে । এইরূপ মৃত্রকে ইউরিন' 
স্যাঙ্কুয়িনিস কহে।। এই মৃত্রের অনেকট।! রক্তবহা নাড়ী হইতে চোয়াইয়! 
বাহির হয়। মুত্রেব অবস্থা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রত্যুষের প্রন্নাব পরীক্ষা 
করাই কর্তব্য । প্রচুর পরিমার্ণে তরল পদার্থ পান করিয়া যে বর্ণরহিত প্রশ্্রাব 
হয় উহাকে ইউরিনাপোটাঁস, কহে। আহীরান্তে প্রায়ই ঘোলাটে প্রন্্রাব 
হয় অথবা! ইহার বর্ণ মধ্যবিৎ প্রকারের হয়, এই মুত্রকে ইউরিণ! লিবাঁই 
কহে। 
সোনামুখী, রেউচিনি, প্রভৃতি পদার্থ সেবনে প্রস্রাবের বর্ণ গাঢ় হইয়া 
থাকে । স্থুস্থ ব্যক্তির মৃত্রের বর্ণ ইউরোবিলিন্‌ নামক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। 
ইউরোবিলিন্‌, হিমগ্লোবিনের অথবা রক্তকণার ধ্বংসের ফলম্বরূপ জানিবে। 
মুত্রের গ্রতিক্রিয়। (75990৮10001 710০ )-- প্রশ্নাকে এসিড 
ফক্ষেট, অব. সোডিয়াম থাকা প্রযুক্ত উহা অস্মযুক্ত থাকে । ইউরিক বা অন্ত 
কোন অঙ্ন ত্বারা প্রআ্াবের অল্নত্ব রক্ষা হয় ন|। উপবাস করিলে, পরিশ্রম 
করিলে অথবা অধিক পরিমীণে অশ্পঘটিত পদার্থ ভক্ষণ করিলে, প্রস্রারে অঙ্পত্ব 
বুদ্ধি পায়। কিন্তু আহারের পর অথবা ক্ষার ও উত্তিদ অন্নঘটিত লবণ পদার্থ 
সেবন করিলে প্রস্রাব ক্ষারযুক্ত হইয়া থাকে । ভায়োলেট, বর্ণের লিটমাস্‌ কাগজ 
অমযুক্ত প্রত্রাবে ডুবাইলে লাল, ও ক্ষারযুক্ত প্রমাবে ভূবাইলে নীলবর্ণ হয়। 
মৃত্ের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (0600198] 9896100. 06 8100) 
-_ুঝ্রে হাইড্রোক্লোরিক্‌ ও পিক্রিক্‌ এসিড, প্রয়োগ করিলে ইউরিক এসিড. 
অধংস্থ হয়। হাইড্রো-ক্লোরিক এমিডের পরিমাণ অধিক হইলে সুক্রের বর্ণ 
জাল, কটা, ভায়েলেট এবং নীলবর্ণ হয়। সাল্ফিউরিক্‌ ও নাইাটক এসিডে 
সুত্রের বর্ণ ঘোর হয়। মুত্ে প্রথমে নাইটি.ক এসিড, তৎপরে ফম্ফোমলিবডিক্‌ 
এসিড, প্রয়ে'গ করিয়! সেই মূত্র ফুটাইলে নীল বড়ীর বর্ণ ধারপ করে। 


শু টা তি, ৩১৩ 


মৃত্রে ক্ষার দ্রাঘ যোগ করিলে ফস্ফেট, অব লাইম্‌ এবং ম্যাগ নিসিয়া"অধযস্থ 

হয় ইত্যাদি ।. | 
মুত্রস্থিত রাসায়নিক পদ্দার্থ (0116771081 00001051660 ০01 6১৩ 

1109 )--২৪ ঘণ্টার মূত্র মধ্যে প্রায় ৯০০ গ্রেণ কঠিন পদার্থ দৃষ্ট হয়। তৃ্মধ্যে 
৬০০ গ্রেণ অর্গানিক এবং ৩০৯ গ্রেণ ইন্মর্থ্যানিক পদার্থ । 

অর্গ্যানিক পদার্থের আবার ছই ভাগ, এজোটাইলড. অর্থাৎ নাইট্রোজেন 
ঘটিত এবং নন্‌-এজোটাইড, অর্থাৎ নাইট্রোজেন রহিত পদার্থ। প্রথষ শ্রেণীর 
মধ্যে ইউরিয়া, ইউরিক ও হিপিউরিক এসিড, ক্রিয়াটিনিন, জ্যাস্ছিন্‌, অকৃ- 
জালুরিক এসিড, বং কথন এলানট়িন্‌ থাকে। 

২য়. শ্রেণীর মধ্যে অকৃজালিক্‌ ৪ ল্যাকটিক্‌ এসিড. এবং গ্লাইকোস্‌ প্রধান। 
এতঘ্যতীত, ফেনোল-সল্ফুরিক ও ক্রেসৌল-সাল্ফুরিক এসিড. এবং সাঁল্ফে- 
পাইরোকাটিকুয়িকৃ এসিড. ও ইউরোবিলিন্‌ নামক রঙ্গিল পদার্থ অবস্থিতি কবে। 

ইন্-অর্গানিক পদার্থে মধো সোডিয়াম্‌ ও পোটাসিয়াম্‌ কোরা়িডঃ 
এসিড .এসোডিয়াম্-ফক্ফেট, ফস্ফেট অব লাইম্‌ এবং ম্যাগনিসিয়া, ক্ষারযুক 
সালফেট, এবং অল্প এমোনিয়া ও লৌহ দৃষ্ট হইয়া] থাকে। 

এতদ্বাতীত, অধিক পরিমাণে ডিম্ব আহার করিলে গ্রশ্রাবে অগুলালের 
আধিক্য হয়। কখন কথন মিউসিন্‌, ইনোসিট, হাইপোজ্যাস্থিন্, লিউদিন্‌ টাই" 
 রোমিন্‌ ও সিষ্টিন্‌ পাওয়া গিয়। থাকে । মৃত্বে কখন কখন পেপটোন্‌ ও ডায়েটে 
টিক্‌ ফার্দেন্ট দৃষ্ট হয়। 

প্রশ্নাবে অধিক এল্বুমিন থাকা ব্রাইটস্‌ রোগের চিহ্ন। প্রশ্রাবে এল্বুমিন 
থাকিলে তাহা ফুটাইলে সাদ! ও ঘন ভাব ধারণ করে, এবং তাহাপ্ উপর নাই- 
টিক এপিড. প্রপ্নোগ করিলে এল্বুমিন্‌ অধ:স্থ হয়। এল্বুমিনুবিয্না রোগের 
মূত্রের আপেক্ষিক ভার ১১০ | ূ 

মৃত্রে শর্করা! থাঁক1 বহুমূর রোগের চিহী। এই রোগে মৃত্রের আপেক্ষিক 
ভার ১০৪০ পর্যাস্ত হইতে পারে। 

সৃত্রের অগানিক পদার্থ (0128171০ 60175610061 01 01179 ) 27 

1 ১। ইউরিয়া (৮০৪) ইহা সূত্রের প্রধান পদার্থ, ইহা দার শরীরের 


নাইটোজেন ঘটত পদার্থ বাহির হইয়া! থাকে। মিতপরিশ্রমী যুব ইংরেজের 
৪8০ 


৩১৪ ফিল্সিয়োলজী। 


শি এপি পিপীসী পপ পা পশাশিপীশীাশিসিিীপপীপিপ্পী বিশে চাপ ২ শি ৩০ 
৯ স্পীপীিপীশিশ 


শরীর হইতে প্রত্যহ ৫০* গ্রেণ ইউরিয়! বাহির হয়। উহার প্রায় অর্দেক 
নাইটোজেন। ফরাঁপী ও জর্দানদিগের কিঞ্চিং কম এবং বঙ্গবাসীদিগের 
আ[বও কম ইউরিয়া বাহির হয়, যেহেতু তাহাদের খাদ্যে মাংসের পরিমাণ 
অত্যন্ত কম। পুরুষ অপেক্ষা জীব শরীর হইতে কম ইউরিয়! বাহির হয়। 
বালকের! অত্যন্ত পরিশ্রম করে বলিন্না তাহাদের শরীর হইতে অধিক ইউরিয়! 
বাহির হইয়া থাকে । বৃদ্ধাবস্থায় কম ইউরিয়া বাহির হয়। শরীরের প্রত্যেক 
২ পৌও্ড ২ ওন্স ওজনের পরিমাণে ৭.৫ গ্রেণ ইউরিয়া বাহির হয়। ১০০০ ভাগ 
রক্তে ০,০২৫ অংশ ইউরিয়া থাকে । 

ইউরিয়ার ভৌতিক ও রসায়নিক অবস্থা! (12155521০০৫ 
01011107 01781201675060162)--ইরিয়। দানাদার পদার্থ। ইহা জলে ও 
কুরাবীর্যে গিয়া যায়। শায়েন্টে-এমোনিয়া হইতে ইহাকে কৃত্রিম ভাবে 
প্রস্তুত করা যাইতে পাবে । ইভাতে ১২০ ডিগ্রি সেন্ট উত্তাপ লাগাইলে ইহার 
এমৌিয়া এবং বাঁয়ে(বেট, ৪ সায়েছবিক এসিড, পৃথক হয়। প্রআ্াব পচিয়া 
গেলে তাহাতে কোন্‌ খনিজ তম 'গয়োগ' করিলে অথবা তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ 
করিয়া সিদ্ধ করিনো এদোনিগাম্‌ কার্ধানেট প্রস্থত ভয়। ইহাতে নাইটিক 
এসিড প্রগোগ করিলে কাব্বণিক-এমিড, ও নাইটেশজেন বাহির হইয়া 
_পড়ে। 

মুত্রস্হিত ইউরিয়ার পরীক্ষা (76০5 101 00159, 11) (৮110)--(১), 
কোন পরিমাণ মুজ্নকে ফুটাইয়া তান 'অদ্ধেক বাষ্পেব আকারে উঠিয়া গেলে 
যদ অবশিষ্ট মুজে অমিশ্র নাঠটিক এড. প্রয়োগ করা যায় তাঁহ। হইলে ইউ- 
বিগা নাইটে টু শগবিষক্টাবভাবে বাহিব হইব পড়ে । 

(২)। রজল, এবং ওয়েট সাঁহেবদিগের পরীক্ষা (0২05561 
82৭ ডি১0৯ ঢে৪6)-ইউারয়াতে ভাইপোব্রোমাসএসিড, প্রয়োগ করিলে 
উহ্াব কাব্বনিক-এপিড., নাইটে ণজেন এবং জল পৃথক হইয়া থাকে । 

(৩) বিউরেট, পরীক্ষা (3,019) (৫50)--ইউরিয়া উত্তপ্ত করিয়া 
উহার এমোনিষা নাঁহর হইয়া গেলে ঘর্দ কষ্িক-পটাস্‌ এবং ভুঁতে দ্রব প্রয়োগ 
কঝ। যায় তবে ভীয়লেট লাল বর্ণ হয়। " 
| (৪) লিবিগ_ সাহেবের পরীক্ষা (177951875 26৯ )ইউ- 
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ন্িয়াতে মাকুরিক-নাইটেট প্রয়োগ করিলে এরূপ চাপ প্রস্তুত হয় যাহ! 
কিছুতেই প্রব হয় না। 

ইউরিয়ার হাস ও বৃদ্ধির কারণ (0170000500085 100010105 
6৪ ৪০:00 06 0:৪৪)--অধিক পরিমাণ এল্বুমিন, কেজিন্‌, গটেন্‌ 
প্রভৃতি নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সেবন করিলে মৃত্রে ইউরিয়ার আধিক্য হয়। 
পরিশ্রম করিলে অন্ন পরিমাণে ইউরিয়ার বৃদ্ধি দেখা যায় এবং বিবিধ জররোগে 
মূত্র দিরা অধিক পরিমাণে ইউরিয়া বহির্গত হইয়! থাকে । উদ্ভিদজাতীয় সামগ্রী 
আহার করিলে অথব1 উপবাস কবিলে এবং মূত্র যন্ত্রের কোন কোন রোগে মূত্র 
মধ্য দরিয়া কম পরিমাণে ইউরিয়! বাহির হইয়া থাকে। 

ইউরিয়ার উৎপত্তি (5০8০5 01 (0/০৪)--ইউবিয়া যে কোথা! 
হইতে উৎপন্ন হয় তাহা ঠিক নিরূপণ করা যায় না। ১০০০০ ভাগ ধামনিক্‌ 
রক্তে ১ ভাগ ইউরিয়া দৃষ্ট হ্স; কিন্তযে শোণিত মুতরযন্্ন হইতে বাহির হইয় 
আসিতেছে উহার ২০০০০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র ইউরিয়া দঈ ভুইয়া থাকে | 
কারণ, মৃত্রযস্ত্রেব কোষ দ্বার! ইউরিয়াশ্ত হয় ও যুন পঞ্গে বহিদ্ধত হইয়। থাকে। 
মৃত্রযন্থ তুলিয়। ফেলিলে অথবা রিনাল ধমনী ব1 শির1 বাধিয়! রাখিলেও রক্ষে 
ইউরিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে । অতএব মৃত্রযন্ত্বর কোষ দ্বারা ইউরিয়। গণ্তত 
হয় এমত বলা অসঙ্গত। মৃত্রযন্ত্ের ক্রিয়া নষ্ট হইলে রক্কে ইউরিয়া সঞ্চিত হয় 
এবং ত্বক্‌ দ্বারা সেই ইউরিয়া বহির্গত হইয়া থাকে । , 

কোন্‌ সময়ে অথবা কোন্‌ যন্ত্রে ইউরিয়া গ্রস্তত হয, তাহা কেহ ঠিক করিম! 
বলিতে পারেন না। প্রোটিভ, দ্রব্য দ্বার! যে কতক পরিমাণে ইউরিয়া নির্মিত 
হয় তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, প্রোটিভ, জাশীর থাদ। অনরহানন।ব ভিতর 
রূপান্তর হইতে হইতে অবশেষে প্রায় ইউরিয়া পদার্থে পরিণত ভইরা থাকে । 
আহার ও অনাহার প্রভৃতি সর্ব প্রকার অবস্থায়ই ইউরিয়া প্রস্তুত হয়; যেহেতু 
সকল সময়ের প্রস্রাবে ইউরিয়। দৃষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক পেশীসমুহ মধ্যে 
ইউরিয়া দৃইই হয় না। মস্তিফ ও অন্যান্য শ্নাযুমণ্ডলে ইউবিয়া নাই বপিলে 
অতাক্তি হয় না । ল্লীহা ও লিক্ষাটিক্‌ গ্রঞ্থি মধো ইউরির! দুষ্ট হইয়া থাকে। 
সুস্থ যকৎ মধ্যে গ্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া "পাওয়া যায়, কিন্তু ব্ধৎ রোগপ্রযুক্ত 
উহার কোধর্দিগের ম্দোপকষ্টত| (080 1098609156101)) হইলে মুত্র দিয়া, 
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আর ইউরিয় বাহির হয় না; এবং এই জন্ত অনেকে বলেন যে যকত কিয়ং 
পরিমাণে ইউরিয়া প্রস্তত হইয়। থাকে । পেশী ও স্নায়ু তন্তর অপচয়ে এপ 
পদার্থ নকল উৎপন্ন হয় যাহারা ইউবিয়ায় পরিবর্তিত হইতে পারে ষথা £-_ 
ক্রিয়েটিন্‌, লিউপিন্‌, গ্লাইপিন্‌, টাইবোসিন্‌, জ্যাঞ্ছিন, সার্কিন ইত্যাদি । কেহ 
কেহ বলেন যে মৃত্রযন্ত্র :1141)০%) দ্বারা ইউরিয়। প্রস্তুত হইর! থাকে। কারণ 
মৃ্বন্ত্র বাহির করিয়া লইলে রক্ত নধ্যে যে পরিমাণে ইউরিয়া পাওয়। যায়, 
মূত্রধস্ত্রেে ইউরিটার নলী বাঁধিয়া রাখিলে আরও রজ্র মধ্যে অনেক পরিমাণে 
ইউবিয়! সঞ্চিত হয় ও মূত্র দ্বাবা বাহির হইয়া থাকে । বোধ হয় মৃতরযন্রে 
ক্রিয়াটিন্‌ রূপান্তর পাইলে এইরূপ ইউরযা প্রস্তুত হইগা থাকে। অধিক 
পরিমাণে প্রোটিড জাতীয় পদার্থ ভক্ষণে ইউবিয়াব আধিক্য হয নাট কিন্ত 
রক্তআোত মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পেপটোন্‌ পিঢচকাবী করিলে শতকরা ৮* ভাগ 
পেপটোন কোনরূপে পরিবর্তিত না হইয়া মূত্র দিশ্মা বাহির হইয়া থাকে। 
কেহ কেহ বলেন যে, নন্-নাইট্বোজিনাস্‌ পদার্থের কার্বন্‌ ডাই অক্মাইভ. এবং 
নাইটোজিনাস্‌ ঘটিত পদার্থের এমোনিয়।, এই ছুই..পদার্থের সংযোগ হইলেই 
ইউরিয়া গ্রস্তত হইয়। থাকে। 

ইউরিমিয়। ঘে5৫৮72)-- ব্রাইটস্‌ বোগে, জরে ও বিস্থৃচিক গ্রতৃতি 
রোগে ইউরিয়। ভালরূপে শরীর হইতে বাহির হয় না, এমতে ইউরিষিয়া রেংগ 
উপস্থিত হইতে পারে । .এই রোগের লক্ষণ যথাঃ--আক্ষেপ, ঘোরতন্ত্, শীতল 
হস্ত ও পদ, শীতল ঘন্দ ইত্যাদি । 

ইউর্লিক এনিড, (91০ ৪010)--পক্ষী, সরীস্যপ ও কাটার্দির প্রশাবে 
ইউরিক এসিড. প্রধানতঃ দুষ্ট হয়। ইহার আকারও ইউরিয়ার মত। মন্ুষ) 
শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় ১০ গ্রেণ ইউরিক "এসিড. বাহির হইয়! থাকে । ইহাও 
আমিষ ভক্ষণে বৃদ্ধি পায়! থাকে । ইহা বর্ণ রহিত, গন্ধ রহিত, এবং দানাদার 
সোডা ও পটাসের সহিত মিশ্রিত হইয়! মূত্র দিয়া বাহির হইপ্না থাকে ইহা! উষ্ণ 
জলে ঈষৎ দ্রব হয্--কিস্ত শীতল জলে আদৌ দ্রব হয়না। ইহা অধিক 
পরিমাণে সঞ্চিত হইলে লাল গুড়া রূপে মুত্রের সহিত বহির্গত হইয়। থাকে । 
ইহা! প্রায়ই , মুত্র যন্ত্রের 'গহবরে (০১1৮75) সঞ্চিত হইয়। তথায় শুল বেদনা 
আনষন কবে এবং এক প্রকার পাঁথুবী রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে । রাজবাত 
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(০৪) রোগে গ্টে ইউরিক এসিড, সঞ্চিত হয়। যদি অধিক পরিমাণে 
আহার কর! প্রযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়৷ ভালরূপে সম্পন না হয় তাহ! হইলে 
অধিক পরিমাণে ইউরিক এসিড. বাহির হইয়া থাকে । . 
ইউরিকৃ এসিডের পরীক্ষা! (55 0£ 17০ ৪০11:--১। মুত্রে 
হাইডেক্লোরিক এসিড. প্রয়োগ করিলে ইউরিক এসিড. অধঃম্থ হইয়। থাকে। 
২। ইউরিক এসিড. ব! ইউরেটপ, নাইটিক এনিডের সহিত উত্তপ্ত 
করিলে পীতবর্ণ হয় এবং নাইটে জেন্‌ ও কার্ধনিক এধিড পৃথক্‌ হইয়। পড়ে । 
৩। ইউরিক এসিডে কষ্টিক লোশন প্রয়োগ করিলে কাল দাগ পড়ে । 
ইউরিক এসিডের উৎপত্তি (078 79599 ০? 01180. 0£ 811০ 
৪0101-মূত্র বস্ত্রের কোষ হইতে ইউরিক এসিড প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়। 
থাকে। ৃ 
ক্রিয়াটিনিন্‌. (5:540010)-পেশীস্থিত ক্রিয়াটিন্‌ হইতে ক্রিয়েটিনিনের 
উৎপস্ভি হয়। ইহা এল্মুমিন জাতীয় পদার্থ ভক্ষণে বৃদ্ধি পায় এবং উপবাসে 
হান পাইয়া থাকে । 
হিপুরিকৃ এমি ভ, (১120511০809) ইহা তুণ ও শস্যভোজী জীব- 
দিগের মৃত্রে অধিক পরিমাণে পাওয়| যায় ।” 
জ্যান্থিন্‌ (599077)- মূত্র ব্যতীত ইহা অতি অল্প পরিমাণে মাংস 
ও স্নায়ু মধ্যে অবস্থিতি করে। 
হাঁইপোজ্যান্থিন্‌ ব1 সার্কিন্‌ (7000১810001) 01 38110 0০ 
ইহা লিউকিমিয়৷ রোগের প্রশ্রাবে দৃষ্ট হয়। এতত্্তীত, পেশী ও বিবিধ গ্র্থি 
মধ্যে পাওয়া গিয়া থাকে । 
অকৃঙগালুরিকৃ এসিড ₹(9%51579 ৪০) মুত্র মধ্যে অত্যন্প পরি- 
মাণে দই হয়। 
এল্যাপ্টয়িন্‌ (411206015 )-সদাপ্রহত শিশুর মৃত্রে ইহ! কয়েক দিন 
দুষ্ট হইয়! থাকে । 
২৭ মৃত্রের নন্‌.এজেবটাইজড. পদার্থ যথাঃ - 
অকৃজ্জালিক্‌ এনিড. (0%515 ৪০ )--রেউটিনি এবং সাইটি.ক 
এসিড, সম্বলিত ফল আহার করিলে ইহ! মুব্রমধো সপ্চিত হয়। 


৩১৮ ফিজিয়োলজী। 


ল্যাকৃটিক এসিভ্‌ (7:০7 ৪0৫ ) অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ইহ! 
মূত্র মধ্যে সঞ্চিত হইয়! থাকে। 
শার্কর[ (58৪০1 )-_সুস্থাবস্থায় ইহা অল্প পরিমাণে, কিন্ত রোগের কালে 
ইহ! অধিক পরিমাণে মুত্র মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
সাঁকৃসিনিক এমিড._ (55০০3716 5010 )-মদ ও মাংস খাইলে 
বুদ্ধি পায় । 
৩। মুত্রের সাল্ফার ঘটিত এসিভ.। 
ইপ্ডিক্যান (17189 )--নাইট্রোজেন ঘটিত ভক্ষ্য্রব্য অন্তর দরিয়া 
নামিতে বিলম্ব হইলে ইহা! মুত্রে সঞ্চিত হয়। 
ফেনোল বা কার্ববলিক্‌ এসিড. . (05201) মূত্র মধো ইহা 
নালফুরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবস্থিতি করে । 
৪। মুত্রের রঙ্গিল পদার্থ। 
ইউরোবিলিন্‌ (017০8117 )-ইহা রক্তের হিমাটিন্‌ হইতে প্রস্তত 
হয়।. ইহ! পিত্তের রঙ্গিল পদার্থ ; জ্বর হইনে ইহা মুত্র মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
৫| মুত্রের লবণ (52168 ০? 0110৩ ) 2 | 
সোভিয়াম্‌ ক্লোরাইড, (8০৭1 0710714৩ )_-আহাবের পর এবং 
পেশী ও নায়বীয় ক্রিয়ার দ্বার! ইহার বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকের মূত্রে কম এবং 
বালক বালিকার মৃত্রে তদপেক্ষ। কম লবণ দৃষ্ট হয়। সকালে ও বৈকালে মূত্র 
দিয়া অধিক পরিমাণে লবণ বাহির হইয়া থাকে । উপবাস করিলে মুত্রে লব- 
ণের ভাগ কম পড়ে । 
ফসফেট ন. (17092105065 )--অধিক পরিমাণে আহার এবং শারী- 
রিক ও মানসিক পরিশ্রম করিলে মূত্রে ফসফেটন্‌ সঞ্চিত হয়, গর্ভাবস্থায় ও 
শৈশবকালে মুত্র বার! কম পরিমীণে ফসফেট বাহির হইয়! থাকে । 
সল.ফেটল, (3910855 )_ইহাও আহার ও পরিশ্রমে সঞ্চিত হইয়! 
থাকে। 
এমোঁনিয়ী (402050108 )--কোন কোন থাগ্ঘসামগ্রী আহার করিলে 
মূত্রে এমোনিয়া বৃদ্ধি হয়। এতগ্যতীত, লোভিগ্লাম্‌, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনি- 
সি্লাম্‌-কার্বনেট স মুত্র মধ্যে দৃষ্ট হইয়। থাকে। 


যত 0ঘামাঃ টির 


মুদ্র ধরিয়া রাখিলে উহাতে পরিবর্তন (50০0706709905 01)80- 
66910 0110 00) 909100108 )--কোন শীতল স্থানে মূত্র ধরিয়৷ রাখিলে সেই 


মৃত্র প্রথমে অস্্-যুক্ত হয়; কারণ, ইহাতে এক অর্গ্যাণিক ফামেন্ট ব! ফাঙ্গাস্‌ 
উৎপন্ন হয়। এই পদার্থ মুত্রস্থিত শর্করার উপব ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ল্যাকটিক্‌ 
ও এসিটিক্‌ এসিড. প্রস্তত করে ) এই অস্ত্র দ্বয় পরে ইউরিক এসিড. সোডিয়াম, 
ইউরেট, ও অকৃসেলেট-লাইমের সহিত চাপ বাধে স্থতরাং মূত্র ঘোলাটে হয়। 
তৎপরে উাঁতে উৎসেচন ক্রিয়া, আরস্ত হয় ও এমোনিয়া উৎপন্ন হয়) এবং 
পরিশেষে উহাতে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটান্থ উখিত হইয়া! ইউরিয়াকে বিভক্ত 
করিয়! দিয়া থাকে। 
সুত্রনিংসরণ € 3০৮66107০06 001) )--মুত্র যন্ত্রের ম্যালপিঘিয়ান্‌ 

কর্পাসল ও মূত্র নলীগুলিব কুণ্ডলাকাব অংশ সকল দ্বার মূত্র যন্ত্রের রক্তআোত 
হইতে মূত্র নিঃস্থত হইয়া থাকে । 

ম্যালফিঘিয়ান্‌ কর্পাসল দ্বার! মৃত্রেব জল ও লবণ ভাগ বাহির হয়, অর্থাৎ 
ম্যালফিঘিয়ান্‌ কর্পাসল মধ্যে কোন দ্রব্যের চাপ পতিত হইলে মৃত্ররূপে রক্ত 
হইতে রস চোয়াইয়। বাহিব হয়। 

কুগ্ুলাকার নলীগুলির (0০7৮01050 6৩৪) ভিতর এপিথিলিয়াম্‌ 
ৃষ্ট হয়, এবং উহাদের চতুর্দিকে ও কেপিলারী বেষ্টন কবে, এ এপিথিলিয়াম্‌ 
দ্বারা মুত্রের ইউরিয়া, ইউরিক এসিড. ও রঙ্গিল পদার্থ বাহির হইয়! থাকে। 

প্লমেরূলাস কর্তৃক মুত্র নিংসরণ (59০:560 01 91005 09 

(17 81010791013 )--যে পরিমাণে ম্যাল্ফিঘিয়ান্‌ থালীর মধ্যস্থিত গ্নমেরূলাঁস্‌ 
অর্থাৎ বিভক্তকারী কেপিলারী নলী গুলির ভিতর রক্তের চাপশক্তির নুগ্তাধিক্য 
হইবে সেই অনুসারে মৃত্রের পরিমাণ ও ঘর্মম প্রভৃতির তারতম্য হইবেো। অর্থাৎ 
চাপ বুদ্ধি পাইলে জলীয় প্রশ্রাব অধিক হয় ইত্যাদি। কিন্তু নিফ্রাইটম্‌ প্রভৃতি 
রোগের মুত্রের সহিত এল্বুমেন, রক্ত, এবং ফাইব্রিণোপযোগী পদার্থও বাহির 
হইয়া থাকে । | 

কেপিলারী হইতে মুত্র ষেকেবল চোঁয়ইয়া পতিত হয় তাহা! নহে। তাহ! 
অনেক সময় কেপিলারী গাত্র অথবা,এপিথিলিয়াম্‌* ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া 
পড়ে, সুতবাঃ মুত্রে এল্বুমেন ও রক্ত দৃষ্ট হইস্জা থাকে । 


৩২০ ফিজিয়োলজী। 


মূরযস্ত্রের ধমনী রক্তপূর্ণ হইলে মৃ্রযপ্তের আয়তন বৃদ্ধি হঙ্ক, এবং সেই ধমনী 
কুঞ্চিত হইগ্গে উহ! ক্ষুদ্র হইয়া যায়। মৃত্রযস্ত্রের ধমনীতেও ভেসোমোটার ক্সাধু 
ৃষ্ট হয় স্থৃতরাং মৃত্রবস্ত্রে নিয়মিত রূপে রক্ত আ্োত বহে এবং সেই রক্কের 
চাপশক্তিও রক্ষা হইয়া থাকে। 

মুন্রযস্ত্রের ধমনীর উপব ষে পরিমাণে রক্তের চাপ পড়িবে, সেই পরিমাণে 
মূত্র ত্যাগের তারতম্য হইবে, সুতরাং যে ষে অবস্থায় রক্তের চাপশক্তি বুদ্ধি ও 
হাঁস পায় তাহ! লিখিত হইতেছে £-- 


রক্তের চাপশক্কির রদ্ধির কারণ €080595 ০ হর্ন 
019০0 10:68901)_-১। হৃৎপিণ্ডের চূড়া বক্ষ প্রাচীরে সজোরে ঘন ঘন আঘাত 


করিলে এবং মুত্রযন্ত্র ব্যতীত শারীরিক অন্ঠান্য শ্থানের ধমনী সকল কুঞ্চিত 
হইলে মুত্রন্ত্রস্িত কেপিলারীর রক্ত শ্োতের উপর চাপ পতিত হয়। 

২। মুত্রযন্ত্রস্িত ধমনীর শিথিলতা! হইলেও তাহার শাখাপ্রশাখা এবং 
তত্রত্য শিরাসমুহের উপর চাপ পতিত হম়। 

. রূক্কের চাঁপশক্কির হ্রাসের কারণ। ৯। হৃৎপিণ্ডের .কার্যের 
এবং মুত্রযস্ত্রের চতুষ্পাশ্বস্থ ধমনীর শৈথিল্য হইলে, মুন্রধন্তরস্িত কেপিলারী রক্ত 
জোতের উপর চাপ শক্তির হাস হইয়। থাকে । 

৩। মুত্রযস্ত্রের ধমনী কুঞ্চিত হইলে তাহার শাখ৷ প্রশাথা ও তত্রত্য শির! 
সমূহের রক্ত শ্বোতের উপর চাপের হাস হয়। | 

রক্তশোতের উপর রক্তের চাপশক্তির হান ও বুদ্ধির এবন্প্রকার কারণ 
সমূহ '্ররণ করিয়! রাখিলে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিমভাবে কিরূপে মূত্র নিঃসরণের 
তারতম্য হয় তাহা সহজে বোধগম্য হইয়া থাকে । অধোমস্তিক্ষের নিক্নভাগে 
পৃষ্ঠবংশীর মজ্জাকে বিভক্ত করিলে মৃত্র-নিঃসরগ হাস হইয়৷ পড়ে, কারণ, অবো- 
মস্তিকস্থিত ভ্যাসোমোটার মধ্যবিন্দর যোগ নষ্ট হওয়াতে নিয়দেশের সমস্ত 
ধমনী শিথিল হইয়! যায়, যদিও মুত্র যন্ত্রের ধমনীও এ সঙ্গে শিথিল হইবার কথা 
তথাপি প্রায় সমস্ত শরীরস্থ ধনীর রক্তের হাস ₹ওয়ায় মূত্র নিঃসরণ কমিয়! 
যায়, এরূপ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাকে উত্তেজিত করিলে যদ্িওধৃ$সমস্ত শারীরিক 
ধমনীর সহিত মুত্রযস্ত্রের ধমনীরও কুঞ্চন হয়, তথাপি তাহারা এই শেষোক্ত 
। ধমনীর কুঞ্চনের সহিত সমান হয় না এবং এজন্ত মুত্র-নিঃসরণ হাল হইয়া 


প17 তাত, ১২৯ 


পড়ে । বাস্তবিক এই অবস্থায় মৃত্রঘস্ত্রকে দেখিলে রক্তহীন বলিয়া বোধ হুইয়। 


থাকে। 
আবার, মৃত্রযস্ত্ের স্ায়ু .সকলকে বিভক্ত করিলে, উহার ধননীসমূহ 


শিথিল হইয়া! রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, এবং এজন্য অধিক পরিমাণে মৃত নিঃস্যত 
হইর! থাকে । এ অবস্থায় মুত্রে অগুলাল দেখিতে পাওয়া যায়। 

এসপ্লানফিক্‌ ক্গাস্ুর বিভাগে গ্রজাব বৃদ্ধি এবং তাহার উত্তেজনে মুত্র বন্ধ 
হয়। ঠতন্তোৎপাদক স্নাযুব উত্তেজনেও প্রআাব কম হইয়া থাকে । রক্ত 
ন্োতে ইউরিয়ার পিচকারী করিলে প্রথমে কম তৎপরে অধিক মূত্র ত্যাগ 
হুইয়! থাকে। | 

কতকগুলি মৃত্রকারক ওষধ এইরূপে নক্ত শোতের উপব চাপবৃদ্ধিবা হাস 
করিয়! মুত্র-নিঃসরণের তার তম) করিয়া থাকে | যথা অধিক মারায় ডিজি- 
টেলিন ওধধ ব্যবহার করিলে প্রথমে তাহ! হৃৎপিণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
রক্কের উপর চাপ আনয়ন কৰে এবং তৎসন্গে সমস্ত ধমনী কুঞঝ্িত হয় বপিয়। 
যুত্র-নিঃসরণ কমিয়া যায়; কিন্তু কিয়ংকাল পরে রক্তের চাপ হা হই! পড়লে 
ধমনী শিথিল হয় ও অধিক মাত্রা তখন মুত্র ত্যাগ হইয়া থাকে । 

রিনাল এপিথিলিয়াম্‌ কর্তৃক নিঃসরণ ( ১৩০০০০৭, ৮১ 6১০ 

[01081 ৪7101031100) ইহাদিরের দ্বার! মৃন্রের ইউরিয়া,হউরিক্‌-এপিড, প্রভৃতি 
পদার্থ বাহির হইয়। থাকে । কারণ, ইহা দেখা গিয়াছে যে মেডুল/-অবলঙ্গেটা! 
কাটির। দিয়! তৎপরে অঙ্গ মধ্যে ইউপির, সোডিয়াম্-এপিঢেট প্রভৃতি পদার্থ 
পিচকারী করিলে প্রচুর প্রত্রাব হয়। হাতেই বুঝা যায় ষে রিনাল্‌ এপিথি" 
লিক্নাম গুলিও মৃত্রস্থিত পদার্থ বাছির করিয়া থাকে । 

অন্যান্ত নিঃসরণ প্রণালীর পদার্থ সকল যেমন কির়ৎপবিম[ণে শরীর মধ্যে 
শোধিত হইয়। তাহার অন্য উপকার সাধন করিয়া থাকে, মৃত্রস্থ বহুবিধ পদ1- 
ধের মধ্যে কোনটাও সে উদ্দেগ্ত সাধন করে না, এই জগ্ঠই মূত্র কার্ধ্যকে 
গ্রকৃত নিঃসরণ প্রণালী ন! বলিয়! মুন্র-বহির্ণমন প্রণালী বলাই সঙ্গত। 

এক্ষণে আমর! দেখিলাম যে, যুত্র-যস্ত্র ছুই প্রকার কার্য করিগ্ থাকে; 
(৯) ইহার এপিথিলিয়াম কোষ কর্তৃক ,ইউবিয়। (0:3৯) প্রস্তুত হয়; এই 
পদার্থ এখানে একেবারে নিশ্দিত হয় না, কিন্তু দেহস্থ সর্বপ্রকাব তন্ধ হইতে 


৬০ 


৩২২ ফিজিয়োলকী। 


পপ উপ 


ফ্রিয়াটীন্‌ (10159610) নামক পদার্থ ক্বক্তশ্রোতে প্রবাহিত হুইয়! মৃত্র-ব্তে 
আসিবামাত্র উহার এপিথিলিয়াম কোষ কর্তৃক ধৃত হয়, এবং তৎপরে রূপান্তর 
প্রা হইয়া ইউরির। প্রস্তত হইয়া থাকে । এতঘাতীত, নাইটোরাস্ত্ধন ঘটিত 
তক্ষ্যপ্রব্যের পেন্ক্রিয়াটিক্‌ রস কর্তৃক পরিপাক কালে ইউরিয়া নামক পদার্থ 
নির্শিত হইয়। থাকে, এবং তাহাকে কিয় পরিমাণে রক্ত মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত 
থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। ইউরিয়া রক্ত মধ্যে প্রস্তত থাকুক ব| মুত্রযস্ত্রের 
এপিথিলিক্সাম কোষ কর্তৃক নির্মিত হউক তাহাকে বহির্গত করাই মুত্রযন্ত্ের 
গ্রধান উদ্দেন্ত | যদি কোন কারণে প্রস্রাব বন্ধ হইয়। যার তাহা হইলে রক্ত 
শ্রোতে ইউরিয়ার আধিক্য এবং ক্রিয়াটীন্‌ প্রভৃতি বহির্গমনশীল পদার্থ মুত সঙ্গে 
বহির্থত না হওয়া, এই ছুই কারণে ইউরিমিয়া, (0078108 ) রোগ উপস্থিত 
হইয়া থাকে । 
২। মুত্র-যন্ত্রের প্রত্যেক মেলফিঘিয়ান্‌ ক্যাপন্ুুলস্থ কেপিলারী নলী সমূহ 
হইতে রক্তের জলীয়াংশ চোয়াইয়! বছির্গত হইয়া যায়। 
মুত্রনালী ( [0710815 0154061 )--মুত্রনালী বস্তি কোটরে ্‌ শ্থিত। 

ইহার ফাঙাসের পশ্চা্দিকে সরলান্ত্র অথবা যোনি অবস্থিতি করে। ইহার 
আয়তন প্রায় ৩০ ওম্ন। ইহ! সম্পূর্ণ রূপে বিস্তৃত হইলে বদ্ধিকোটরের উপরে 
উঠিয়। থাকে । 

মুত্রথালীর গঠন (56:0০0016 ০0 06 70061) -ইছার ৪ 
আবরণ যথা :--(১) পিরাস্‌ (২) মান্ধুগার, (৩) সাধ.মিউকাস্‌ এবং (৪) মিউ- 
কাস। 

সিরাস আঁবরণ- ইহ মুত্রথালীর পম্চাৎ নিকের নিয়ার্ঘস্থান বাতীত 
পর সমগ্ত স্থানকে আবৃত করে। 

পেশীর আবরণ-_ইহা অনৈচ্ছিক পেশী শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহা তিন 
পর্দায় বিভক্ত হয়৷ থাকে। বাহ্দিকের লম্বমান সুত্রগুলি কেবল সম্মুখ ও. 
পশ্চান্দেশ অধিকার করিয়। থাকে ও এই পর্দার পেশী হুত্রকে ডিটুসর ইউরিণি 
(085০৮ 01089 ) পেশী কহে। বধ্যশ্রেণীর গোলাকার হৃত্রশুলি ,ভি্ধাক 
ভাবে অবস্থিতি করে। ফাগ্ডাস্‌ ও গ্রীধার দিকে উহার গ্রান্দ গোলাকারে 
সহ্জিত থাকে । ইহ! দ্বার ক্ষিংটার ভেসিকি নির্মিত হয়। আত্যস্তরিক হত্র- 


খাছ হাতত, ৩২৩ 


গুলি পাতলা এবং ইহার! লদ্বভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে । সাব ম্িউকাঁস, 
আবরণে সংযোগতন্ত ও রক্তবহা নাড়ী দৃ্ট হয়। 
 মিউকাস পর্দার বর্ণ ০০ এবং চোস্ত, কিন্তু মুত্রথালীর ভিতর 

উঠ! ভাজ কর! থাকে। 

কেবল টাইগোনের (7712006 ) স্থানে কোন রূপ ভাজ দৃষ্ট হয় না। 
এই আবরণ গাত্রে পরিবর্তন শীল (71851007091) তিন শ্রেণীর এপিথি- 
লিয্াম কোষ দৃষ্ট হয়। 

মুন্তত্য।গ প্রণালী (111567007 )- পিতের সভার মৃত্রও সর্বক্ষণ 

ঝরিয়া থাকে। মৃত্র-নিঃসরএ ক্রিয়ার কথন হ্রাস কখন বা বৃদ্ধি হইতে পারে, 
কিন্ত হুসথাবস্থায় একেবারে কদাচ তাহার বিরাম হয় না, কারণ তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ মূত্র বদ্ধ হইয়া প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । মুত্র তাহার নলীসমূহে 
কখন মৃছ্মন্দ গতিতে কথন বা গ্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া স্বীঘ নামের গ্রন্থি 
মধ্যস্থিত গহ্বরে উপস্থিত হয়, এবং তথা হইতে ইউরিটার নলীর ক্রিমিগতির 
প্রভাবে তম্মধ্য দিয়া মৃত্রাধারে আনীত্ত হইয়া থাকে । বিন্দুবিন্ু করিয়া মৃত্র 
এইরপে মুত্রাধারে পতিত হইলে ক্রমে তাহ। পূর্ণ হইয়া উঠে। ইউরিটার নলীর 
মুখে বাট থাকাতে তাহার ভিতর মূত্র পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে না; কিন্তু 
নিয্ললিখিত কৌশলে মুত্রত্যাগ হইয়! মূত্রাধার শৃন্ত হইয়া পড়ে । 

মুত্রাধারে অনৈচ্ছিকপেশী সুত্র সমূহ ছুই প্রকারে জবস্থিতি কনা থাকে, 
কতকগুলি লম্বাভাবে ইহা'র গাত্র নিম্মাণ করে, অপর কতকগুলি গোলাকারে 
ইহার গ্রীব! বেষ্টন করিয়া! থাকে। প্রথম শ্রেণীর পেশীকে 'ডিটুজর ইউরিি 
(0৫08807 81109 ) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে ক্ষীংটার ভেসিকি (59070117061 
93102 ) কহে । 

মুত্রাধার বখন শূন্য হয়, তখন ইহা কুঞ্চিত থাকে, এবং যেমন ইছাতে বিন্দু 
বিন্দু সূত্র পতিত হয়, তেননি ইহা! স্ফীত হইতে থাকে। 

ইউরিখ! নামক নলীর স্থিতিস্থাপক সুত্র গ্বার! বাধ প্রাপ্ত হইয়া, মূত্র সঞ্চয়. 
কালে বহির্দত হইয়া যাইতে পায়ে না) ক্ষীংটার ভেমিকিও কুঞ্চিত হইয়া মুত্র- 
সঞ্চয়ের সাহায়ত! করে । 

মৃধার এইরূপে মৃত্পূর্ণ হইলে প্রশাব করিবার বাসনা হয়। এবং মুত্র. 


৩২৪ ৃ ফিজিয়োলজী 


ত্যাগের আবশ্কতা! বোধগম্য হইলে মুত্রীধার ক্রিমিগতির গগ্রভাবে ক্রমাগত 
কুঞ্চিত হইতে থাঁকে, ক্রমে কুঞ্চন কাধ্য এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে ইউরিথ- 
নলীর স্থিতিস্থাপক সুত্র সমূহের সকল প্রতিবন্ধকতা! অতিক্রম করিয়! স্রোতের 
হাঁ মুর বিগত হইয়া বায়, এ অবকাশে ম্ফীংটার ভেসিকিও শিথিল হইয়া পড়ে 
এবং ইউরিথ নলীর ভিতর দিয়া প্রবাছিত হইবার কালে ইজ্যাকিউলেটার 
ইউরিণী নামক পেশীর কৃঞ্চনে তাহার আোত বৃদ্ধ পায়, এবং পরিশেষে উদর 
পাত্রের পেশী সমূহও কুঞ্চিত হইয়া! মুত্র ত্যাগ কার্ষোর সাহায়তা করিয়া থাকে 
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মুত্রত্যাগ প্রণালীর স্বাঁয়ু কৌশল (টিত৬০০৪ 09801091190) 
01 01060170700 )-_-পৃষ্ঠ মজ্জার কটীপ্রদেশে মূত্র ত্যাগ ক্রিয়ার মধ্যবিন্দু 


(8710091700 ০576506 ) অবস্থিতি করে। মুব্রথালীর চৈতন্তোৎপাদক 
সুত্রগুলি বারা মুত্র ত্যাগ ক্রিয়ার চেতন! উক্ত মুত্র আকর-বিচ্দুতে নীত হয়। 
এখান হইতে সঞ্চালক ন্নায়ুস্ত্রগুলি' আবার মৃত্রথালীতে উপস্থিত হইয়! 
থাঁকে। তাহাদিগেব দাবা মৃত্রথালী কুঞ্চিত হইলে প্রস্রাব হইয়া থাকে । 
আপাততঃ বোপ হয় যে, মত্র ত্যাগ প্রণালী জীবের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন কার্য, 


না ঢোহা 5, ৩২৫ 


রিস্ক পরীক্ষ! দ্বারা 'প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৃত্রত্যাগ ক্রিয়া অপ্রয়াস সিদ্ধ, জীবের 
ইচ্ছা! কেবল তাহার সহায়ত! করে মাত্র। কারণ ইহ! দেখ! গিয়াছে যে, 
কুকুরের কন্টী গ্রদেশ,মেরুদণ্ডের উপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সহজে তাহার 
প্রশ্রাব হইগনা থাকে] এরপ স্থানে মূত্রত্যাগ ক্রিয়া প্রতিধাবিত গতির ফল 
তিন্ন আর কিছুই নহে। 

আবার, মুত্রাধার মুত্রে পূর্ণ থাকিলে, মলদ্বারের উত্তেজন কি উদর গানের 
কুঞ্চন দ্বার! তাহার সমন্ত মূত্র বাহুর কর! যাইতে পারে'। এই সকল প্রমাণ 
বার! ইহ! বিলক্ষণ বুঝা যায় যে মজ্জার কটা প্রদেশে মূত্র ত্যাগ ক্রিয়ার মধ্যবিন্দু 
অবস্থিতি করে। এই (বিন্দু উত্তেঞ্ধিত হইলে প্রতিধাবিত গতির কৌশলে 
মুত্র ত্যাগ হইয়! থাকে । গ্রতিধাঁবিত গতির কৌশলে যে মৃত্র ত্যাগ হয়, তাহার 
আরও অনেক দৃষ্টাস্ত দেওয়া বাইতে পারে যথা £-_ 

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার আঘ।তে কিম্বা তাহার কোন প্রকার রোগে পক্ষা- 
খাত হইয়! সর্বদা প্রতিধাবিত কৌশলে মূত্র ত্যাগ হয়। বালকের মুত্র 
যন্ত্রের পেলভিস্‌ নামক গহ্বর ও তাহার জননেন্দ্রিয় সমূহ উত্তেজিত হইয়া গ্রায়ই 
তাহার অজ্ঞ/তসারে মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে । শিশ্ড ওযুবা উভয়ের কোন 
প্রকার মনোবিকার উপস্থিত হইলেও প্রআব হইতে দেখা যায়। এই সকল 
দেখিয়াই শ্বতঃই এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মূত্র ত্যাগ প্রানীর উপর জীবের ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ আধিপত্য নাই, তবে মস্তিষ্ক হইতে শঞ্চি অবতরণ করিয়া! কটা প্রদেশেশ্থ 
ইহার আকর বিন্দু উত্তেজিত করিয়া প্রতিধাবিত গতির কৌশলে মৃত্র 
ত্যাগের সহায়ত! করে মাত্র। 

কটা প্রদেশে মৃত্র ত্যাগ প্রণালীর আকর বিন্বুষে অবস্থিতি করে, তদ্িষয়ে 
আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার রোগ জনিত সুন্নাধারের 
অসাড়তা৷ উপস্থিত হইলে ইচ্ছাধীন ব! অপ্রয়াসপিদ্ধ প্রতিধাবিত গতির কৌশলে 
কিছুতেই মূত্র ত্যাগ হয় না, অর্থাৎ ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে মজ্জার গুরুতর 
আঘাতে অথবা'তাহার;বিশেষ রোগে, মুত্র ত্যাগের আর বিন্দু একেবারে-নষ্ 
হইয়! যায়। আবার, ইউরিথণান'মক নলীর মধো কোন প্রতিবন্ধকত! প্রযুক্ত 
মুত্র ত্যাগ না! হইলে মুত্রাধারকে আপনীপনি ক্রমাগত কুঞ্চিত হইতে দেখ! যাষ। 
এবপস্থলে অনহ্‌ যাতন! উপহ্থিত হইয়া! থাকে । 


৩২৬ ফিজিয়োলঝী। 


ফুস ফুল. ত্বকৃ ও মুত্র-যস্ত্ের ক্রিয়ার তুলনায় সমালোচনা | 
[.009, 5] ৬ [1079 00855). 


উপরোক্ত স্তর সমূহের স্বতন্ত্র কার্য যাহ! পূর্ব্বে আলোচন! কর! হইয়াছে 
এক্ষণে তাহাদিগকে তুলনায় সমালোচনা করা যাউক। 

প্রত্যেক যন্ত্র মধ্যে, অগ্িবিক্ত বস্ত্রের স্তার এক একটীবিল্লী দেখিতে 
পাওয়া যার, যন্দার! তাহাদের অভ্যন্তরস্থ রক্ত, ও বহিস্থ ভূবাযুর পার্থক্য রক্ষিত 
হইয়! থাকে। 

প্রত্যেক যস্ত্রের অভ্যন্তরস্থ শোণিত হইতে নিঃসরণ-রূপে, জল, কার্ধনিক 
এসিভ. এবং বিবিধ ঘন পদ্দার্থ উপরোক্ত বিল্লীর দ্বারা বহির্গত হয়, কিন্ত 
সকলেই সমানভাবে এ সকল পদার্থ নিঃসরণ করে না বরং তাহাদের 
পরিমাণের তারতমা হয়। 

প্রতোকের মধ্য হইতে অধিক ওজনে জল ও জলীয় ধাম্প নির্গত হয়। 
মুত্র-যন্্ হইতে অধিক পরিমাণে ঘন পদার্থ এবং ফুস্ফুস্‌ হইতে অধিক পরি- 
মাথে বাযুবৎ পদার্থ বহির্গত হইয়। থাকে । | 

, ত্বকৃ, ফুস্ফুম্‌ ও মুত্র যন্ত্র এই উভয়েরই কাঁধ্য করে; অর্থাৎ ইহা খার! 

প্রথমটীর মত অকৃসিক্গেন বায়ু অঙ্গ মধ্যে শোষিত হয় ও -কার্ধনিক এসিড, 
বাধুরূপে এবং জল ঘর্ম্রূপে বহির্গত হইয়া যার । এবং দ্বিতীযটার মত, ইহা! 
নাইট্রেজেন ঘটিভ ও অধাতব লবণাক্ত পদার্থ বহির্গত করিয়া! থাকে । 

স্বক্‌ ধদিও অপর ছইটীর মত কাধ্য করিয়া! থাকে, তথাপি মুত্র-যস্ত্রের সহিত 
ইহার বিশেষ সম্বন্ধ. দেখিতে পাওয়া যার। কারণ, গ্রীষ্মকালে ত্বক দ্বার! অধিক 
পরিদ্থাণে ঘর্দম নি:স্যত হইলে মুত্র ত্যাগের হাস হইয়া থাকে । আবার, শীত 
কালে তাহার বিপরীত হইয়! থাকে । 


ডাহা 'হপ হা রাহী 


[তি 2৭, ৩২৭ 


আযু-বিবরণ | 
৮2৬০০5 5%5]া, 


দেহ-মধ্যে ছুই প্রকার স্নাধু আছে, একের নাম মন্তিষ্ষ ও কশেরুক সজ্জা 
(0০616010-9180081 ) এবং অপরটিকে লিম্পেথেটিক্‌ (97117507600 ) বলা 
ঘায়। মন্তিফ, কশেরুক মজ্জ্া,। কোন কোন গেংগ্রিয়া, এবং সঞ্চালক ও 
চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ু অর্থাৎ যে সকল দ্নাযুস্তত্র মস্তিফ ও পৃষ্ঠটমজ্জা হইতে 
উৎপন্ন হয় তাহার সকলেই প্রথম শ্রেণীভূক্ত। মনুষোর চৈতন্ত, বাসন। 
প্রভৃতি নান! প্রকার মানসিক শক্তি এবং সাধারণ চেতনা ও গতি শক্তি 
ইহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

করোটা হইতে বস্তিগহ্বর পধ্যস্ত মেরুদণ্ডেব ছুই পার্খে বহসংখাক গেলি 
পরস্পর স্নামু রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া এক একটি শৃঙ্খলের স্তায় অবৃস্থিতি 
করে ইহাদিগকে সিম্পাথেটক্‌ ন্লায়ু কহে। জরায়ু, পাকাশয়, অন্তর, ডাক্ট 
এবং রক্তবহানাভ়ীদিগের গাত্রে সিম্পেথেটিক্‌ স্নাযু কার্ধ্য করিয়া থাকে। | 

ইহাদ্দিগের সহিত মানপিক কার্ধের কোন বিশেষ রোগ দৃষ্ট হয় না) তবে 
পরিপাক, নিঃসরণ প্রভৃতি ক্রিয়। মুসম্পন্প হইবার জন্ঠ ইহাদের বিশেষ 
'প্রয়োজন হইয়া থাকে। মস্তিফ কশেরুক নাযু অপেক্ষ। সিম্পেথেট ৰ্‌ নাযুর 
বর্ণ লাল হয়। মান্তষ্ধ কশেরক্‌ ্সাু মেড়ুলেটেড, অর্থাৎ সাদা! এবং লিশ্পে 
থেটিক্‌ নবায়ুহত্রগুলি নন্মেডুলেটে ড অর্থাৎ ধূসর বর্ণের হইরা থাকে। উক্ত 
প্রকার ন্নায় পরম্পরের সহিত যোগ রাখিয়া থাষ্ঠে। 

নাযুর গঠন মধ্যে ও প্রকার পদার্থ দুষ্ট হয় যথা £-- 

১। বাহক আহু-ন্ছুত্র (91615. ০০010060016 1027%৩5, ) 

২। স্নায়ুর সমাপ্তি স্থল (761001091 210 012909, ) 

৩। ন্ায়ু আকর স্থান যথা মন্তিফ, মন্দা, গেংগ্রিয়া (০9০৫৪| 01813, 


৪৩ 01810) ০0:08 €815118, )। 


৩২৮ ফিজিয়োলজী। 


সায়ুসৃত্র । 


২৬1০5. 


প্রত্যেক স্নায়ু মধ্যে অনেক গুলি ক্সাযুস্থত্র এক এক আটির আকারে 
অবস্থিতি করে। সমস্ত ম্নাযুব বাহিক আবরণের নাম এপিনিউরিয়াম্‌ 
(90175041807) ; ইহাতে রক্তবহানাড়ী, লিক্ষাটিক নলী, সংঘোগ তস্ত ও 
চর্বিতস্ত অবস্থিতি করে। ন্বাযুব প্রত্যেক আটির আরণের নাম পেরিনিউ- 
রিয়াম্‌ (06017801101) 1 প্রত্যেক স্সাযুস্ত্রের ব্যবধানে যে এক থক 
ংযোগ তস্ধর আবরণ দৃষ্ট হয় উহাকে এগ্োনিউরিয়াম্‌ (00006017100) ) 
কছে। 
: নার, চত্র ছুই প্রকার যথ! £-- 
| ১। মেডুলেটেড, | 
২। নন্মেডুলেটেড, 
মেডুলেটেড, ন্সাযুন্তৃত্র (71600112160 1061৩ 01)795 )-_- ইহ! 
দিগকে মন্তিফ কশেরুক্‌ ্াযু মণ্ডল মধ্যে বিশেষ রূপে অবস্থিতি করিতে দেখা 
যায়। ইহাদের ব্যাসরেখ। রক্ত হইতে ৮২০৮ ইঞ্চি মাত্র। মৃত্যুর পরই 
ইহাদিগকে পরীক্ষা! করিলে প্রত্যেক স্বাধুব তিন অংশ দৃষ্ট হইবে যথা £ 
১। আাধুব প্রথম আবরণ (211001015 10163 51767801)) । 
২। আয়ুব মধ্য আবরণ (11600119060 51680) )। 


৩। মজ্জ। (85018 ০110091 )। 


১। নিউরিলেম! আয়ুব প্রথম আবরণ ( বি 60111609102 0: 
-১810810%6 0061%5 51068) )- ইহা ম্বায়কে বে&ন করিয়া থাকে। এই 


1751111475 টো) 004১] 8, ৩২৯ 


আবরণ মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া, নাযু মজ্জ! (2%13) পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। 

এ কুঞ্চিত অবস্থাকে র্যান্ভিয়ার সাছেবের গুটিক!. (3০55 ০1 [২7515 ) 

কহে। এ.আবরণের ভিতর দিকে কোববর্ধানশীল মূল অর্থাৎ (ব8০0161 ) দুষ্ট 

হয় এবং তাহার চতুদ্দিকে সুক্্ম দানাদার প্রটোগ্লাজম থাকে । মন্তিফ ও মজার 

শ্বেত অংশস্থিত স্নায়ু অংশে ও অপিক স্বাযুতে নিউরিলেম! নাই। এ সকল 

'াষু কুত্রের অনেকেই বক্র (%91০০5৩ ), কারণ উহাদের মজ্জী ও মেডুলারী 
ংশের মধ্যে মধ্যে অল্প ত্তরণ পদার্থ সঞ্চিত থাকিতে দেখা গিয়। থাকে । 

২। মেড়ুলারা আবরণ (14240011719 91)6801১)--জীবদশায় এই 
আবরণ ঈষৎ তরল থাকে । কিন্তু মৃত্যুর পর জমাট বাধে। ইহাতে চর্ষি 
জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। র্যান্ভিয়ার সাহেবের গুটিকার (17905 9) স্থানে 
মেডুলারী আবরণ নাই। এই বাবরণে অস্মিক-এসিড দিলে কাল দেখাক়্। 

সায়ুস্ত্রের মভ্ভা। (5515 0/111706: )--ইহা যুব মধাভাগে এক 
সঙ্গীর্ণ হত্রের মত অবস্থিতি করে । ইহা অগুলালময় পদার্থ । 

মেডুলেটেড, স্যুগুলি আপন আপন সমাপ্তি গ্ছলের দিকে উপস্থিত হইলে 
উহাদিগের মেডুলেটেড, সিদ্‌ (312540 ) আব দেখ। যায় না। 

নন্‌ মেডু£লটেড, মামু ছুই অংশ যথা £- 

১। প্রথন আববণ (101100105৬5 05156 51)6861) )। 

২। সঙ্জ। (2%13 011070617 ) | ৃ 

নন্‌ মুডুলেটেড সাহু স্ত্রপ্াঁণি অধিকাংশ পিম্পেথেটিক্‌ নার, মধ্যে দৃষট হইয়া 
থাকে। ইহার! মেডুলেটেড নয অপেক্ষা সুষম ও ক্ষুপ্র। ইহারা শুত্রবর্ণের না 
হইয়া ঈষৎ পীত ও ধুসর বর্ণের হয়া থাকে) অর্থাৎ, ইহাদের মধ্যে পোয়ান্‌ 
সাহেবের শ্বেত বর্ণেব পদ্দার্থ নাই । 


স্ায়ুর সমাপ্তিষ্থ:লর যন্ত্র বা অংশ। 
এ তি] 275 2) 08০2১. 


ক। চটৈতন্তোৎপাদক সাযুগুলি নিয়পিখিত রূপে অথবা নানা প্রকার যন্ 
বা অংশে সমাপ্ত হইয়। থাকে থা £-__ 
৪২ 


ও | ফিজিয়োলজী | 


১। জালবৎ গঠন (৩০01৮ 01 0165%05 )। 
( ক। প্যাকিনিয়ান্‌ পদার্থ (20120080 0০4169 )। 
থখ। এগ্ড বাল্বস্‌ (7504 0913 )। 
২। গ। স্পর্শকণা (109০৮ ০:09350153 )। 
ঘ। রডস্‌ ও কোন্স্‌, আশ্বাদ-রুলিক! ইত্যার্দি। 
€ 2:95 & 00193) 68565 10009) &০, ৫০৪ )। 
খ। সঞ্চালক ন্াযুগুলি নিয়লিখিত পেশী শ্রেণীতে সমাপ্ত হয় £_- 
১। স্রায়েটেভ্‌ পেশী । ২। নন্ট্ায়েটেড পেশী । 
জালবহ, গঠন (5105010 1)০9//0116 01 [012১99)-- প্রত্যেক আায়ু-হজর 

আপন আপন উৎপন্তি স্থানে সম্পূর্ণরূপে পৃথকৃ্‌. ও অবিভক্ত ভাবে অবস্থিতি 
করে, কিন্ত যখন তাহনরা নিজ. নিজ গম্য স্থানে উপনীত হয়, তখন উহাদ্দিগকে 
বিভক্ত হইতে দেখ| যায়। শরীরের কোন কোন স্থানে ্সায়ু-সৃত্র সকল এত 
শাখ। প্রশাখায় বিভক্ত হইয়। থাকে, যে উহার্দিগকে দেখিতে জালের গঠনের 
মত দেখায়, এবং সেই সেই স্থলের বিবিধ 'ম্াযু-হ্ত্র পরস্পর সংযুক্ত. হইয়া 
এইরূপ জালবৎ গঠন রক্ষা করিয়া থাকে । ন্াযু-স্থত্রদিগের এইরূপ বিভাগ ও 
সংযোগে নিক্পলিখিত কয়েকটি উপকার দর্শিয়া থাকে ;-- 

১ম। প্রত্যেক স্মাফু-হত্র, উহার মূল শ্বরূপ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার আকর বিন্দু, 
ব্যতীত উহার অন্ান্ত অংশর সাহত যোগ রাখিয়। থাকে । | 

হয়। প্রত্োক নায়ু-স্ত্র কেবল এক শ্থানের সংবাদ বহন করে ন।, 
উহার নিকটবর্তী প্রদেশের তত্ব ও লইতে সক্ষম হয়। 

৩য়। নানাবিধ গেংগ্রিয়া বা! ন্বাযু কোষের সহিত উহাদের এইরূপ যোগ 
থাকাতে কার্যের স্থবিধা হইয়া থাকে । 

৪র্থ। লাযু-সৃত্র সকল এইরূপ পরম্পরে সংযুক্ত থাকাতে এক স্থানের 
পেশী সকল একত্রে কাধ্য করিতে সক্ষম হয়। | 

ন্রাযুহুত্র সকল নিজ নিজ গম্য স্থানে নিযনণিখিতরূপে সমাপ্ত হইয়। 
থাকে । 

১ম | পেশী, শ্লৈক্মিক ও সিরাস্‌ বিশ্লীতে াহুস্থত্র সকল জালের আকারে 
সমাগত হইয়া থাকে। 


£হ0 শট হঃ ০0 বুশরা 0২87, 07043, ৬৩১. 


পাস শাল 


২য়। চর্-মধ্যস্থিত প্পর্শকণ। ও গুটিক! সকলে; এবং হস্ত ও পদ মধ্যস্থিত 
কাকের মত্তকের হায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেকিনিয়ান্‌ পদার্থে ইহাদের শেষ হয়। 

৩য়। ' চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কোষ সকলে ইহাদের অন্ত হইঞ্জ। থাকে । 

ওর্ঘ। কোন পদার্থে সংলগ্ন ন! হইয়! হুল্ক্স বিন্দুতে পর্যবসিত হইতে পারে । 

€ম। গেশীর আবরণের ভিতর ও বাহিরের দিকে যে ক্ষুদ্র ক্ষু্দ গুটিক 
দৃষ্ট হয়, সে সকফলেও নাু-স্থত্র বিলীন হইয়া! থাকে। 


সামুর আকর স্থান অথব মধ্যস্থাঁন অথবা 


মূল অংশগুলির বর্ণনা । 


১২0০ 701২৮ 0টি 7 011২1 024 25, 


১। ধুলর বর্ণের নায়ু পদার্থ (015 ০52:6০.) ইহা সেরিব্রাম 
( উদ্ধ মন্তি্ধ ) ও সেরিবেলামের (মধ্য মন্তিফ ) ভাজের মধ্যে, পৃষ্ঠ মজ্জার 
মধ্যস্থলে, কর্পোর-ট্রায়েটা, অপটিক্‌ থেলেমাই, কর্পোরা-কোয়াড্রিজেমিন৷ ও 
বিবিধ গ্যাঙ্গ লিয়৷ মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহাতে এই কয়েকটি পদার্থ আছে। 
যথ! £--(১) স্াযুকোষ (২) ন্নায়ু নলী (৩) রঙ্গিল পদ্ধার্থ, (৪) রক্তবহানাড়ী (৫) 
নিউরোগলিয়। | 

২1] শ্বেত বর্ণের সায়ু পদার্থ (৮1106 595$০০৩ )-- 

ইহাও মন্তিফ ও মজ্জার মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহাতে নিম্ললিখিত কয়েকটা 

পদার্থ আছে ধণা £্নাযু নলী) (২) রক্তবহা নাড়ী (৩) নিউরোগ লিয়া। 

৩। নম্নায়ু কোষ (39৬০ ০০119)--ইহারা ক্ষুপ্র, গোলাকার অখব! 
শা! গ্রশাথা যুক্ত । ইহাদের প্রাচীর 'নাই। ইহাদের ভিতর দানাদার প্রাটো- 
গ্লাজম দুষ্ট হয়। প্রত্যেক লায়ুকোষ মধ্যে নিউক্রিয়াস্‌ ও নিউদ্লিয়োলাস দুষ্ট 


৩৩২ ফিজিয়োলজী । 





২ শিশিস্পি পাশের 


হইগ্না থাকে | কথন কখন স্াঁযুকোষ মধ্যে পিগমেন্ট ( রঙ্গিল'পদার্থ ) দৃষ্ট হয়। 
ইহার] ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হুইয়া থাকে ।_কতকগুলি শ্বাযুকোষ 
একত্রিত হইলে উহাদিগেব সমষ্টিকে গ্যাঙগ পিয়া ( 3910811& ) কছে। 


৪1 নিউরোগলিয়া (758:০815 ) সেরিব্রাম, ( উদ্ধ মন্তিফ ) 
সেরিবেলাম ( মধ্য মস্তি ১, কর্ড বা! পৃঠ্ঠমজ্জার ধূসর ও শ্বেত বর্ণের নাযু পদার্থ 
মধ্যে নিউরোগ লিয়] দৃষ্ট য়। ইহা ধূনর ও শ্বেত বর্ণের ম্াযু পদার্থের তিত্বি- 
ভূমি (65070 ০71২ )। এই ভিত্বিভূমি জালের আকার ধারণ করে। ইহাতে 
শাখ! প্রশাখাযুক্ত নিউক্রিয়েটেড কোষ (73181700176 000155650 66119 ), 
নিউক্লিয়েটেড, কোষ সংযোজক স্যত্র € ০11] 501136001105 10165 ) এবং স্বচ্ছ 
দানাদার মেটিক্স বা মজ্জা! (1790)0661)5005 0৫ ঠ)319 219010019৮ 
70905: ) দৃষ্ট হইয়া! থাকে | 


৫ | গেক্গলিয়া বা সায়ু চাঁপ (০0812) শাযু মণ্ডলের মধ্যে 
মধ্যে গেঙ্গ লয়! নামে এক প্রকার গোলাকার অথবা লম্বাকতি নাযুচাপ দৃষ্ট হয়। 
ইহার! ছুইভাগে বিভক্ত যথা £-- 


১। সেরিত্রোম্পাইন্তাল অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও কশেরুক ম্জ্জ! সম্বন্থীর ৷ 


২। সিম্পেথেটক্‌ অর্থাৎ সমবে্দন স্বাযুসন্বন্ধীয়। 


১। মন্তি্ষ ও কশেরুক স্সায়ু.সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গে, 
লিয়ার শ্বান £-- 


ক। স্পাইন্য।ল্‌ আয়ুদিগের পশ্চাৎ মূলদেশের নিকট। 

খ। ৫ম স্সাঘুব মূলদেশে গ্যাসিরিয়ান্‌ ( 245561127 ) গেংগ্রিয়া | 

গ। ফেসিয়াল্‌, ভেগাস্‌ ও প্লসোফেরিঞিয়।ল্‌ আফুদ্লিগের মুলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদে 
শেংসিয়া দৃ্ট হয়। 


571২00০1016 ০চা পাত 02005, ৩৩৩ 


ঘ। অন্তান্ত স্থানের গ্যাঙ্গ লিয়া যথা £--অপথ্যাল্মিক্‌, মেকেল্স, ওটাক্‌ 
এবং শ্তাবমাঘ জিলারী। 

২। দিম্পেখিটিক্‌ আারু সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গ্যাঙ্গ লিয়ার 
হান £- 

ক। মেরুদণ্ডের (০1572 ০০1900) ছুই পার্খে বহুসংখ্যক গ্যাঙ্গলিয়| 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হুইয়। অবস্থিতি করে। 

থ। হ্বদপিণ্ডে, অস্ত্রে, জরায়ু মধ্যে, এবং বিবিধ, সিম্পেখিটিক্‌ 'প্লেকসাস 
অর্থাৎ জালবৎ ন্সাযুর গঠনের মধ্যে সিম্পেথিটিক গ্যাঙ্গ গিয়া দুই হইয়া 
থাকে।' 

'নায়ু মুগুলের রাসায়মিক উপকরণ (005001505০6 05 
৩৮5০5 55652) )-_ন্নায়ু মধ্যে প্রোটিড ও চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে। 
মন্তিফের বহির্দিকে ও পৃষ্ঠ মজ্জার অভ্যন্তরে যে ধুসর বর্ণের স্াযু পদার্থ দৃষ্ট হয় 
উহাতে শ্বেত বর্ণের বায়ু পদার্থ €(৮/1)1৮5 59১5৮৭77০ ) অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে জল দৃ্ হয়। লবণ জাতীয় পদার্থের মধ্যে পটাসিয়াম ও ফক্ষারিক 
অস্পঘটত লবণই প্রধান। মন্তিষ্কে নাইট্রোজেন ও ফম্ফারাস্‌ থাকে। 

স্নায়ুর যোঁজক ও স্ফিতিহ্ছাপক শক্তি (০০055100৪7৫ 
, €185610160 ০1 061৮৩ )-_ম্বাযুর ষোজকশক্কি অতি অল্প কিন্তু সংযোগ তত্র 
দ্বার! বন্ধ হইয়া স্বাযু রজ্জ,র আকারে নির্টিত হইলে উহাকে শীঘ্র ছিন্ন কর! যায় 
না। দ্াযু-স্ত্রের স্থিতিস্থাপক শক্তি নাই বলিলেই হয়। কারণ, দ্াসুস্ত্র 
বিভক্ত করিলে বিভক্ত মুখ ছুইটি পরস্পর সংলগ্ন হইয়াই থাকে । 

সায় উত্তেজন। (6:৮5 50070] )সায়ু তত্তস্থিত পদার্থ সমূহের 
যোৌজকশক্তি কম সুতরাং উত্তেজনায় স্নায়ুর তন্ত সহজেই নষ্ট হইয়া থাকে। 
উত্তেঞন! নানা প্রকার বথা-- যান্ত্রিক, রাসায়নিক, তাপ সম্বন্ধীয়, বৈধানিক, 
তাড়িত ইত্যাদদি। উত্তেজক পদার্থগুপি স্নায়ু কোষদিগকে পরিবর্তিত করিয়! 
তেজ উৎপন্ন করে। শ্াম্ুতস্ততে হঠাৎ উত্তেজনা লাগাইলে সামু উত্তের্জিত 
হয়। ধ্বংস প্রাপ্ত স্বাধুতস্ততে ধীরে ধীরে উত্তেজনা! প্রল্লোগ এবং ক্রমে সেই 
উত্তেজনার বৃদ্ধি করিলেও কোন গ্রকাঁর ফল দৃষ্ট হয় না। 

যান্ত্রিক উত্তেজন! (01901517308) 5617)1111) মগ ১ গাধাত, চা”, 


৩৩৪ ফিজিয়োলজী। 


০০ 








পপিপেসপ পপ পাপ পপ পপ পপ 


আকর্ষণ, ছিদ্রকরণ ও বিভাজন ইত্যাদি । চৈতন্টোৎপাদক (960516%৪ ) 
' ্বায়ুহুত্রে যদি উল্লিখিত কোন প্রকার উত্তেজন! প্রয়োগ করা যাঁর, তবে, এই 
উত্তেজনোপযোগী সংজ্ঞা! লাভ হয়। সঞ্চালক (110107) ম্ায়ুর উত্তেজনে 
পেশীর কুঞ্চন ও গ্রন্থির € 215175 ) নিঃসরণ হয়। অল্প যান্ত্রিক উত্তেজনে 
্ায়ুর উত্তেঞ্জন বৃদ্ধি পায় কিন্ত অধিক যান্ত্রিক উত্তেজনে ন্ামুশক্তির দূর্বলতা 
উপস্থিত হইয়া! থাকে । 

তাপ সম্বন্ধীয় উত্তেজনা (101791710 90107011 )--তাপের হঠাৎ 
বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে স্নাযু তন্তর উত্তেত্ধন হইয়া! থাকে। ম্বাভাবিক তাবে 
উত্তাপে স্বাষুর উত্তেজন এবং শৈত্যে অবসাদন হয়। 

রাসায়নিক উত্তেজন' (0196071081 96100011)- ইহা গ্বারা 
চৈতন্তোৎপাদক নায়ু অপেক্ষ। সঞ্চালক স্বামু অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়। 
তাপ সম্বন্ধীয় উত্তেজন। সঞ্চালক স্লামুর উপর অধিক পরিমাণে ক্রিয়া গ্রকাশ 
করে। দ্বাযু শুফ হইলে শীন্ত্র উত্তেজিত হয়। ক্ষার ধাতুগুলি ও অশ্ন ও ক্ষার 
রহিত লবণ দ্রাব ম্বাযুর প্রবল উত্তেজক। সাধারণ লবণ কেবল 'সঞ্চালক 
ন্াযুদিগের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে । ফক্ষোরিক অন্নব্যতীত অন্তান্ত স্বাধীন 
অন্ন, ক্ষার পদার্থ, বিবিধ অর্গানিক এসিড. এবং অনেক গুরুভারগ্রন্ত ধাতুঘটিত 
লবণ সায়বীয় উত্তেজক হইয়া! থাকে। তরল স্বর, ইথার, ক্লোরোফর্ব, পিত্ত, 
ও পিত্ত সম্বন্ধীয় লবণ এবং শর্কর! বায়ুর উত্তেজক হয়। চুণের জল, কার্ধন- 
বাইসালফাক্িড, প্রভৃতি পদার্থ ন্নামুকে আক্ষিপ্ত না করিয়াও ধ্বংস করে। 
পৃষ্ঠটমজ্জায় কার্বলিক এসিড গ্রয়োগ করিলে আক্ষেপ না হইয়৷ তাহাদের ধ্বংস 
হয়। পেশী স্থত্রে কার্বলিক এমিভ. লাগাইলে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ট্যানিক 
এসিড, দ্বার! পেশী ও স্নায়ুহথত্র উত্তেজিত হয়'ন! | 

বৈধানিক উত্তেজন। €:11757510919861071 ৪0110811 --এই প্রণালীর 
ক্রিয়া নিরূপণ করা যায় না, তথাপি ইহার! সঞ্চালক ও চৈতন্টোৎপাদক ম্নাযুকে 
উত্তেজিত করিয়া থাকে । ্‌ 

তাড়িত উত্তেজ্জনা_€£16০01০81 $010)011 ) বিবিধ প্রকার তাড়িত 
উত্তেজনায় পেশী ও ্াযুর উত্তেজন হইয়া থাকে । ন্গাধুত্ত ও ধূসরবর্ণের কায 
পদার্থের শক্তি নিরূপণ (0090160905.01 %1681109 0£ 610610915৫8 870 


51000 2৮ ০0৮ 1175 58 8২27541, 01২04 85, ৩৩৫ 


51977 0590698 ) রক সঞ্চালন প্রক্রিয়ার উপর লাযুব কার্যকরী শঞ্ধি নির্ভর 
করে না; কিন্তু ধূসরবর্ণের গাযুপদার্ধের রক্ত চলাচল কম হইলেই উহার ক্রিয়ার 
লোপ হয়।,. যেমন, ছুই কেরোটিড ধমনী কিয়ৎক্ষণ চাপিয়! রাখিলে অথবা 
বধির দিলে শীপ্বই মুচ্ছ উপস্থিত হয় এবং চক্ষুর পুত্তলী কিয়ংকাল চাপিয়! 
রাখিলে ক্ষণকালের জন্ত দৃষ্টিহীন হইতে হয় ইত]াদি। 

স্নায়ু স্ুপ্রের শ্রেণী $ ক্রিয়া বিভাগ (00100061005 ৪) 


01899108060 01 09:৮3 ) 2 


১। এফারেন্ট ব! 
সে্টিফু্গাল ন্াযু 
অর্থাৎ যাবতীয় সঞ্চা- 
লক নায়ু। 


২। আফেরেণ্ট 
বা সেশ্টি,পিটাল 
চৈতন্তোতৎপাদক 
ননাযু 


৩। ইন্টারসেন্টণাল 
সয়, অর্থাৎ দায়, 
'আকর বিন্দুর সংযোগ । 
স্াযু। 


১। সঞ্চালক (11০) সায়ার! এচ্ছিক 
ও অনৈচ্ছিক পেশী সঞ্চালিত হয়। 

-২। রক্তবহ! নাড়ী সঞ্চালক (ভেসো মোটর) 
ন্নাযুগ্ডলি রক্তবহানাড়ীর পেশীস্থত্রকে রক্ষা করে। 

৩। নিঃসরণকারী (5501910:) আহুছার। 
গ্রন্থিব রস নিঃসরণ হয়। 

৪। পোষণকারী (7:1001,০) স্ায়ুদ্বার! 
তস্তর পোষণ হয়। 

৫1 নিবারণকারী (10171916019) নসাযুদ্ধারা 
সায়, মধ্য বিন্দুর ক্রিয়ায় দমন হয়| 

১। বেদনা, স্পর্শ প্রভৃতি সাধারণ চৈতন্তের 
সায়, | (৮০9 01 ০00)0001) 30107586101.) 

২। বিশেষে চৈতন্যের ন্সায়। ( ৩০০3 
০ 5020191 9৫058010910. ) 

"৩। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার বায়, € ৩593 
00110156911108 00 7190৩% 2005010) 01 ৪১০16 
2১০6০ 06155.) 

১। সথালক দ্বায়.আকর যোজক নায়, 
(00700506105 09060: ০6109, ) 

২। টৈতন্যোৎপাদক বায়, আকর, বোজক- 

কারী সায়((5০010০০6708 5609075 ০6700:69)। 


৩৩৬ (ফিগিয়োলজী | 


সঞ্চালক স্সায়ু (11০6০: ০৩:৮৩ )-ইহার! প্রধানতঃ পৃষ্টমজ্জ। (501- 
181 ০০৫৭ ) এবং অল্প পরিমাণে মেড়ুল! ও মন্তিফ হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 
কশেরুক মজ্্রর সঞ্চালক স্বায়, গুপি মজ্জারসনুখ মুল (€ 4১7067107০০? )। 
হইতে উখিত হইয়া! পেশা সুত্রের ভিতরে পর্যবসিত হইয়া থাকে । যে সকল 
ন্নায় সথত্রের গঠি মুল দেশ হইতে তাহাদের সমাপ্তির দিকে পরিচালিত হয় 
তাহার! সঞ্চালক না নামে আখ্যাত হুইয়! থাকে । সঞ্চালক দ্বায়দিগকে 
উত্তেজিত করিণে পেশীব কুঞ্চন হয়। এক সেকেগ্ডে সঞ্চালক ন্বায়র ১১১ 
ফিট পর্যন্ত গতিবিধি হইয়! থাকে । 

১। সঞ্চালক স্নায়ুর উপর পরীক্ষা! (05908561005 00০0 
076 [00601176165 )-_সঞ্চালক স্বায়ব কোন অংশ উত্তেজিত করিলে সেই 
উত্তেজিত বিন্দু নিয়াভিমুখে তাহার শাখ। প্রশাখ। যে সকল পেশীভে গিয়া 
সমাপ্ত হয় তাহার! সকলেই কুঞ্চিত হইয়া থাকে । উত্তেজিত বিন্ুব উপরদিকে 
যে দকপ স্মায়স্থ্ন সেই দিকে পেশীতে পর্যাবমিত হয় তাহাদেব কুঞ্চন হয় না। 

২ (ভাটার, -স' 'যু( ৬85০0100601 77৮৩5) ইহাদ্দিগকে 
ভেসো-কন্্বীকৃটাব কহে) অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা শারীরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী 
কুঞ্চিত হইয়! থাকে । ইহাবা প্রধানতঃ সিম্পেথেটিক্‌ নায় হইতে উৎপন্ন হয় 
যথা £--সার্ভাইকেল সিম্পেথেটিক (শ্রীবা প্রদেশের সমবেদন ন্বায়) উত্তেজিত 
হইলে মুখ ও কর্ণেব ক্ষুদ্র ধমনীর কুঞ্চন হয়, এসপ্লাঙ্কিক (সিম্পেথেটক্‌ ার,র 
শাখা ) স্নাযুব উত্তেজনে মুত্র গ্রন্থির (11006 ) ধমনীর কুঞ্চন হইয়া থাকে। 

৩ | ভেসোডাইলেটর সায়ু( (৬ 95০-৭118601 11৪) ইহাব। 
গ্রধানতঃ গ্রন্থি ও উত্তেজক তন্ত্‌ ( (181)0১ 2100 21600119 01550035 ) মধ্যে 
অবস্থিতি করে। কডা টিম্পানা শনায়কে উত্তেঙ্গিত করিলে সানআ্যাগজিলারী 
গ্রন্থি সমূহ উত্তেজিত হইয়া! রল্ত পুর্ণ হয়; কর্পোরা-_ক্যাভার্ণোসা অংশের ধমনী ও 
্ার,দিগকে উত্তেজিত করিলে শিল্পের উত্তেঞ্ক তন্ধর রক্তবহানাড়ীগুলি প্রসারিত 
হয়া, থাকে । 

৪1 নিংনরণকাঁরী যু (১০০:০১০৫ 0৩1৮০)-_ইহাদদের উত্তে. 
জনে শ্রাবণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়) যথ! £--কডাটিম্পানাই সারর উত্তেজনে সাব 
ম্যাগজিলারী এবং সাবলঙ্গুয়াল গ্রন্থি হইতে লাল নি:সরণ হয়। ক্ষুদ্র হুপার 
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25625582255 ১ 
ফিদাল-পিট্রোসাল হ্লাহথু অরিকিউলা টেশ্পোরাল শ্বাুর সহিত সংযুক্ত হইয়া 
পেরোটিভ : গ্রন্থি মধ্যে প্রবেশ .করে স্থৃতরাং সেই সংযুক্ত ্বায়ুকে উত্তেজিত 
করিলে পেরোটিভ. লালা নিঃম্যত হয় । জ্যাক্রিমাল্‌ এবং নাব্কিউটেনিয়াস্‌ 
মেলী স্নায়ু উত্তেজিত হইলে চক্ষুর জল নি:স্ত হয়? ঘর্্মগ্রন্থির ও ত্তন গ্রন্থির 
ায়ু উত্তেজনে ঘন্ম ও ছুপ্ধ নিংসরণ হয় ইত্যাদি । 

1 ইনৃতিবিটরী ব1! নিবারণকারী (000161000 0৩0৩৪)-- 
ইহার! ম্বাভাবিক ক্রিছ্গার রোধ করে। উর্ধ ও অধহমন্তিফে (77910, 87 
১9911) এরূপ দ্াখু আকর বিন্দু আছে যাহা অন্য মামু আকরের ক্রিয়া রোধ 
করিতে পারে । যে সকল ন্নাযু এ স্বাস্থ আকরকে যোগ করে উহার্দিগকে 
ইন্হিবিটরী ন্নায় কহে। এইরূপে মনুষ্য ইচ্ছা করিয্া যাবতীয় প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে ; যথা :-_মনুষ্য ইচ্ছা! করিয়া মল ও খ্রত্্র 
ত্যাগ ক্তিম্বা কিঞ্চিৎ কালের জঙ্য বন্ধ রাখিতে পারে । ভোগাস্ত্রাসুও হাৎপিণ্ডের 
ক্রিয়ারোধকারী ন্নান্ধু। ইহাদিগকে, উত্তেজিত করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস 
হয়। অতিরিক্ত উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার এককালীন লোপ হইতে 
পারে। 

৬| ট্রোফিকৃস্সায়ু বা পোষণকারী আয়ু (770101)10 097৮৪ ) 
-পোবণ প্রক্রিয়ার উপর শ্বাযুমণ্ডল যে কর্তৃক করে, 'তদ্বিযয়ে কোন সশ্দেহ 
নাই ? যথা £--পৃষ্ঠমজ্জার কোন কোন রোগে জ্রিকাস্থিতে (5390:070 ) ক্ষত 
হর, যাহীকে শধ্যাক্ষত (7380 3079) কহে । এঁবূপ, ৫ম স্বাযু নষ্ট হইলে কর্ণিয়া 
বিলীর প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। 

৭| টচতন্যোৎ্পাদক, ক্সাযু (3০:9০:5-0৩7798 )--ইহারা ছুই 
ভাগে বিভক্ত যথা £-৮১। সাধারণ চৈতন্যোৎপাদক শ্বাযু) ২। বিশেষ 
চৈতন্তোৎপাদক স্রামু। সাধারণ চৈতন্তোৎ্পাদক ন্দামুগুলি প্রধানত: কশেরুক 
মজ্জার পশ্চাৎ মূল ( 205697:০ :০০৮ ) হইতে উৎপন্ন হয়। ইছারা কিঞিৎ 
অগ্রসর হইলে ইহাদের উপর একটি শ্নাফুকোষ বা গ্যাজলিয়া দৃষ্ট হয়। তৎপরে 
ইহারা আরও কিঞ্িং অগ্রপর হইলে স্ঞালক বা মোটার শ্বাযুর সহিত মিলিত 
হইয়া উভয়ে মিশ্রিত আয়ু ( 81590 09:৪8 ) নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
চৈতন্তোৎ্পাদক ্গাযু ত্বক পধ্যস্থ বিস্তৃত হয়। ইহারা আপন সমান্থি স্থল হইতে 

৮৪৩ 
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মূলদেশ পর্যন্ত পদার্থের অবস্থা বহন করে, এবং ইহাদের দ্বার? বন্ব বা পদার্থের 
জ্ঞান লাত হয়, এবং এক সেকেণ্ডে ১৪০ ফিট পধ্যস্ত পদার্থের চৈতন্য ভ্রমণ 
করিতে সক্ষম হুইয়া থাকে । | 

বিশেষ চৈতন্তোতপাঁদক শ্নাঘুগুলি দর্শন, শ্রবণ, আম্বাদন এবং ্পশজ্ঞান 
লাভের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে । 

৮। সাধারণ ঠৈতন্যোৎপাদক ক্যুর উপর পরীক্ষ। 
(12%79%17001769 01900. 8100 8070301৮ 091৮3 )- কোন চৈতন্যোৎ্পাদক 
ন্নায়ুকে বিভক্ত করিয়া, তাহার যে অংশ দ্নাযুকোষের সহিত সংলগ্ন থাকে তথায় 
কোন প্রকার উত্তেজন। প্রয়োগ করিলে তদন্থরূপ অবস্থা অনুভূত হইয়। থাকে । 
কিন্ত যে অংশ ন্নাযুকোষ হইতে বিধুক্ত হইয়াঞ্ছে ভাঙাকে প্রবলভাবে উত্তেজিত 
করিলেও কোন প্রকার চৈতন্য লাভ হয় না। 

২। অবিভক্ত চৈতন্যোৎপাদক স্নাযুর যে অংশে উত্তেজন। প্রয়োগ করা! 
যাইবে, বোধ হইবে যেন সেই ন্নামুর সমস্ত শাখ! প্রশাখা হইতে সেই উঞ্জে- 
জনার-ভাব উপস্থিত হইত্বেছে। | 

৩। কোন স্থান অসাড় হইয়! পড়িলেও যদ্দি তাহার কোন অংশেব সহিত 
মন্তিষ্কের যোগ থাকে তাহা হইলে সেই সন্ধি স্থলের উত্তেঙ্গনেও অসাড় প্রদেশে 
যাতনা হইয়া থাকে। . ্‌ 

পরীক্ষিত স্থানের বহির্ভাগে চেতনা বোঁধ (12০০906০০ 19ি- 
1017009 0% 897098100 )--কোন বাক্তির তত্ত ও পদ কাটিয়া দিয়া শরীরের 
সহিত যে অংশের যোগ থাকে তথায় উত্তেজন1 প্রয়োগ করিলেও ছেদি 
অংশেব সংজ্ঞা মনোৌমধো উদ্দিত হইয়া থাকে । 

আযুদিগের সমাপ্তি অংশের ক্রিয়া ঘোও01০010708 0£ 691000%] 
0:20 )--ইহারা প্রথমে পদার্থের চৈতন্য গ্রহণ করে, এবং তত্পরে তথাকার 
যু দ্বারা সেই চেতনা বাহিত হইয়| থাকে । যেমন রড এবং কোন্স্‌ না 
থাকিলে অপটাক্‌ স্নায়ু দ্বারা আলোক ধৃত হয় না এবং হস্তের চন্ম বিষুক্ত হইলে 
হস্তম্পর্শস্থিত পদার্থের চৈতন্য মস্তিফ্ষে গৃহীত হয় না ইত্যার্দি। 

সায়ু-সৃত্রের উভয়কে সঞ্চালন (0০900061920. 1) 0০1) 01] 
০1905 )--পৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে ঘে চৈতন্ঠো্পাদক স্গাযু সমাপ্তি স্থল হইতে 
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উৎপত্তি স্থানের দিকে পদার্থের সংজ্ঞা বহন করে, এবং সঞ্কালফ আ্াযু সুত্র 
কেবল উৎপত্তির দিক হইতে সমাপ্তির দিকে আদেশ বহন করিয্না থাকে; 
কিন্ত এক্ষণে প্রমাণ ছারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সঞ্চালক ও চৈতন্যোৎপাদক 
ধুর সর্বদিকেই পদার্থের সংজ্ঞা সঞ্চালিত হইতে পারে যথা £-হাইপোগ্নসাস্‌ 
ও লিঙ্গুয়াল্‌ ক্নায়ু পরস্পরে ষথায় নিকটবর্তাঁ হয়, সেইখানে উহীদিগকে বিভদ্ত 
করিয়। পরে যদি" হাইপোগ্রসালের পেরিফিরিক্‌ অর্থাৎ সমাপ্তির দ্রিকের সহিত 
লিঙ্কুয়ালের সেপ্টীল অর্থাৎ উৎপত্তির দিকের সহিত শ্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়। 
দেওয়। যায় এবং উহারা উত্তমরূপে যোড়া লাগিয়া গেলে যদি সেই লিঙ্গুয়াল্‌ 
নামক চৈতন্যো্পাদক স্নাঘুকে উত্তেজিত করা যাম্, তাহা হইলেও হাইপোগ্ন- 
সালের ক্রিয়ার যত জিহ্বার মাংস পেশীগুলি কুঞ্চিত হইয়া থাকে । এস্কলে 
টৈতন্তোৎপাদক নাযুস্থত্রের বিপরীত দিকের পদার্থের সংজ্ঞা চ।পিত হইবার 
পরিচয় পাওয়া গিয়। থাকে । 

গ্যাজ লিয়। বা একত্রিত সায়ুকোষদিগের ক্রিয়া (080০8008 
01 17)6:6 0673033 ০ £808118 )-ইহারা ছুই শ্রেণীভুক্ত ঘথা :- 

(১) মন্তিষ্ক কশেরুক এবং (২) সমবেদন শ্বাযু সন্বন্ধীয় ( €)9701১7০-9)1- 
108] 800 97701)%0106619 ) গ্যাঙ্গ লিয়া | ইহারা শরীবের সর্ধবস্থানে ছড়্াইয়। 
অবস্থিতি করিয়া থাকে । স্থানভেদে ইহাদের ক্রিয়া নান! প্রকার হয়, যথা £-- 
'স্তিষ্ষের উপরিভাগে কেবল সঞ্চালনকারী স্বামু চাপ (81০৮০ ০: 01901372108 
০৪70:০ ) এবং মেডুলা-অবলঙ্গেটায় দমনকারী এবং উত্তেজনকা রী. স্নামুচাপ 
(101019100 2700 ০০০০1925108 ০৪06৩ ) দৃষ্ট হয় ইত্যাদি । যাহা হউক, 
এই স্নাষুচাপ বা নার্ভ সেন্টার অথবা গাযাঙ্গ লিয়াদিগের দ্বারা পদার্থের" চৈতন্য 
সঞ্চিত, স্ছানীস্তরিত, পরিব্যাপ্ত, উৎপাদিত, .নিবাপ্সিত এবং 
প্রতিধাবিত ব। প্রত্যাবর্তিত হইয়া থাকে ( 997890107) [007 1১০ ০0- 
3150690. 61209697790) 0160860, &06০90)0৮90 8100 1900060৭ 01) 

0106 17567৪09106. ) ৫ 
১ | ঠৈতন্যের সঞ্চালন ( রিবা ০0 1000070938101)3 )-- 
০ দ্বার। ষে চেতনাবাহিত হইয়া থাকে তদ্বিষযে কোনবপ ব্যাখ্যা! 
নিশ্রয়োজন। 
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২। চৈতন্তের স্থানাস্তর ছন (17780960536 06 আায6৪- 
81008 )-_বজ্ঘন প্রদেশে অর্থাৎ নিতম্ব ও উরুদেশের সন্ধিস্থলে রোগ হইলে 
জাতে যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহাতে যাতনা স্থানান্তরিত হইরার দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসপ্রস্বাস যন্ত্রের কোন প্রদেশ উত্তেজিত হইলে, 
সেই উত্তেজন! লেরিংস স্্ায়ু দ্বারা বিশেষ ভাবে মনোমধ্যে অন্থভূত হয়, এবং 
গটিস্‌ খুল খুস করিয়া তথ হইতে কাশ উৎপন্ন হইবার চেষ্টা হইয়া থাকে ; 
এই ক্রিয়া ঘারাঁও উত্তেজনা স্থানান্তরিত হইবার পরিচয় পাওয়া যায় । 

আবার, চক্ষুর ভিতর প্রবলভাবে সুর্ধ্য কিরণ পতিত হইলে নাসারক্থে.র 
স্বায়ু সকল অস্থির হইয়া! ষে হাচি উৎপন্ত করে, তাহাতেও এ দৃষ্টান্ের পোষকতা। 
করিয়া থাকে । রি 

| চৈতন্যের পরিব্যাপ্ত হওন ( 107008501০4. 1757৭- 
810178 ) $-- 

ক। বজ্র নিনাদের ম্যায় কোন প্রকার অকৃম্মীৎ শবে যে প্রকার সমদ্ষ 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিহরিয়া কণ্টকিত হয়, তাহাতে ন্নামুকোষের পরিব্যাপ্ত শক্কির 
পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে । 

খ। কোন একটি দস্তে বেদনা উপস্থিত হইলে মুখমণ্ডলের সেই পার্খে 
তাহ। পরিব্যাপ্থ হইতে দ্বেখা যায়। 

গ। মৃত্রগ্রস্থির নলে পাাথুরী হইলে সেই স্থানের চতৃষ্পার্থে বেদনা ব্যাপ্ত 
হইয়া! পড়ে । ৃ 
৪ | চৈতস্ের স্বতঃ উৎপাদন (480600১9016 10০0%910)67069)-- 
একত্রিত স্নাধুকোষ অর্থাৎ নার্ভ সেপ্টার বা গ্যাংগ্লিয়াগুলি যে বাহিরের কোন 
প্রকার সাহায্য ব্যতীত আপনাপনি চৈতন্লোৎপাদন করিতে পারে তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কোন নার্ভ সেপ্টার তাহার মধাস্থিত সঞ্চালক ন্বাম্কুর সাহায্যে 
এইরূপ চেতন ও স্বতঃ কুঞ্চন উৎপন্ন করিতে পাঁরে যথা £- 

ক। উপর হইতে মণ্ডিক্ও নিয় হইতে পৃষ্ঠ মজ্জা ক্ুমান্বয়ে কাটিয়৷ দিয়া 
যদ্দি ফ্কেনিক্‌ ও ইন্টার কষ্টাল্‌ দগাস্থুদিগের আকর বিন্দু স্বরূপ মেডুলার অংশকে: 
অধিভক্ত রাখা যায় তাহা। হইলেও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বহিতে থাকে। অর্থাৎ 
1 মেড়ুলার &ঁ অংশই শ্বাস-ক্রিয়ার মধাবিন্দু স্বরূপ ( 0১০৪1156015 ০০6০ )% 


চা007100থ 0৮ শাহ তে হও, ৩৪১ 


মেডুলাস্থিত রক্ত শ্োতের অক্ষিজেন কম এবং কার্বনিক এসিড, বেশী উপস্থিত 
হয় বলিয়া ষেডুলাস্থিত শ্বাস-প্রশ্বাস আকর স্থানের ্বাডুকোষগুলি স্বতঃ 
উত্তেজিত হইয়। সর্বদাই শ্বাস প্রশ্বাস উৎপন্ন করিয়! থাকে। 

থ।. বক্ষঃগহ্বর হইতে হৃৎপিগু তুলিয়! বাহিরে রাখিলেও তাহা স্বতঃ 
স্পন্দিত হইতে থাকে, বোধ হয় হৃংপিগুস্থিত গ্য।ক্গিলিয়াগুলিই খ্ররূপ স্ব: 
কুঞ্চনের একমাত্র কারণ । 

গ। অস্ত্রের কোন খণ্ডের ছুই মুখ বদ্ধ করিয়া দিলেও বদ্ধ খণ্ডের ভিতর 
ক্রিমিগতি (09728681910 ৪০৮০0 ) দৃষ্ট হয়। এই গতি অন্ত্রশ্থিত গ্যাংমিয়া- 
দিগের স্বতঃ কুঞ্চনের ফল। | 

ঘ। এক্ষপ জরায়ু, ইউরিটার এবং মৃত্রথালীর স্গাযুসমূহ দ্দিগকে কাটিয়া 
দিলেও উহাদিগের স্বতঃ কুঞ্চন হয় । 

উ। চক্ষুর সম্মুখ অর্ধেক কাটিয়া দিলেও কোন কোন জন্তর আইরিষ 
পেশী একবার বিস্তৃত ও একবার কুঞ্চিত হইতে দেখা ঘায়। 


চ। কোন কোন জন্তর মস্তক ও পৃষ্ঠমঞ্1 কাটিয়া ফেলিলেও তাহাদের 
ধমনী ও লিক্ফষ-হৃৎপিণ্ডের ( 40501952100 170001-190158 ) শ্বতঃ কুঞ্চন 
দেখ! গিয়া থাকে । 

ছ। লালাগ্রস্থির ও যক্ত্গ্রস্থির যাবতীয় ম্বাযু বিভক্ত করিলেও আপনাপনি 
লাল! ও পিত্ত বাহির হয়। 


| টৈতন্যের দমন ব। নিবারণ (10%15100, ০? 15098 
০5 )-_সামান্ প্রকারের উত্তেজনা গ্যাংগ্রিয়া বা প্রাসুচাপ মধ্যে আনীত 
হইলে তাহ দমিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ তাহা মন্তিষের দ্বারা বোধগম্য ন। 
হইতেও পারে। ৃ 

৬ ঠচতন্যের প্রত্যাবর্তন (191০০51০0 ০£ 177079981009 )--- 
ননধুমগ্ডলের কোন অংশে কোন প্রকার উত্তেজনা সংস্পৃষ্ট হইলে যে প্রকার 
অঙ্গের সঞ্চালন কাধ্য অথবা কোন প্রকার নিঃসরণ ক্রিয়! হয় ভাহাক্ষে 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া কহে । নিম্নলিখিত কয়েকটা অবস্থার উপর প্রত্যাবর্ভক 
ক্রিয়া নির্ভর করে যথা ৮ 


৩৪২ ফিজিয়োপনী । 


ক। উত্তেজ্না। 

খ। আফেরেণ্ট, সেটটি পিটাল বা ঠচতন্যোৎ্পাদক জগাযু। 
গ। নার্ভসেপ্টার, অর্থাৎ স্বাস্থ আকর বন্দ ্বক্ুপ ন্বাযু চাপ । 
ঘ। এফারেণ্ট, সেষ্টি-ফ্ুগাল, বা সঞ্চালক দ্গানু। 


ও। পেশী অথবা গ্রন্থি । 


প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার অন্য উদ্লিখিত ৫€টী অবস্থার বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । এ ৫ অবস্থার একটীর অভাব থাকিলে, প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না) কিন্ত উহাদের পরস্পরের, সংযোগে পদাতর্থর 
চৈতন্য চৈতন্যোৎ্পাদ্ক স্বাযু দ্বার! মাযু চাঁপ অর্থাৎ গ্যাংগ্রিয়ার মধ্যে আনীত 
হয় এবং তৎপরে এখান হইতে সঞ্চালক স্নাধূুর ভিতর দিয়! পেশী কিন্বা গ্রস্থি- 
মধ্যে উক্ত চৈতন্তের কাধ্যকারী শক্তি প্রবাহিত হইয়া থাকে। 


উত্তেজনা নানা প্রকারের হইতে পারে যর্থা :-যাঁন্ত্রিক, রাসায়নিক, তাপ, 
তাড়িত, গন্ধ ও আলোক সম্বন্ধীয় উত্তেজনা । ত্বকে সামান্য শুড়শুড়ি লাগিলে 
উজ্জ্বল আলোক দর্শন করিলে, অথবা মিস্‌ মধ্যে এক গাচি চুল পড়িলে 
্রত্যাবর্তক (7519 ) ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কোন কোন প্রত্যাবর্ভক ক্রিয়া 
অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় যথা ঃ--চক্ষুর তারক কিন্ব। ধমনী গাত্রের কুঞ্চন ইত্যাদি । 
চক্ষু মিটমিট করা এবং গলাধঃকরণ প্রণালীর প্রথম ক্রিয়া সঙ্ঞানে সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। প্রস্রাব করা, ও কাশ উৎপন্ন হওয়া প্রভৃতি প্রত্যাবর্তক ক্রিমার উপর 
কর্তৃত্ব চলে। কিন্ত গলাধঃকরণ প্রণালীর ছ্িতীয় বিশেষ তৃতীয় ক্রিমার উপর 
মনের কোন কর্তৃত্ব নাই। ক্ষত্র ক্ষুদ্র স্নায়ু গ্যাংশ্লিয়া! অপেক্ষ? পৃষ্ঠটমজ্জার প্রত্যা- 
বর্তক ক্রিয়ার মন ও উপযোগিত। দৃষ্ট হইয়! থাকে ষথা £__মস্তিষ্ক হইতে লনা 
গ্যাঙ্গ লিয়াগুলি যত বিচ্ছিন্ন থাকে ততই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার আধিক্য দৃষ্ট হয়) 
স্বতরাং নিত্রিতাবস্থায় এবং ভেকের মস্তক কাটার পর যে সকল প্রত্যাবর্ক 
ক্রিয়া গ্রকাশ পায় উহারা অনেক পরিমাণে কাধ্যকরী হইয়া থাকে | উত্তেজন 
যত অল্প হয় প্রত্যাবর্ক ক্রিয়ার তত অধিক হয়; অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তির 


£0খ07008 0চ গুছ ইটা ও, রী ৩৪৩ 


অঙ্কে শুড়শুড়ি দিলে যেমন সে চম্‌কে উঠে, একটী ঘুমী মারিলে তাহার তেমন 
চমক হয় না। ৃ 
তাপ প্রয়োগ এবং অধিক মাত্রায় স্রীক্নিয়া সেবন করিলে পৃষ্ঠমজ্জবা ও 
অন্থান্য গ্নায়, চাপদিগের প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শৈত্য প্রয়োগ এবং 
ব্োমায়িড, ক্লোরাল ও এটেপিন সেবনে উত্তেজনার হাস হইয়া থাকে । 
প্রত্যাবর্তক ক্রিষার নিয়ম ৫145 ০£ 1985য%. 8০61০970. )-- 

১। একপার্ে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া গ্রকাশ,(দও ০৫01 
16018] 20197 )--যদি তুক অথবা শরীরের অন্য কোন চেতনা বিশিষ্ট অংশ 
উত্তেজিত কর! যায়, তবে সেই দিকের মেই অংশেরই কুঞ্চন হইয়া থাকে। 
যে পর্দে উত্তেজনা লাগাঁন যাইবে সেই পদই উত্তেজিত হইবে। যে চক্ষর 
শ্সৈশ্মিক ঝিল্তী ( 00000006৮ ) স্পর্শ করা যাইবে সেই চক্ষুর পল্পবই মুদ্রিভ 
হইবে । 

২। প্রত্যাবর্ক ক্রিনাঁর,বিলীরঞ (মদ ০. 10010600)-- 
যদ্দি শরীরের কোন পার্থের উত্তেঙ্গনার আধিকা হয়, তবে সেই পার্থে পেশী 
িগের সঙ্গে সঙ্গে অপর পার্থর পেশীগুলিও কুকিত হইয়া থাকে । এতদপেক্ষা 
উত্তেজনার আধিক্য হইলে সেই স্থানের উর্ধন্থিত পেশীগুলিকেও কুঞ্চিত 

*হইতে দেখা গিয়। থাকে যথা £-জিহ্বায় অল্প পরিমাণে লঙ্কা লাগিলে লাল! 
গ্রন্থির নি:সরণ হয় কিন্তু অধিক ঝাল নাগিলে তৎসঙ্গে চক্ষু [ও জল পড়িয়। 
থাকে। 

৩। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার সংশ্লেষণ 0০ ০৫ ০০-০:৭778610) 
কোন ভেকের মস্তক কাটিয়া যদি উহার সম্মুখ পদস্থয়ে দড়ি বাশধিয়া ঝুলাইয়। 
রাখা ঘায় এবং তৎপরে একটি পালকে শির্কা্ম লাগাইয়া উহা উদররের এক 
পাশ্থে লাগান যায় তবে সেই দিকের পা তুলিয়া সেই শির্কা্জ মুচিয়া ফেলিতে 
চেষ্টা করে। সেই পা তুলিতে না দিলে পৃষ্ঠের উপর দিয়া অপর পা সেই স্থানে 
আনিয়া থাকে । এইরূপ. ক্রিয়াকে বিশেষ উদ্দেশ্য সুচিক প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়া কহে। | 

৪। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার ফল (ছা 01170100291 1200৮ 
0০0 )১__কোন ভেকের মন্তকে প্রবলভাবে আঘাত করিলে উহার সর্ব পরীর 


৩৪৪ ফিজিয়োলজী । 


এক্কপ প্রবলভাবে আক্ষিপ্ত হয় যে, উহার মস্তক কাটিয়া ফেঙ্সিলেও সেই 
আক্ষেপ শীত ভিডি হয় না। 

প্রত্যাবর্ত€ ক ক্রিয়ার কাল নিরূপণ (2909 লিজা 0 76 
85 9063 )--উত্তেজনার যত বৃদ্ধি হইবে, তত শীঘ্র শীত্ব গ্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
সম্পাদিত হইবে । সচরাচর অদ্ধ সেকেণ্ড কালের মধ্যে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয়। | 

ক্ক্রি টি দস্টা্ত (০৮009 ০? 151 
প্রত্যাবস্ত ক ক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ( ইং ০6, 15055 


2১০০:০1)):- 

১1 আহইরিষ পেশীর কুঞ্চন (90000610001 019)-- আফে- 
রেন্ট অর্থাৎ চৈতন্যোত্পাদক ন্বাযু--অপটিক্‌ ; স্নায়ু আকর অর্থাৎ নার্ভ সেন্টার 
--কর্পোরা-কোয়াডিজেমিনা ; একারেন্ট অর্থাৎ সঞ্চালক দ্বাযু__৩য় সায়ু। 

২। চক্ষু মিউ মিট করা (11128 ) আকেরেন্ট জানু ৫ম 
শ্নাযু অথবা অপটিক্‌; নার্ড সেন্টার _ কর্পোরা_ নি জিমিনা; এফারেণ্ট 
আাযু-৭ম ম্বাযু। 

৩। ভূমিষ্ট হইবার পর ঠৈশত্য লাগিয়! প্রথম শ্বাস প্রশ্বাস 
(019 198]017610 9০] 01761) তি 10010098900 01 0010 0 019 
8107 )--আফেরেণ্ট ম্বায়ু_ত্বকের চৈতন্যোৎ্পাদক ন্নাফু; নার্ত সেপ্টার - 
মেডুল1; সঞ্চালক স্নায়__ফে.নিক্‌ ও ইণ্টার-কষ্টাল.। 

৪ | তালু শুড়শুড় করিয়া বমন (৬ ০2080176 0900 000010% 
8108৪ )-_-আফৈরেন্ট নার্ভ--গ্লোসোফেরিপিয়াল ও ৫ম ম্বীয়ু। নার্ড সেন্টার 
-মেডুল। ; এফারেণ্ট স্সাযু- ফ্নিক্‌, উদর পেশীদিগের স্নায়ু এবং ভোগাস্‌। 

«| শীতল বায়ু লাগিয়া হাচি হওন (9799278 হিও ৪ 
38100 ০৫ ০০1৭ ৪1: )--আফেরেন্ট স্বাধু-_৫ম স্নায়ুর নেজাল, ব্রাঞ্চ, অর্থাৎ 
যে শাখা! নাসিকায় প্রবেশ করে;_ নার্ভ সেপ্টার__মেডুলা এফারেপ্ট নার্ড 
ইণ্টার কষ্টাল উদর পেশীর স্নাযু এবং ফে.নিক। 

প্রত্যেক প্রত্যাবর্তক ক্রিয়। অপ্রপায়সিদ্ধ, অর্থাৎ মমুষ্যের ইচ্ছার সাহায্য 
ব্যতীত এ কার্ধ্য সম্পন্ন হইপ্পা থাকে; কিন্ত জীবের মানপিক শক্তি এই 
ক্রিয়াকে আপন আয়ত্তাধীন করিতে পারে। 


১০] 415 0011) 2১৯) 025 সিডি হও, ৩৪৫ 


জীবের স্থস্থাবগ্থার প্রত্যাবর্তক কার্যের বিশেষ মর্ম থাকে, অর্থাৎ তত্্ার! 
দেহের মঙ্গলার্থ নানা। আবশ্যকীয় কার্ধ্যনির্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যক্তি 
রোগাক্রান্ত হইলে, ষে সকল প্রতিধাবিত গতির তাক্ষণ গ্রাকাশ পায়, সে 
সমস্তই অর্থহীন এবং অনাবশ্তক, তৃষ্টান্ত ঘারা ইভাদের পক্ষ সমর্যন করা যাইতে 
পারে। | | 

পরিপাক সম্বন্ধীয় নলী সমূহের সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন, ও 
কণীনিকার উপর সৃর্ধযকিরণ পড়িলে চক্ষুদ্বয়ের পল্লব কর্তৃক উহাদিগকে আবৃত 
করণ, প্রভৃতি কার্ধ্য স্ুম্থাস্থায় গতিধাবিত গতির দ্বার! নির্বাহ হইলে বিশেষ 
উপকাব সাধন হইয়। থাকে ; কিন্তু মৃগী ও ধনুষ্টঙ্কার রোগে এবং বিষাক্ত জন্তর 
দংশনে “এ প্রতিধাবিত গতির কোঁশলে পর্যায়ক্রমে যে সকল আক্ষেপ উৎপন্ন 
হইয়! থাকে, তদ্দারা কোন ফল-লাভ হয় না। 

কোন পেণীস্থিত 'সঞ্চালক-স্াযুকে উত্তেজিত করিলে, সেই পেশীকৃঞ্চিত 
হইতে পারে বটে, এবং উত্তেজনার পদার্থ স্থানাস্তর করিবামাত্র পেশীর কুঞ্চন 
বন্ধ হইয়া'যায়ঃ কিন্তু কোন স্নায়ু কোষের উত্তেজনা! করিলে, দেই উত্তেজক 
সামগ্রী স্থানান্তবিত করিলেও প্রতিধাবিত গতির ক্রিয়া কিয়ং.কাল আত 
ুচারুরূপে সম্পন্ন হইরা থাকে । | 


কশেরুক মজ্জী1। ও উহার নায়, বিবরণ | 


5৮] বক, 0001) বি) 175 অিছযা২৬৩, 


কশেরুক মজ্জ। মেরুদণ্ডের গহবরে লম্ঘভাবে অবন্থিতি করে। মেড়ুগা হা 
অধঃমন্থতিকষ দ্বার ইহা উপরের দিকে মগ্তিষ্ধ৭ সহিত ' সংলগ্ন থাকে, এবং 
,কটিদেশস্থ দ্বিতীয় কশেরুকার নিকট তাহ! শ্ক্ হুত্রে পর্যাবসিত হইয়! পড়ে। 
ইহা দগকে কড়ুগা-ইকৃ'়ন (০৪৫04 12091017 ) কহে ] পৃষ্ঠমঞ্জ| শ্বেত ও ধুনর 
বর্ণের কোমল শ্গাযু পদার্থে নির্টিত; ইহার সম্মুখ ও পশ্চান্দিকের মধাস্থল বেন 
ব্দীণ হুইয়। ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে বলির! বোধ হয়) কিন্ত পরীক্ষা ' 


৩০৬. ফিজিয়োলজী। 


করিলে দেখা যাইবে যে, পৃষ্ঠ মজ্জার অতি সঙ্গীর্ণ অংশ দ্বারা এই ছুই বিদীর্ণ 
স্থানের পার্থক্য রক্ষ/ হইতেছে, এবং এই মজ্জ্ার ছুই ভাগ পরম্পরে সংযুক্ত 
রহিয়াছে । এই যোজক পদার্থের মধ্যস্থলে একটি লশ্ববান সুস্ম.ছিদ্র পৃষ্ঠমজ্জার 
সর্বত্র ব্যাপিয়। অবস্থিতি করে এবং তাহার ধহিত অধঃমন্ডিক্ষের ৪র্থ গহ্বরের 
সহিত যোগ দৃষ্ট হইয়! থাকে। ইহার সম্মুখ ও পশ্চান্দিকের বিদীর্ণ প্রদেশ 
পায়ামেটার নামক বিষশ্লি রক্তবহানাড়ী সমূহকে বহুন করিয়! ইহার পুষ্টি সাধন 
করিয়া থাকে। 


পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রতোক অর্ধভাগ তিনটা ক্গাযুরেখা দ্বারা আবার তিন 
সমান ভাগে বিভক্ত হইতেছে, ইহার্দিগকে মজ্জার সম্মুখস্থিত, পার্বন্থিত, এবং 
পশ্চা্দেশীয় গ্ত্ত বল! গিয়া থাকে । প্রথম ছুটীর মধ্য হইতে মজ্জরার সম্মুখ 
নু অর্থাৎ সধালক-ন্নাযু (00110৮010০০. 096৮5) এবং শেষ দুই 
স্স্তের মধ্য হইতে মজ্জার পশ্চাদদেশীয় গায় ( 0০5%5780৫ 30501) 0৩7563 ) 
শ্রেণী উখিত হইয়। থাকে । এই ছুই ন্নাযু:প্রেণী কিঞ্চিৎ দূরে পরম্পরে সংযুক্ত 
হইয়া এক হইয়া যায়, ছুয়ের মিলনের পূর্ষে 'পশ্চাদেশীয় স্নায়ু সকল ঈষৎ 
হটাত হইয়! স্যুকোধ বা গেংগ্রিয়। নিশ্দীণ করিয়া থাকে । 


মেরুদণ্ডের গহবর হইতে মজ্জার সায়ু সকল, প্রত্যেক কশেরুকার সংষোগ-, 
জনিত এক একটা ছিত্র দিয়া বহির্গত হইয়া! নান। শাখ। প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া 
ত্বকৃও পেশীদমূহে পর্যবসিত হইয়া থাকে। মজ্জার প্রত্যেক পার্খ হইতে 
একত্রিশ ঝোন্ডা ধু, এইরূপে বহির্গত হইয়| থাকে, ইহারা স্থান ভেদে 
বিবিধ নামে আখ্যাত হইয়াছে, যথ। £--লাম্বার, সেক্রাল্‌ এবং কক্সিজিয়াল সাধু 
ইত্যাদি। 


সজ্জার গঠন -(5৮5০৮০৮০)--মজ্জ। প্রন্থে ছেদন করিলে, বিভক্ত 
প্রদেশের বহির্ভাগে শ্বেত বর্ণের এবং মধাস্থলে ঈষৎ লাল ও ধুসর বর্ণের পথার্থ 
দেখিতে পাওয়। যায়। | 
১। মধ্যস্থলে ধূদর বর্ণের (3153) পদার্থ 
২। বহির্দেশে শ্বেতবর্ণের (010) পদার্থ। 
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ধূসর বর্ণের পদার্থ (016) 035:5০৮)-মেরু মজ্জা গ্রস্থভাগে ছেদন 
করিলে উহার মধাস্থলে ছুইটী টন্দ্রকলাবং অথচ অদমান আকৃতি বিশিষ্ট 
(17198015117 51)81১60 01250617305 ) ধুসর বর্ণের পদার্থ ৃষট হয়। ইহার 
পরম্পর এরূপ পদার্থের হ্বারা সংযুক্ত থাকে । এ যোজক ধূসর পদার্থের 
মধাস্থলে মজ্জাস্থিত সবঙ্কীর্ণ. খালের ছিত্র দৃ্ হইয়া থাকে । চক্ত্রকলাবৎ ধুসর 
পদার্থের সমুখ শৃর্গ ( 2001107 ০০108) 'বিস্তাত ও গোলাকার কিন্তু উহার 
'পশ্চাৎ শৃঙ্গ (2০92001 ০০109 ) দীর্ঘ ও সন্কীর্ণ এবং ইহ কিঝিণ বহির্দিকে 
মজ্জার পশ্চাৎ ও পার্খদিকের খালের €(29366110: 18666151 755815 ) মুখে 
পর্যবসিত হইয়া থাকে। এই স্থান দেখিতে. অর্স্বচ্ছ এই অর্ধন্বচ্ছ স্বানকে 
সাঝষ্ট্যান্পিয়া.জিলাটিনোসা কহে। প্রত্যেক ক্রেসেন্ট অর্থাৎ চন্ত্রকলাবৎ 
ধূনর পদার্থের বাহির দিকে সুম্্ জালবং আকার দৃষ্ট হয়--উহাকে 
প্রোসেসাস্‌ রেটিকুলারিষ কহে; এবং উহার ঠিক মধাস্থল হইতে ফে 
সুত্রগুলি বাহির হয় উহাদিগকে ইপ্টারমিডিয়ো-ল্যাটরাল ট্র্যাক্ট কছে। মজ্জার 
সকল স্থানে উক্ত চন্ত্রকলাধৎ ধুসর পদার্থ সমান নহে। অর্থাৎ উহা ভাল 
প্রদেশে সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে; এবং সম্মুখ. শৃঙ্গ সার্ভাইকেল ও লান্বার 
প্রদেশে বড় ও প্রশস্ত হইয়। থাকে । 
ধূনর বর্ণের স্াযুকোষ সকল ঢূই প্রধান ভাগে বিভক্ত যথা £--১। সম্মুখ 
শৃঙগস্থিত কোষ (৬৪5০1০০1৪৫ ০০0100008 01 90661101 ৫০:7০)--ইহার! বড় 
বড় এবং এখান হুইতে সঞ্চালক ন্দায়ু উৎপত্তি হইয়৷ থাকে । ২।-_পশ্চাৎ 
শুঙ্স্থিত কোষ (008151101 99301001581 ০0101031) ০1 01811:6)-- ইহার! 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং এখান হইতে চৈতস্তোৎপাদক ম্বায়ু উখিত হই থাকে। 
এতপ্বযতীত ধুসর পদার্থের পম্চাৎ ও পার্খদেশে অপর কত্তকগুলি কোযদৃ্ 
হইয়া থাকে (0০010001 প্র 068১5 106£096010-180181 0566 
0 0081৩1101 19668191 €4000) মজ্জার ধূসর পদার্থ অন্ত স্থানের 
বিবিধ উত্তেজনার উত্তেজিত্ত হইলেও ইহার! স্থানিক উত্তেজনায় চঞ্চল 
হয় ন।। 


২। শ্বেত বর্ণের পদার্থ ( ড/1)166 20565) )-ইহা সন্তুখ ও 


নর 
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পশ্চাৎদিকের মধ্যবর্তী এক খালের হবার! বিভক্ত | গ্রতোক পার্থ মাবার দুটা 
পার্শ্ববর্তী থালের ছার! পৃথক হইয়! থাকে; স্তবাং শ্বেতাংশের প্রত্যেক পারে 
সমমুগ, পার্খ্ব এবং পশ্চাৎ নাযুস্তগ্ত দূ হয়। শ্বেতাংশেখ ম্ব/লে ক্ষুদ্র এক্স 
সিলিগ]র ও চতুষ্পার্শের সোয়ান্‌ সাহেবের শ্বেত বর্ণের পদার্থ দৃষ্ট হুইয়। থাকে। 

মত্জান্ফিত সম যু স্ুত্রের গমনপ্রণা লী. (0089759 01 01)9 10616 
11963 10 13৩ 0914 )--১। মেডুলার সম্মুখ অ্তস্ত হইতে যে স্থগগুলি মজ্জার 
এক এক পার্খে ক্রমাগত অবতরণ করে তাহাদিগকে সোজা পিরাগিডাল টক 
(1017606 0714001081 0506) অথবা তুর্ক সাহেবের শ্তন্ত (0০101) 91 ০৫৮) ্‌ 
বলে। ইহাদগকে ভর্মাল এদেশ পর্য্যন্ত অমুনবণ কব যায়। 


পাটি জট রাহ এজ 


পৃহ্ঠবংলীর মুজ্জার ক্রেয় 
0৯০0108৭১02 1]1170 ০771 ঠেো, 0011), 


মাযু কোষে যত প্রকার ক্রিয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তং- 
সমূদায় আরও পরিষ্কাররূপে মজ্জার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এক্ষণে ইহার 
ক্রিয়া প্রণালীর সংক্ষেপ আলোচনা করা কর্তব্য। 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট গ্রতীত হইবে যে পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার দারা 
ছুই উদ্দেশ্য সাধিত হইয। থাকে । ১ম। ই সগন্ত অঙ্গের বিবিধ প্রদেশ হইতে " 
বিবিধ প্রকার চৈতন্ের বাহক হয়া তংসমূদ্য়কে মস্তিষ্কে লইয়| যায়, আবার 
তথাকার আদেশ বহন করিয়া আঙ্ প্রঠাপে লইয়া গিয়া থাকৈ। ইহার, 
বহন্-শক্ষির পক্ষসঘর্থন করিবার জগ্ত নিম্নলিখিত কয়েকটা পরীক্ষিত 
সত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে যথা ৮ 

১ মজ্জাব পন্চান্দেশীয সযুস্থবরদিগের চৈতন্য প্র চক পার্খেব গ্রস্ত দ্বারা 
পরিচালিত ন! হইয়া মজ্জা-মধ্যপ্থিত ধূসর বর্ণেব *পদার্থের ভিতর দিয়া গমন- 
পূর্বক মন্তিফ্ে উপনীত হই থাকে। 

২। এক পার্খের চৈতন্য সেই দিকের মজ্জাস্থিত ধূসর পদার্থের ভিত্তর 
দিয়া গমন ন। করিয়। অপর পার্থের এরূপ পদার্থের মধ্য দিয়া চালিত হইর| 
থাকে 1. ইহাতে এই স্বীকৃত হয় থে, গ্রতোক পার্থের চৈতগ্ত, মজ্জার এক 
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পার হইতে অপর পার দিয়া গমন কবে। মজ্জার মধাস্থলে' উহাদের সংঘোগ 
হইয়। থাকে ; এবং সেই জন্য মণ্ভাব পশ্চাঙ্দেশীর শ্িস্তেব কোন এক পার্খের 
রোগ হইলে তাহার অপর পার্খের পক্ষাঘাত হুইয়। থাকে । 

৩। স্পর্শজ্ঞান, তাপ পেণা টৈতন্ত এবং যাবতীয় গতিবিধায়ক টৈতন্ঠ, 
মজ্জার শ্বেত বর্ণের স্তস্ত দিয়! গমনাগমন করিয়া থাকে, কিন্তু বেদনা গ্রভৃতি 
চৈতন্ট কেবশ মজ্ভার ধুসর পণার্থের ভিতর দিয়! গমন করে। কারণ ইহা 
দেখা গিয়াছে যে, মজ্জার শ্বেতস্তম্ত নষ্ট হইগে, ম্পর্শক্ান, তাপ অনুভব শক্তি, 
এবং পেশী চৈতন্ত লোপ হয়, কিন্তু যাতনা অন্থভৃত হইয়৷ থাকে। ধুসর 
বর্ণেব পদার্থ ন্ট হইলে কিছুতেই আব যাতন! বোধ হয় ন!। 

৪। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার পশ্চাদ্দেশীয় স্তস্ত সর্কল প্রত্যাবর্তক গতির সাহায; 
করিয়া থাকে! 

৫1 মজ্জার সন্মুখ শ্স্ত ও তম্মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থের ভিতর দিয়া মস্তি 
আদেশ অবতরণ করিয়া থাকে । 

৬। সঞ্চালক নাযুব চৈতন্য, চৈতন্যোৎপাদক ন্গায়ুর চৈতন্টের স্তায় 
মজ্জাব মধাস্থিত ধূসর পদার্থের ভিতর দিয়! পারাপার ন। হইয়া ফেব্ল অধঃ- 
মন্তিফের সন্মুখ-স্তস্তের ভিতর দিয়া গননাগমন করিয়া থাকে । অতএব এই 
স্বানের বিভাগে নিম্নন্থ অঙ্গ অসাড় হইয়া যায়। 

'শ। পৃর্বে যাহ! উল্লেণ করা গেল তাহার মর্ম এই যে, নানাগ্রকার পদার্থ গু 
কার্ধোর চৈতন্য মজ্জা্ন এক পার হইতে অপর পার দিয় উর্ধগানী হইয়া থাকে 
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মস্তিষ্কের আদেশ সঞ্চ)লক-ন্নাযু সবার বাহিত হইয়া! অধোমস্তিষ্কের কেবল সঙ্গ 
তসদ্বয়ের এক পার হইতে অপর পার দিয়! অঙ্গের নানাপ্রদেশে অবতরণ 
করিয়া থাকে । শ্থৃতরাং ম্পাইন্তাল মজ্জাব ভসাল প্রদেশের একপার্থের 
অদ্ধভাগ নষ্ট হইলে বা বিভাগ করিয়। দ্িপে বিভঞ্ক প্রদেশের নিষ্মস্থ যাবতীয় 
পেসীম্ত্রের অবসাদন এবং বিভক্ত গ্রদেশের নিম্নের অপর পারশ্বের ত্বক প্রভৃতির 
ক্সবসাদন হইয়! থাকে । | 2 

২। পৃষ্ঠবংশীয় মঙ্জার গঠনে আসংথ্য শ্নাধুকোষ সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, 
বণিয়া, ন্াহুকোধের স্তায় ইহার দ্বারাও পদার্থের চৈতন্ত আরও ম্ুচারুরূপে 
পরিচ[লিত, স্থানান্তরিত, পরিব্যাপ্ত ও প্রত্যাবর্তিত হইয়। থাকে। 

বাস্তবিক মন্তিক্ষের স্তায় ইহাও কতকগুলি গুণবিশিষ্ট হুইয়। গলাধঃৰ রণ, 
শ্বাস ও প্রশ্থাস-ক্রির! সম্পাদন গ্রভৃতি বিবিধ কাধ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রকাশ 
কারয়া থাকে । 

জীব যখন নিড্রাপ্ন অচেতন, তখনও তাহার ভায়াফ্রাম পেশীর কুঞ্চন, 
পঞ্রাস্থিদিগের উথান ও পতন প্রত্ৃতি, কার্ধ্যের আবশ্তক হইয়া থাকে ; 
অতএব যদি এই সকল ক্রিয়। সম্পাদনের ভার কেবল মস্তিষ্কের উপর নির্ভর 
করিত, তাহা হইলে নিপ্রার ঘোরে বিস্বৃতি সাগরে নিমগ্ন হইরা তাহার 
শ্বামরোধের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু ইহা পরীক্ষ! ঘবার৷ স্থিরীকত হইয়াছে 
যে, মস্তিকের সহিত এই মজ্জার বিয়োগ সাধন করিলেও ইহার নানাপ্রকার : 
প্রত্যাবর্তক কাধ্য সম্পন্ন হইয়া, থাকে । 

লিখন, পঠন, বাক্যোচ্চারপ, লোপানাবতরণ, চলন, দৌতান প্রভৃতি, 
নানাবিধ কার্ধ্য পৃষ্টবংশীয় মজ্জার হবার! প্রভ্যাবর্তক গতির কৌশলে মস্তিষের 
(সাহাব্য ব্যতীত অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হুইয়। থাঁকে; একারণ তাহাদের 
নর্ধাহে শীপ্র শ্রান্তি অনুভূত হয় না। তবে এস্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য 
যে, মন্তিফ সর্ব প্রকার কার্যকে আপন আয়ত্বাধীন করিয়া রাখিতে 
পারে। 

পৃষ্ঠ মজ্জার কয়েকটা প্রত্যাবর্তক ভ্রিয়ার তাঁলিকা 0367৩ 
0810:69 50156106110 005 501081 ০০1৫) ধজ্জধ নিম্লিখিত কয়েকটা 
পরত্্যাবর্তক ক্রিয়ার আকর স্থান দৃষ্ট হর 'যথ! ১. 
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১। এনো-স্পইন্যাল সেপ্টার অর্থাৎ-যাহার উত্তেন্জনে মলত্যাগ ক্রিয়ার 
বোধ হয়। 

২। 'ভেসাইকো-স্পাইন্যাল অর্থাৎ ষন্ধাব! মূত্রকাধ্য নিয়মিত হয়। 

৩। ইরেক্সন্-সেন্টার অর্থাৎ যর্দদার! পুরুষ জননেন্দ্িয়ের উত্তে্ন ও 
বীধ্যস্থলন্‌ হয় । ৰ 

৪1 ইজেকুলেসন সেপ্টার। বন্দর! শুক্র স্থলন হর। 

৫ । পার্টরিষণ সেপ্টার--যন্বার| গ্রসব-কার্ধা সম্পন্ন হয়। 

৬। ভ্যাসো-ষোটার সেন্টার--যন্থার! রক্রুবানাড়ীর সঞ্চালন হয়। 

৭। ভ্যাসে। ভাইলেটর সেপ্টার-_যন্বারা রক্তবহানাড়ীপ প্রসারণ হুয়। 

৯। সোয়েট সেপ্টার--বদ্দার। ঘম্ম হয়। 

৯। দিলিয়ো স্পাইন্যাল মেণ্টার-_-যন্বার! চক্ষুর সিলিয়ারী পেশী কুধিত 
হ্য়ু। ৃ 

উপরোক্ত প্রথম ৫টী প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার স্নায়ু আকর € ২50৩০ 1001%৩ 
০910058 ) মজ্জার কটি প্রদেশে অবঙ্গিত। ৬ষ্ঠ, ৭ম, এবং ৮ম আকর স্থান 
মজ্জার, অনেক স্থান ব্যাপিয়। অবস্থিতি করে । শেষোক্ত আকর স্থান লাঙাই- 
ক্যাল প্রদেশের নিম্নাংশ ও ডশেলেনর শ্রথমাংশ এই হুষ্বের সন্ধিষ্থলে অবাস্থাত 
করিয়। থাকে। ্‌ 

স্পাইন্যাল্‌ মজ্জার প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার পরীক্ষা! (1২696 (01709610179 ০৫ 
0১৪ 511041 ০০:এ )--ভেকের অব্সিপিটাল্‌ ছিদ্রের ঠিক নিম্ে ম্পাইন্য।গ 
মজ্জা বিভক্ত করিলে ভেক বপিক়া' থাকিতে পারে, কিন্তু উহার সম্মুখ পদছয় 
[কাঞ্চৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে । উহার শ্বাস ক্রিন্না বদ্ধ হয়। এরূপ অবস্থার 
উহার পশ্চাৎ পদ টানির়! ছাড়িয়' দিলে সে আবার পা গুটাইয়া লয়। উহার 
গাত্রে কোন উত্তেজন! প্রয়োগ কারলে, পেশীর কুঞ্চন ষ হয়। গাত্রে শিকার 
প্রস্থতি কোন প্রকার পদার্থ গ্রয়োগ করিয়৷ রাখিলে সে তৎক্ষণাৎ আপন পদ 
দ্বার দেই পদার্থ সরাইয়৷ ফেলে। খতএব আমর দেখিলাম যে মণ্তিক |নযুক্ত 
হইলেও উত্তেঞ্জন! ঘারা স্পাইন্যাল্‌ মজ্জ! দ্বার ভেকের সামান্ত সামান্ত প্রঠ্াবন্তক 
ক্রিন্না ম্পাাদত হয, কিন্ধ ত্ব্বপ অবস্থার উত্তেগনা প্রবলতম হইলেও সে 
লাফাইর়। পলাইতে পারে না। 


৩৫২ (ফিজির়োললী। 


মন্তিক্ষের বিবরণ 
13151 

মস্টি্ক একটা জটপ ঘস্বিশেধ, ইহা নানা দ্সামু-অংশে বিভজঞ | ইহার 
পশ্চাৎ এবং আধোভাগের নাম মেড়ুল! অবলংগেটা! বা অধংম্ষি (1161)1119 
9101686% )। অধঃমস্ডিষ্ক নিম্নে ধীরে ধীরে পৃষ্ঠবংশীয় অর্থাৎ স্পাইন্ত'ল্‌ মজ্জায় 
পর্যাবসিত হইয়। থাকে, কিন্ত উপরের দিকে ইহা আপন ছিদ্রের সহিত প্রশস্ত 
হইয়! ধর্থ কোটর (40) ৬৪7071015 ) নির্্াণ করিয়। থাকো এই কোটরের 
উপারভাগে যে ন্বানুচাপ ঝুপিতে থাকে তাহাকে সেরিবেলাম্‌ বা মধ্যমন্তি্ 
(095691107)) কহে । অধঃমন্তিফ্ষের উদ্াকে আযুস্থত্র সকল প্রশ্থে বিভভৃত 
হইরা সেতুর আকার ধারণ করিয়া থাকে, উহাদের সমষ্টিকে পন্স-ভেরোলাই 
(01৩ ৮৪1011) কছে। আবার অধোমস্তিফের লম্ববান সুত্র সকল এই 
সেতুকে অতিক্রম করিয়া তাহার সম্মথীন হইয়া ছুই প্রশস্ত স্নায়ু রজ্জুতে পর্ধা- 
বসিত হয়, ইহাদ্দিগকে ক্রর! সেধিত্রাই (০1015 081501) বল৷ যায়। ইহাদের 
উপরিভাগে এক চাপ ্াযু চারিটী গুটীফায় বিতক্ত থাকে, যাহাদিগকে 
কর্পোরা-কোয়াডি,জেমিন €(0০০1১০৮৭ 09991812687175 ) কহে ৷ এই 
কর্পোরা উপরোক্ত ক্রুবার. মধ্যে একটা সঙ্কাণ গুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়! যায়, 
যন্বার! ৪র্থ কোটরের সহিত ৩য় কোটরের যোগ রক্ষা হইয়া! থাকে । ফ্রুবা- 
সেগিক্রাই সন্মুখে ছুই বৃহৎ চাপের ভিতর গমন করে, এ চাপ ছটিকে অপ্টিক্‌- 
(থেলামাই (0০৮০ 00819171) কহে। এই ছুই স্ন।যুচাপের ব্যবধানে ষে সঙ্গীর্ণ 
স্থান দৃষ্ট হয় তাহারই নাম ভূতীয় কোটর (313 ৮৩/01০16 1) এই গহবরের ছাদ 
বিল্লী€ৎ পদার্থে নির্টিত, ইহার ঠিক সম্মুখ অংশ অতি সুজ্্র ্লাযু পদার্থ দ্বারা বদ্ধ 
কিন্তু তাহা'ব ছুই পার্খে দ্রইট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়; যন্থারা তৃতীয় কোটব 
অপর চুইটি বৃহৎ কোটবের সহিত সংযুক্ত থাকে'। প্র হুট কোটর প্রতোক 
পাশ্বস্থিত উর্ধ মন্তিক্ষেব (0878৮171 1১670150)7915 ) মধ্যে অবস্থিতি কবে, 
উহা দিগকে পার্শকোটর (7615 ০1071010) কহে । উর্ধিমন্ডিংক্কর উর্ধতাগ 
কষুপ ক্ষু্র খ্ডে বিত্তক্ত হইয়| সম্মুখে পশ্চাতে ওঁ নিয়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে, এবং 
পার্খকোটরও উহাদের অন্থদরণ করে। কর্পাস্‌ ই্রায়েটাম্‌ (0০91685 ৪৮7- 
010) নামক একচাপ শ্বাযু এই পার্খকোটরের তলদেশ 'নির্মাণ করিয়। থাকে । 


৮৭ 


২, ৬ 








ক্রুরা-সেরিব্রাই গাযুরজ্জুর স্তর সকলকে ইহা ভিতর পধ্যন্ত প্রবেশ করিতে 
দেখা যায়। 

দুই পার্থাস্থত ০০৪৮7010 বা উর্ধ মস্তিষ্কের তুই ভাগ এত প্রশত্ত যে, 
উপর ₹ুইতে দৃষ্টি করিলে পূর্ববোল্লিখিত মগ্তিষ্ষের অপর অংশ সমূহ আর ঘৃষ্টি- 
গোর হয় না, উহার তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়। রাখে। উহ্থার। 
প্ম্পরের বাবধানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকিয়া নিষ্বে করপাস্‌কেলো সাম্‌ 
(0০2০৪ ০৯1193807) নাষক দাযু-পদার্থের নিকট সংযুক্ত হইয়। থাকে। 
কতকগুলি ঘন প্রাবু সুত্র গ্রন্থে বিস্তৃত হইয়! করপানস্‌.কেলোসাম্‌ নির্মাণ করে। 
উদ্ধমন্তিত্ের বহি্দকে অসংখ্য ভাজ (0০০৮০1১০1০০) দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক 
ভাজের ব্যবধানে পায়ামেটাব নামক ঝিল্লী গুবেশ করিয়া] থাকে | 

অধ:মগ্ডিষ্ষ ও পৃঠ মন্ভার বহির্দেশে শ্বেতবর্ণের এবং অস্ত'প্রদেশে ধূসর 
বর্ণেধ পদার্থ লক্ষিত হর, কিন্তু উর্ধ ও মধ্যমন্ডিক্ষে তদ্ধিপরীত ) 'অর্থাৎ উহাদের 
বাহিরে ধুস্ধর বর্ণেখ ও ভিতরে শ্বেত বর্ণের পদার্থ লক্ষিত হইয়া থাকে । আবার, 
অপটীক্‌ থেলামাই ও করপোরা-স্ায়েট। নামক দাুচাপের সর্বস্থানে ধুসর ও 


শ্বেতবর্ণের পদার্থ মিশ্রিত হইয়! থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 


২। পার্খদিকের পিরামিভাল্ট্রা্ট নামক ত্তস্তকে (0.86015] 0৫ ০:0886 


55181701091 0901) ৩য় বা ৪র্থ সেত্রশল ন্নাযু পর্য্যস্ত অশ্রসরণ কর! যায়। 


৩। সোন্গা অথচ পার্খস্িত সেরিবেলার ত্তিম্ত (1017600 1910181068০- 
১1191 0৪০০) মহ্জার পার্খ স্তস্ত ও উহার বহির্দেশ পর্য্যস্ত স্থিতি করে। 
ইহাকে ২য় কিন্বা ৩য় লান্বার সাধু পর্যন্ত অনুসরণ কর! যায়। 

(৪) মজ্জাব পশ্চাৎ ম্যন্তকে ( ৮০১৮-০০৫:০) ০910/000 ০0৫ 081] ) গল 
সাহেৰের স্তস্ত বলে। ইহাদিগকে ডমেল প্রদেশের মধ্য দেশ পর্য্যস্ত অ্মুলরণ 
করা যায়। 

(৫) মজ্জার -পশ্চাৎ ও পার্শ্ববর্তী স্স্তকে (2০099661101 1766181 ০০010010010) 
অর্থাৎ বাডাক সাহেবের স্তম্ভ বলে। 

(৬) মজ্জার পার্শ্ব গ্স্ভের সশ্মুথাংশকে এপ্টিরিয়ার র্যাডিকিউলার জোন্‌ 
(ঠ0667101 750100181 20179) কহে | 

স্পাইন্যাল স্নায়ুর সন্মুখ ও পশ্চা্, মুপস্বয়ের পৃষ্ঠঘজ্জা মধ্যে 


৪৫ 





৪ কিজিয়োলনী 


রর ইউরিয়া টিটি টি রিিই রি 
গতি নিরূপণ (০98799 ০01 00০ 90:53 01 810652101 ৪04 79080৩/101 
০019 ০1 1106 90312] 10৮৪5)--সন্মুথ স্সাযু মুল (01611011006) মজ্জায় 
প্রবেশ করিয়া উহার ধূসর পদার্থের সম্মুখ শৃঙ্গের বড় বড় কোষ মধ্যে প্রবি 
হয়, এবং হেথায় ইহার! মজ্জার এক্সিদ-সিলিগার প্রসেস্‌ নাম প্রাপ্ত হ্র। 
এখার্নকার ধুসর পদার্থযুক্ত কোষদিগের দ্বার! যে প্রেকসাস্‌ »ঝ জাল নির্মিত হয় 
তাহ! হইতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত নাযুসত্র সকল উথিত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি 
মধোর স্থত্র (63180 93০1০9109) নাম ধরিয়া এক পার্খেই শ্বেতপদার্থ ঘবার। 
অপর পার্থ উপস্থিত হয়, এবং তথ! হইতে উর্ধে উঠে । অপর কতকগুলি পারের 
সুত্র (.56৩181 55০10811) নাম ধরিয়া, সেই দ্িকেরই পার স্তম্ভ দ্বার! ক্রমাগত 
উর্ধে উঠে এবং তৎপরে মেডুলার নিষ্নভাগ দিয়া, অপর পার্খে উপস্থিত হয়। 
মজ্জার সঞ্চালক ফু সত্রগুলি এইরূপে মেডুলায্স প্রবেশ করি মস্তি্বের 
আলিভারী ও কর্পোর।-কোয়াড়িজেমিনা অংশ পধ্যন্ত ভ্রমণ করে; কতকগুলিকে 
সেরিবেলাম্‌ পর্ধ্যস্ত যাইতে দেখা যায়। আবার কতকগুলি শুত্র পন্স-ভেরোলাই 
তেদ কনিয়! ক্রুব। সেরিব্রাই, এবং তথা হইতে সেরিব্রামের বহির্ভাগে আসিয়া, 
শেষ হইয়! থাকে । 
পশ্চাৎ সাষু মূল (€ 7০১০11০1001) পৃষ্ঠ মজ্জায় গ্রবেশ করিয়া আবরণ 
শত হয়, এবং ইহার কতক অংশ পশ্চান্তাগের কণু (09107), কতকাংশ মজ্ছার 
গশ্চাৎ পার্খ ও মধ্যস্তস্ত, এবং কতকাংশ শ্বেত পদার্থের সেরিবেলার সতত দিয়া 
উদ্ধগামী হইয়৷ থাকে । যে সকল সুত্র পশ্চাতদিকের ধূসর বর্ণের কণুতে উপস্থিত 
হয়, উহাদের মধ্যে অনেকেই পার্থ পরিবর্তন করিয়া থাকে; অর্থাৎ এক 
পার্থের স্ত্র ষধ্যের রেখ অতিক্রম করিয়৷ অপরদিকের ধূসর পদার্থের মধা দিয়া 
উর্ধগাঁমী হইয়! থাক্ধে। অল্প সংখ্যক স্ুত্রকে সন্দুখ কণুতে যাইতেও দেখা 
যার। পশ্চাৎ দিকের মধ্্তম্ত অর্থাৎ গোন্‌ সাহেবের ত্তস্ত অধংমস্তিষ্কে 
(1538]19 001595৪819) উপস্থিত হইয়া ফিউনিকিউলাস্‌ গ্রেসিলিসের অনেক 
₹শ প্রস্তত.করে এবং নিউক্লিয়াস্‌-গ্রেসিলিস্‌ কোষ মধ্যে সমাপ্ত হয়। 
পশ্চান্দিকের পার্থবর্তা শুস্ত অর্থাৎ বার্ডাক সাহেবের শ্তস্ত ফিউনিকিউলাস্‌ 
কিউনিয়েটাস্‌ ও তাহার কোষবর্ধনশীল মূল মধ্যে সমাপ্ত হয়ঃ সোজা সেরি, 
বেলার সতত 'কপাস্‌রোটফর্ম নামক গায় পদার্থ নির্মীপ করিয়া সেরিষেলামের 





২518 ৬$$; 


উপরিভাগে (0০%:5%) এবং উহার ভারি প্রোসেসের অধাস্থিত ধুষয় বর্ণের 
পদার্থে সমাপ্ত হইয়! থাকৈ। 

এতদ্বাতীত, চৈতন্তোৎপাদক শুত্র পঙ্স-ভেরোলাইয়ের ফর্দে সির্সো.য়েডি- 
কিউলেরিস্‌ এবং লেমনিস্কাস্‌ অংশে সমাগত হয়। ক্রাস্‌ও দেরিত্রীই মধ্যে 
চৈতন্ঠোৎপাদক হুত্র গ্রবেশ করে এবং অবশেষে উহার করো না-বেডিয়েট। 
নামক নাযু অংশ অতিক্রম করিয়া সেরিব্রামের বাহিরে উপস্থিত হয়। কতক 
সুত্র নিয় দিকে অপটিক্‌-থেলামাই মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। 

মঙ্জ1 মধ্যে চৈতন্য ও গতি শক্তির ভ্রেষণ প্রণালী (0০৮৪৫ 
701500 05 96179015 10070155810105 270 700101 17)00196 1010071 
7৩ ০1৭)---যাবতীয় ম্পর্শজ্ঞান হথা£--তাঁপ, চাপ ও পেশী-চৈতন্ত প্পাইন্যা্গ 
যুব পম্চাৎ মূল দিয়া পশ্চাৎ কণুণতে প্রবেশ করে, তৎপরে পৃষ্ঠ মজ্জাঁর পশ্চাৎ 
পার্খের এক স্তস্ত হইতে অপর ম্তন্তে গমন করে। বেদনা প্রভৃতি চৈতন্তও 
পশ্চাৎৎ মল দিয়! এক পার্থর স্তশ্ত হইতে অপর পার্ধের স্ৃস্ত দিয়! গমন করে। 
ধূসর বর্ণের পদার্থের ভিতর দিয়াও বেদনার সংজ্ঞা যাতায়াত করিয়া থাকে + 

মজ্জার উপরিভাগে কেবল ইহার সম্মুখ ও পার্থ” হস্ত দির! গতি খাক্রি 
অবতরণ কবে কিন্তু মজ্জার নিম্নাংশে সেই গতিশক্তি কেবল পার্শ্ব সু দিয়া 
, অবতরণ করিয়া থাকে । প্রত্যাবর্তক আকর স্থানগুলি শ্বেত পদার্থের সন্ুখ 
ও পশ্চাৎ স্তস্তস্থিত হুত্র বারা পরম্পর মংযুক্ত থাকে | মজ্জার সম্মুখ তৃস্ত দিয়! 
যে কতকগুলি সুত্র গমন করে তন্বাব! ্রত্যাবর্ডক ক্রিয়ার দন হয়। পার্ 
সত দিয়া ভেসোমোটর নাছ ভ্রমণ করে এবং ইহা স্পাইন্ঠাল ঙগাঙুর সম্মুখ বূলের 
সহিত চালিত হইয়. থাকে । | 

্পাইস্াল, স্নায়ুর পশ্চাৎ মুলস্থিত গ্যাংশ্লিমায় ক্রিয়া 

(59075061017 ০010) 25812112901) 03 005668101 -190% সে 30017812517 
৬৩৩) স্পাইন্তাল্‌ ক্সাযুর পশ্চাৎ মুলের নিকট যেগ্যাংগলিয়া দৃষ্ট হয় তাহাকে 
ইন্টার ভার্টেব্রাল ঝ্র্থাৎ ভবই কশেরুক মধ্যস্থিত গ্যাংঘলিয়] বলা গিয়াও থাকে । 
'ইহারা স্পাইন্াল নাযুর পশ্চাৎ মূলের এবং চৈতন্যোৎপাদক ছ্ত্রের পুরিসাধন 
করিয়৷ থাকে । কারণ, পরীক্ষা খাঁর! ইহা! দেখ! গিয়াছে যে গ্যাংগিয়! ও. কেক 
মজ্জার মধ্যস্থিত চৈতন্তোৎপাঁদক গা অংশের পুত্র কাটি! দিলে, উহার যে অংশ 


০ ফিজিয়োলভী। 


মজ্জার সছিত সংলপ্ল থাকে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অপর অংশযাহ! 
গ্যাংলিয়ার সহিত সংলগ্ন থাকে তাহার কোন অনিষ্ট ঘষ্টট না অর্থাৎ গ্যাংগিযা 
ঘার! উহার পুষ্টি হইয়। থাকে । গ্যাংগ্লিযা ও মজ্জার মধ্যস্থিত সঞ্চালক শ্্ায়ু 
হুম কাটিয় দিলে, পূর্বের বিপরীত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় 
' এক্ষণে মণ্চিষন্থিত যে সকল অংশের নাম উল্লেখ কর| গেল, একে একে 
উহাদের ক্রিয়ার সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক। | 
সেড়ুলার উপর দিকে পন্স-ভেরোলাই এবং নিয়দিকে ম্পাইন্াল্‌ মজ্ড। 
মেড়ুলার গঠন-_ইছা দক্ষিণ ও বামভাগে বিভক্ত হইয়া থাঁকে | 
প্রত্যেক অর্থ খণ্ডে কতিপয় সুত্র কষুত্র থাল দৃষ্ট হর যন্বারা উহ! সম্মুখ হইতে 
নিয্নলিখিত কয়েকটা অংশ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাক £-- 
১। এপ্টিরিয়ার পিরামিড. । 
২। খ্মলিতারী বডি। 
৩। ল্াটারাল্‌ টাই। 
৪ | ফ্লেসিকিউলাস কিউনিয়েটান্‌। 
€। পোর্টিরিয়ার পিন্নামিড, বা ফেসিকিউলাস্‌। , 
মেডুলার শ্বেতপদার্থ (৮1166 70816610666 177৩00118)-- 
ইহা। মঞ্জার শ্বেত পদার্থের সহিত যোগ রাধিয়! থাকে। নিয়ের তালিকার 
মজ্জা ও মেড়ুলার শ্বেত পদার্থের নাম উল্লেখ করা গেল যথা £-_ 


মজ্জাতে মেডলাতে 
সোজা! পিরামিড, ধী্িক্ষের এটরিয়ার পিরামিড, বা 
(মোটার বাঁ সঞ্চালক |) সমস্থ শতস্ত। 
পারব সতত বা 
ল্যাটারাল পিরামিড অপর দিকের এট্টিরিয়ার পিরামিড. ॥ 
: মোটার বা সধালক। " 
এ্টিরিয়ো-ল্যাটে- | 
রাল স্বস্ত। ৰ ফর্্োসির়ো-রেটিকিউলেরিস্‌। 


 সেরিখেলায় শ্ত। রে্রফর্্ম বডি। 


ইাংঞ, ৬৭ 





তাল স্তস্ত। পোর্টিরিয়ার পিরামিড. । 


পোষ্টিরিয়ার ইন্টার- 


পোস্টীরিয়ার. এক্‌- 


মেড়লার ধূসর পদার্থ (0167 90১5800৩011 1069118)--মেডুলা 
মধ্যে অনেকগুপি নিউক্লিয়াই থাকে। মেডুল! মধ্যে পোষ্টিরিয়ার পিরামিড. 
এবং ফিউনিকিউলাস্-কিউনিয়েটাস্‌ যথায় সমাপ্ত হইয়াছে তথায় ছুইটা ধুসর 
বর্ণের চাপ দৃষ্ট হয়, উহার্দিগকে নিউক্িয়াস্-গ্রেসিলিস্‌ এবং নিউরক্লিয়া স- 
কিউনিয়েটাস্‌ কষে । ৪র্থ কোটরের নিয়াংশে হাইপোগ্নসাল, স্পাইগ্তান্‌ এক- 
লেসনী, ভেগাস্‌, নসোফেরিক্িয়াল্‌ এবং অভিটরী ন্নাযুর নিউক্লিয়। ব! মূল ব! 
অঙ্কুর স্থান অবস্থিতি করে। 

অধংমন্তিক্বের ক্রিয়া (0০000 06 196৫911% ০1019£868)--৮ 

১। মন্তিষ্ধ ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার সন্ধস্থলে অধঃমন্তিষ্ক অবস্থিতি করে 
বলিয়া, অধোদেশের চৈতন্য এবং উদ্ধভাগের আদেশ ইহ! দ্বার! অতি হ্থুচারুরূপে, 
বাহিত হুইয়। থাকে । ' ূ 

২। ইহা শ্বাস ক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকে । কারণ, ইহ! 
দেখা গিয়াছে যে অধোমন্তি্ষ স্পর্শ না করিয়া উপরের মন্তিক ও নিষ্কের পৃষ্ঠ 
বংশীয় মজ্জ! ক্রমান্বয়ে ন্ট করিলেও শ্বাস প্রশ্বীস বন্ধ হর না, কিন্তু অধোমন্তিক 
কোন প্রকারে আঘান্ত প্রাপ্ত হইলে, বিশেষ ইহার মধ্যস্থিত তেগাস্‌ স্বায়ুর 
উৎপত্তি স্থান নষ্ট হইলে, শ্বাস ক্রিয়া একেবারে রছিত হইয়া যার়। ইহ! 
প্রতিধাবিত গতির কৌশলে শ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদন করিগ়। থাকে । 

ও। ইহার উত্তেজনে আক্ষেপ উৎপর হইয়! গ্রবল ভাবে স্বাসত্যাগ হয় 
এবং ক্রমে শ্বাস-রোধ হইয়া যায়।, এইঅন্ত ইহাকে আক্ষেপ উৎপাদক বলিয়া 
নির্দেশ করা ছইয়াছে। অধোমন্তিফে রক্তশোত প্রবাহিত হইতে না৷ দিলে, 
উহাতে অফ্িজেন বাছু আসিতে পারে না, এবং তক্জ আক্ষেপ উৎপর হয় ও' 
গ্রবলতাবে শ্বাস-ত্যাগ হট্যা শ্বাস-রো!ধ হইয়া! থাকে । 

৪1 অযোমগ্তিফ গলাধঃকরণ প্রণানীর আকয গাল, উর্ধ ও. মধ্য 


৩৫৮ ফিজিয়োলজী। 


মস্তিষ্ক নষ্ট করিয়াও পীবকে আহার খণ্ড ও পানীয় তরল পদার্থ অধঃম্থ করিতে 
দেখ! গিয়াছে । 

৫1 অধোমন্তি্ক কর্তৃক প্রতিধাবিত গতির কৌশলে অগ্লবহা-নলী শু 
পাকস্থলীর দঞ্চালন কইয়া! থাকে । ইহার রোগ হইলে ব্মন হয়, এবং অনেক 
বিখাক্ত পদার্থ ইহাকে উত্তেজিত করিয়া বমন উৎপন্ন করে ; এই জন্ত ইহাকে 
বমন ক্রিয়ার আক্র বলিদ্লা থাকে। 

৬। ইহ বাকোোচ্চারণের সহায়ত! করিয়! থাকে । 





৭। অধোমন্তিকশ্থিত কতকগুলি দীযুকোষ কর্তৃক সর্বাঙ্গের ধমনী-শক্তির 
রক্ষ হইয়। থাকে । কারণ ইহা! বিভক্ত করিয়া সমস্ত ধমনীকে শিথিল হইতে 
দেখা গিয়াছে । এই জন্ত ইহাকে ভেসোডাইলেটর-আকর বলিয়! থান্ক। 
ইহার উত্তেজনে ধমনী কুঞ্চিত হয় এইজন্য ইহাকে ভেসোমোটর আকর 
বলিয়া থাকে। 

৮। ভেগাস দ্দাযু কর্তৃক ইহার উত্তেজনে হৃৎপিণ্ের শের উপশম কর! 
ধাইতে'পারে, অতএব ইহা দ্বার! হংপিণ্ডের অতিরিক্ত কার্যোর দমন হয়। 
ইহা! নু হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হয়। রি 

৯1 ইহা দ্বার! প্রতিধাবিত গতির কৌশলে লালা ও পেন্টি রস- 
নিঃসরণ হইয়। থাকে । 

১৯। সাঁরভাইকেল্‌ সিমপেখিটিক কর্তৃক ইহা হবার! চক্ষুর কনীনিকা 
প্রশস্ত হয়। 

১১1 ইহ দ্বার! চোষণকাধ্য নির্ব্বাহ হয়। 

১২) ইহা হ্বার চর্বণ কার্যের সহায়তা হুর। 

১ । ইহা সাহায্যে অক্ষিপুট বন্ধ করা যায়। 

মেডুলাক্ছিত যাবতীয় আকর স্থান ও তাহার স্নায়ু তালিকা । 
(087৮5 0] 1৮০ 09600]19 00101168965 %161) 0617 06:৮০905 90001%): - 
সেন্সরী সুত্র--€ম এবং প্লোফোফেরিকিয়াল্‌ সাযু। 
ৃ ১) চোষণ মোটর. সুত্র -ফেসিয়াল্‌, হাইপোগ্নসাল্‌, এবং ধম 
আস । াযুর তৃতীয় শাখার মোটর "সুজ 
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সেপ্দরী হত-৫ম এবং এবং গ্োসোফেরিজিয়াল্‌ আামু। 
মোটরহুত্র--ফেসিয়াল, হাইপোন্সাল্‌ এবং. €ম 
নাযুর ৩য় শাখা। 


২। চর্বন' ৃ 
৩য়। লালা আাব | সেন্সরী--গ্লোসোফেরিঞ্রিয়াল্‌ এবং ৫ম গ্াযু। 


আকর। 


ক্রিয়ার আকর। মোটর--ফেলিয়াল্‌ ও সিম্পেখেটক্‌। 


সেন্রী_৫ম ন্নাযু, গ্লোসোফেরিঞ্রিয়াল; ভেগাস্‌, 


স্পাইন্ভাল-একসেসরী | 
মোটর--ডেগাস্‌, হাইপোগ্রসাল্‌ এবং বিদ্পেখেটিক্‌ । 


৪। গলাধঃকরণ 
গ্রণালীর আকর। 


সেন্সরী--৫ম, নাম, গসোফেরিপ্রিয়াল, তেগাস্‌, এবং 
অন্যান্ত যন্ত্রস্থিত বাযুন্যত্র 1 
মোটর-_ম্পাইন্াল-একসেসরী, ভেগাস্‌। 


€1। বমন | 
প্রণালীর আকর। 


৬। অক্ষিপুট বন্ধ ( সেম্পরী-_-৫ম ন্নাযুর শাখা । 
করিকার আকর। মোটর-৮৭ম অর্থাৎ ফেসিয়াল শ্াযু। 


৭। চক্ষুর তারক! | সেম্সরী-__-অপটিক ও ৫ম ন্াু। 
বড করিবার ও অধি-. মোটর--নজ্জান্থিত দ্গাযু যাহ! প্রথমে সিল্পেখেটিকের 
টের চোম্ত পেশীর সহিত সংযুক্ত হয়। 
ক্রিয়ার আকর। 


৮। শ্বাস প্রশ্থাস | সেম্সরী - ভেগান্‌, সিম্পেখেটিক । ূ 
ক্রিয়ার আকর। মোটর--_ফেনিক, ম্পাইন্তাল্‌ সাযু। 


৯। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দমনকা'রী আকর। 

-*। হৃংপিণ্ডের ক্রিয়ার উত্তেজনকারী আকর। 
১২। ভেসোমোটর আকর |. 

১২। ভেসো-ভাইলেটর আকর। 


পদ্। তেরোলাই (2০93 ৬৪৯০7 ) ইহার ভিতর ধুর বরের কী 
পধীর্ঘ দু হর, এবং ইহার লখ-ও প্রন্থদিকে খেত শুর আবসথিতি করিয়া খাবো! 


ফিজিয়োললী। 


উপরের প্রস্থ হুত্রগুলি সেরিবেলাম্‌ বা মণ্তিফের দুই থণ্ডকে সংযুক্ত করিয়া 
সাখে। ভরিয়ে যে লম্ব সুত্রগুলি দৃষ্ট হয় তাহার! মুজ্জার সঞ্চালক (71060) ও 
চৈতন্তোৎপাদক (5০750: ) সুত্রের সহিত যোগ রাখিয়া থাকে । হৃতরাং 
পন্দকে উত্তেজিত করিলে বেদনা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এবং বিভক্ত করিলে, 
সঞ্চালক, চৈতন্যোৎপাদক এবং ভেসোমোটব স্বাযুগ্ডলি অবসর হয়। ইহ 
সমন্ত গতি বিধিকে একভাবাপন্ন করিয়া রাখে, কারণ, ইহার সিনা নানা 
প্রকার গতির ব্যতিক্রম ঘটিয় থাকে । 
ক্রু! সেরিব্রাহই (01025 0918011)--ইহাদের ভিতরও ধূসর পদার্থ 
ও লথঘ আমুহ্ত্র দৃষ্ট হয়। এই লম্ব স্ুত্রগুলি সম্মুখ ও নিম্নাংশকে ক্রাষ্টা 
(0175565) এবং উর্ধাংশকে টেগমেন্টাম (55000170000) কছে। ক্রর! 
সেরিত্রাই মধ্যে মোটর ও সেম্সবী এই ছুই গ্রকার শ্ত্রই দৃষ্ট হয় এবং" উহ 
বিবিধ গতি বিধির শাসক বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । ইছার মধান্থলে স্তাব ্ান্সিয়। 
নাইগ্রা (95010৭58168 012াকে) নামে এক কাল বর্ণের ধূলর পদার্থ দৃষ্ট হয় ইত। 
হইতে ৩য় নাযু উৎপর হয়া চক্ষুতে গমন করে, একারণ ইহার সহিত চক্ষুর 
কোন কোন গতির যোগ দৃষ্ট হয়। কোন জীবের একদিকের ক্রুরা বিভাগ 
করিলে সেই জীবকে ন্বস্থদিকে ক্রমাগত ুরিতে দেখা যায় । 
কর্পোরা কোয়া ডিজ্েবেমিন] (০০100:8 9050212010119)--প্রতোক 
পার্বাস্িত খপটিক্‌ ্াক্টের অনেকগুলি সুত্রকে এঞত্যেক পার্খস্থিত কর্পোরা 
কোর়াডিজেমিন! মধ্যে অনুসরণ কর! যায় । তথাপি একদ্িকের কর্পোর! নট 
হইলে পরদিকের চক্ষুর দৃষ্টি লোপ পায়। ছুই দিকের গুটিকা নষ্ট হইলে সম্পূর্ণ 
অন্ধ হইতে হয় এবং চক্ষুর সঞ্চালনশক্তির বৈষম্য ঘটে । তাড়িত উত্তেজনা 
গ্রয়োগ করিলে চক্ষুর তারক। বিদ্বৃত হয় কিন্ত স্থির থাকে না। দক্ষিণ 
দিকের সম্মুখ কর্পাস্‌.কোয়াডিজেমিনাকে উত্তেজিত করিলে, উভয় চক্ষুকেই 
বামদিকে ঘুরিতে দ্লেখ! যায় এবং বামর্দিকের কর্পাস কোরাড্জেধিনাকে এঁব্দপ 
উত্তেক্ষিতত করিলে চক্ষু দক্ষিণদিকে ঘুরিয়া থাকে । ত্রন্নপ উত্তেজনা অধিকক্ষণ 
স্থায়ী হইলে মন্তক পরাস্ত সেই দিকে ঘুরিয়। থাকে । কর্পোরা কোর়াডিজেষিনা 
উত্তেজিত. হুইলে চক্ষুর তারক! কুঞ্চিত হয়। চক্ষুর রেটিনা! নাঁমক গান 
বিলীতে আলোক পতিত হইলে শ্বাযুশকির এক তরঙ্গ উত্খিত হয়, সেই 


81২1৭) তষ১. 





২৯৯৯ 


তর অপটিক্‌ ধুর ভিত দির প্রত্যেক পারের ধর্পোরাকৌনিতিদেনিনা 
দর্বো উপনীত হঈ) তৎপরে ও যুবারা সেই তরঙ্গ ল্যাক্রিল্যাল গ্যাংরিয়ান্‌ 
মধ্যে এবং ইহার কৃতী দিয়া অবশেষে সেই তরঙ্গ ন্বীংটার পেপাল মধ্যে উপ- 
দীত হয় এবং আমতে চক্ষুর তারকা কৃঞ্চিত হইয়া থাকে। 'কর্পোরা- 
কোয়াড়ি জেঁখিমীর উত্তেজনে রক্তের চাপশঙ্জি বি নাড়ী মু এবং গভীর 
শ্বাস-প্রশ্বাস হইন়্াও থাকে । 
কর্পোর। জরীয়েটা (0০৭০ নও )-ইহাদের মধ্যে ছইটা ধুসর 
বর্ণের চাপ দুষ্ট হয়; বড়টার নাম নিউর্রিয়াস-কঙ্ডোস্‌ এবং ছোটটির'নাম 
লেট্টিকিউপার-নিউক্লিয়াস। বড়টীর উত্তেজনে কেহ বলেন যে দ,রোশ্থটোনাদ 
হয়, অর্থাৎ শরীর এক পার্থ বাকিয়া.ঘায় এবং কেহ বলেন যে উহার ভিতয় 
দিকে উত্তেজন কঙ্জিলে দৌড়ান, লক্ষ প্রদান অথণ ক্রমাগত এক পার্থ ঘূর্ণন 
এইরূপ অবস্থা সকল প্রকাশ পাইয়া, 'খাকে। লেট্টিকিউলার নিউরিয়াগ্‌ 
উত্তেজিত হইলে সঞ্চালক সামু, সুত্রগুলির অবসাদন ( 10০$০? 95151)99 ) 
হইয়! থাকে । | 
অপিক থেলেক্জাই- (005 একস )-ইহাবিগকে ইভ 
পাদক সুত্রের সেন্টার বা মধাগ্চল কহে। কারণ, অপটীক-ট্রাট এবং কুরা 
সেরিব্রাই দ্িগের টেগ.মেন্টমের শুত্রগুলিকে ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখা গিয়া থাকে । বলা বাহুল্য যে ক্রুরা-সেরিব্রাই হয় পৃষ্ঠমঙ্জার 
চৈতন্তোৎপাদক ত্স্তের বিস্তৃতি মাত্র। উাড়িত উত্তেজনায় অপ্টীক্‌ থেলে- 
মাই প্রিগকে উত্তেজিত করিলে গতিশক্তির কোন প্রকার চিহ্ন লক্ষিত হয় নাঁ। 
একদিকের থেলেমাই- নষ্ট করিলে.( অতিরিষ্তঃ রক্তআব হইলে ইহারা নষ্ট হয়) 
অপর দিকের সংজ্ঞা লোপ হয়। থেলেমাসের পশ্চাৎ তৃতীয়াংশ 'ন্ হইলে 
দৃষ্টির বাঘাত ঘটে। 
কেছ কেহ কর্পোর-্রায়েটাকে সমণ্ত গতিবিধির 'নিয়ন্তা' ও' শাসক: বলিযা' 
নির্দেশ কয়েন, এবং ধপ্টিক থেলেদাই সমস্ত চৈতস্তের প্রত বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে, কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তের এখনও প্রশাণাভাৰ । . 
সেরিবেলামূ বা মধ্য মণ্ডিফের গঠন (90৮০851 ০6 ও 
৮1198 ) ইন মন্তিকের পশ্চাাটগ অবস্থিতি কর্ে। ইছাগ মধ পিভীল্‌। 
৪ 


৩৯২৯, ফিদিয়োলনী। 


গ্লোব, ও ০ প্রাসেস্‌ দুষ্ট হয়। পিভাঙ্কাল তিন ভাবে স্থিত যথাঃ» উর্ধ, মধ্য এবং 
নিম্ন। ইহার! সেরিবেলামূকে সেরিব্রাস, পদ্স এবং মেডুলার সহিত শ্বতন্্ভাঁবে 
সংযুক্ত করিয়। রাখে । | 

ইহার হর্টিকেল্‌ অর্থাৎ উপরের অংশে ধুসর বর্ণের পদার্থ এবং মধ্য স্থলে 
শ্বেত বর্ণের মায়ু পদার্থ দৃষ্ট হয়। শ্বেত পদার্থের মধ্যে কর্পাস্-ডেণ্টেটাম্‌ 
নামে ধুসর বর্ণের নিউক্লিয়াস বা অঙ্কুর দৃষ্ট হইয়৷ থাকে। 

কর্টিক্যাল্‌ ব1 উপরের অংশে তিন প্রকার সেল্‌ ঘা কোষ দৃষ্ট হয়_ যথা 
ঘাহিরের কোবগুলি কতক গোলাকার, কতক অসমান ও কতক প্রবর্ধন 
বিশিষ্ট) মধ্যের কোষগুলি কেবল প্রবর্ধন বিশিষ্ট; ভিতরের কোবগুলি 
দানাদার ও গোলাকার, শ্বেত রক্ত কণার মত। 

সেরিবেলামের ক্রিয়া (90900০03 ০৫ ০৫6911009)-- ইহ বিশেষ 
ভারে শরীরস্থ লমন্ত পেশীকে এক নিয়মে বন্ধ করিয়া উহাদের সঞ্চালন ক্রিয়ার 
সহায়ত! করিয়। থাকে, তজ্জন্য ইহাকে সমস্ত পেশীর গতির শাসক বলা যায়। 
কারণ, নিকৃষ্ট জীবের সেরিবেলাম' বা মধ্য মন্তিফ অল্পে অল্পে তুলিয়া পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে গতির স্থিরতা নাই সে আর উঠিতে, বসিতে ব! 
দাড়াইতে পারে না। ছুতরাং ইহার রোগ হইলে স্থির হুইয়া দীড়ান যায় না, 
আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং রোগী যেন সদাই টলিয়। পড়ে; কিন্তু উহার বাসন, 
চেতনা, স্মরণ শক্তি গ্রভৃতির বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাও! যায় না। সেরিবেলামের 
মধ্য খণ্ডের সম্মুখাংশ নষ্ট হইলে জীব সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। পশ্চাৎ অংশ 
নই হইলে পশ্চাতে ঝুঁকিয়! পড়ে। মধ্য পিডাঙ্কাল্‌ ন্ট হইলে বিভক্ত অথবা 
রোগগ্রস্থ দিকে ঘুরিয়া থাকে। প্রত্যেক দিকের সেরিবেলাম্‌ সেই দিকের 
পেশী গতির উপর কর্তৃত্ব করে। 

২। পুর্বে ইহা ইন্ত্রিয় পরতার আধার বলিয় উল্লিখিত হইত, কিন্ত 
এক্ষণে সে সিদ্ধাত্ত নানা বৈজ্ঞানিক ঘার1 অগ্রাহা হইয়াছে। 

« সেরিব্রামের গঠন (980০$০76 01 291১1910)--ইহা! ছুইটী ভিম্বা- 
কার চাপের মত অবস্থিতি করে। ইহাতে ধূসর ও শ্বেত বর্ণের দাঁযু, পদার্থ দৃষ্ 
হয়. এবং উহ্থার উপরিভাগে কুওলাকার অসংখ্য ভাঁজ (0০20০10000) দৃট 
হইয়া থাকে ৮ ইহার উপরিভাগে $ হইতে ২ ইঞ্চি পর্ধ/স্ত ধুসর প্লাযু, পদার্থ 





8811, ও 





থাকে। শ্বেত লাযুপদার্থ ল্বতাবে ফর্ণিন্স, এবং প্রন্থভার্কে কর্পীস্‌ কেলোসাম্‌ 
প্রস্তুত করে। ইহার পিডাঙ্থুলার হত্রগুলির দ্বার! ধূসর মাযু পদার্থ ও কপোর৷ 
্রায়েটার সংযোগ রক্ষা হয় এবং এরূপ সুত্র তার! কর্পোর! প্রায়েট! পন্দের: সহিত 
সংযুক্ত থাকে। সেরিব্রামন্থিত ধূনর আাযু পদার্থে 8৫ প্রকার ০৮ 
(৩৫৮৩ ০৩11) দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

সেরিক্রাম বা উর্ধ ষন্তিষ্ের ক্রিয়া ' (৪০099 ০৫ ৫৩ 
০8161017210) ) ১ 


১। যেসকল বিষয় ব1 ভাঁব আমাদের মনোমধ্যে অতি অক্ষরে 


মুদ্রিত হয়, উর্ধা মন্তিক দ্বারা আমর! উহাদ্দিগকে অনুভব করিতে পারি, এবং 
ইহা দ্বার] সে সকল বিষয়ের অবন্থান্ছসারে আমর! উহাদিগকে বিচার করিতে 
সক্ষম হইয়া থাকি। 

২। ইহা দ্বারা আমরা প্রত্যেক বিষয়ে বিবেচন। করিয়! তদণ্ডে আবশ্ুক- 
মত কার্য করিতে গ্রস্তত হইতে পারি। 

৩।, ইহারই দ্বারা আমর! বিবেচ্য বিষয় সকল প্মরণ রাখিয়া অন্ত গ্রকার 
চিন্তা বা কল্পনার কালে তাঙ্কাদ্দিগকে পুনরালোচনা করিতে সমর্থ হই। 

৪। মানসিক উত্তেপ্গনা, ভাব, বিচার শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, শ্বতি, 'িস্তা 
অনুমান ও নানাধ্্রকীর কল্পনার বিষয় মনোমধ্যে উর্দিত করিতে হইলে 
উর্ধমন্তিষ্ের সাহাষ্ায একমাত্র অবলব্ন স্বরূপ । 

নিয়লিখিত পরীক্ষিত প্রমাণ দ্বার! উর্ধধমন্ঠিফের ক্রিয়ার পক্ষ লমর্থন কর 
যাইতে পারে £-_ 

১1 উর্দধমস্তিফ কোন প্রকারে আহত হইলে, কিম্বা সংন্যান রোগজনিত 
'ইচ্থাতে চাঁপ চাপ পঠিত হইলে, জীবকে সর্ব প্রকার মানসিক কার্ষ্যে বঞ্চিত 
শ্বাকিতে দেখা যায়। 

২1 মহুষ্যের বয়েবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার বৃদ্ধিবৃত্তবির বিকাশ 
হয়, সেই পরিমাণে এই উর্ধমন্তিষ্বের বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। 

৩। মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষান্ুসারে ইহাকে যেমন পুর্ণাবয়ৰ 
বিশিষ্ট দেখা বার, মস্তিফের আর কোন অংশকে সেইপ হইন্যে দ্নেখ। 
বায় না।' 


৬৬৪ | ফিবিয়োললী। 


* ৪) জরায়ুর অন্তর্গত জীবের উর্ধধমস্তিকফ কোন প্রকারে চিরবিকৃত 
হইয়া পড়িলে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার কোন মানসিক বৃত্তির বিকাশ 
পায় লা। | রা 

কোন জীবের সেরিব্রাম তুলিয়া লইলে নে গন্ধীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয় এবং 
কোনরূপ উত্তেজনায় এই গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সেই জীবকে কাধ্যক্ষম কর! 
যায় না, . উত্তেজনায় সংঙ্ঞ। হইয়্াই আবার নিদ্রা! উপস্থিত হয়। 

মন্তিদ্ষশ্থিত অসংখ) ভাজের ক্রিয়া (1780000015 0£ 676 
১০9০৬০10010)9 ) £-- 

১। ইহার্দিগকে, মল্লে মল্লে তুলিয়৷ লইলে জীবের মানসিক বৃত্তি কিনব! 
গতিশক্তি, কাহারও ঠৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। লেই জন্ত ইহাদের 
কোন'বিশেষ ক্রিয়া নাই বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এই সকল কুগু- 
লাকার পদার্থের উপরিস্থ ধূসর স্নায়ু অংশের রোগ উপস্থিত হইলে জীবের 
বিকার লক্ষণ অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং কখন কখন তাহ! দ্বার! মুগীগ্রস্ত 
র্যক্তির স্তায় কোন কোন পেশী শ্রেণী আক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এমন কি এই 
কুগুলদিগের এক স্থানের উত্তেক্গনে গ্রীবাস্থিত পেশী সমূহের কুঞ্চন, অপর 
স্থানের উত্তেজনে সন্মুথ পদক্ধয়ের বিস্তারণ, তৃতীয় স্থানের উত্তেজনে 
পণ্চাৎ পদদ্বয়ের কুঞ্চন ও চতুর্থ শ্বানের উত্তেজনে চক্ষু ও মুখপ্রদেশস্থ 
পেশী সমূহের কুঞ্চন কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহারা পেশীর কুঞ্চন, 
কার্যের জন্য নির্দিষ্ট নহে, যেহেতু ইহাদের অভাবেও অতি স্ুন্দররূপে 
পেশীর ্ুঞ্চন-কার্ধা নির্বাহ হইয়া থাকে! কিন্তু ডাক্তার পাউয়ার 
বলেন যে ফ্রণ্টাল্‌ ফিসরের চতুর্দিকে যে ভাজ দৃষ্ট হয় তন্থারা সম্মুখ 
ও পশ্চাৎ অঙ্গ সমূছ্ের গর্ভিবিধি হুইয়। থাকে । তবে এফেসিয়া (20178518 ) 
বা বাকরোধ রোগে বামপাশ্থের মুখস্থিত তৃতীয় কুগুলের (32919 ০০0০৮ 
10100 ) গশ্চান্তাগ নষ্ট হইতে দেখ যায় । একারণ, মস্তিফ্ষের এই অংশের সহিত, 
বাক্যোচ্চারণ-প্রক্তিযার কোন বিশেষ সধ্বন্ধ আছে বৰিযা বর্ণিত হইয়াছে। 
আবার বামদিকের রোগের সহিত প্রায় দেহের দক্ষিণ ভাগের পক্ষাঘাত হইয়া, 
ধাকে। ইহা! কথিত আছে যে, বাম পার্থর মন্তিফ দক্ষিণ মন্তিকাপেক্ষ! ব্‌ক্ৎ 
ও কুঙলাকার, সেই অন্ত বাম মগ্তিফ বাক্য ও মনের সহযোগী হয়। এব 


£হতোতে, ৩৬৫ 








সপ 


তজ্ন্তই শরীরের দক্ষিণ অংশ অধিক কার্যকারী হইয়া থাকে। কদাচ 
দক্ষিণ দিকের তৃতীয় কুণ্ুল নষ্ট হইলে বাকৃরোধ ঘটে; সেরূপ অবস্থায় রোগী 
বাম হস্তে"অধিক করিতে সক্ষম হইল থাকে | ৃ 

ফেরিয়াঁর সাহেব বলেন যে, উদ্ধা মণ্তিষ্ক মধ্যে বিশেষ চৈতন্চোর জন, 
বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে যথা £-_ 

১। এস্ুনার জাইরাস এবং মাঙ্ক সা্গেবের মতে অকৃসিপিটাল্‌ লোঁধ, 
নষ্ট হইলে কাণা ইইতে হয়। কিন্তু দুই দিকের এনুলার জাইরাস্‌ নই হইলে 
সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়। 

২। ন্থপিরিয়াব টেম্পরো-স্ফিনয়েড্যাল্‌ কন্ভোলিউসন নষ্ট হইলে বধিরত! 
জন্মে। ৃ 

৩) ঠিপোকাম্পাস মেজর এবং হিপোকাম্পাস-কুগ্ডল নষ্ট হইলে স্পর্শ জান 
লোপ হয়। 

৪। আন্সিনেট, কন্ভৈলিউসন নষ্ট হইলে দ্রাণশক্তি লোপ হয়। 

৫. টেপ্পরো-স্ফিনয়েডাল্‌ ল্বেবের নিম্কাংশ নষ্ট হইলে আম্বাদন শক্কি 
লোপ হয 

কি প্রণালীতে মণ্তিষণ বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন কিয়া থাকে, তাহা স্থির 
নিশ্চয়রূপে বলা বড়ই কঠিন ১ তবে এ পর্যন্ত বলা! যাইতে + পারে যে, উচ্চতম 
বুদ্ধিবৃত্তির কার্য ব্যতীত, অপক অপব ক্রিয়। একটি পার্খের দ্বার নির্বাহ হইতে 
পারে।. কারণ, ইহ দেখ! পিরাছে ষে, এক পার্থর . উদ্দমন্তিক্ক নই ৰা শু 
হ্ইয়াঁ গেলে, অপরটির দ্বারা সাঁধারণ কার্ধ্য নির্বাহ করা ধায়। কিন্তু একটা 
পদার্থ বা বিষয়ের নাঁনা অবস্থা দুই উর্দধমস্তিক্ক কর্তৃক আনীত হইলে, মন তাহা- 
দ্বিগকে একত্রীভূত করিতে সক্ষম হয়, এবং একটি কারণ হইতে নানা, ভাবের 
উদর হইলে, মন তাহাদিগকে এক করিয়৷ দিয় থাকে। 

মস্তিফের ক্রিয়। সম্বন্ধে দুই প্রকার মত প্রচলিত ১-- 

১। পদার্থ বিজ্ঞান বলে যে মগ্তিক অন্যান্ত গ্যাংগ্রিয়ার মত কতকগুলি 
্বায়ুকোষে নির্মিত। শরীরের ভিতর ও বাহিরে উত্তেজনার প্রত্যাকর্তক ক্রি 
সবার বিবিধ ক্রিয়। সম্পাদিত হয়। ' অন্থান্ত ক্ষুত্র ক্কুদ্র গ্যাংগিয়। আপেন্খ। 
হন্তিষ্ধের গ্রত্যাবর্থক ক্রিয়। কিছু জটিল ও উচ্চশ্রেণীতুক্ ॥ 


৩৬৬ ফিজিয়েলবী। 


ধ। মনোবিজ্ঞান ধলে যে__মপ্তিষ পায়ু পদার্থ হইলেও স্বয়ং কার্যযক্ষম 
হয়না । মন ইহার উপর কর্তৃত্ব করিয়। থাকে। | 

পদার্থের চৈতন্য শরীরের এক পার্থ হইতে উখিত হইয়া অপর পার্ের 
উর্ঘ মস্তিফের ভিতর গিয়! উপস্থিত হয় এবং এ স্থান হইতে আদেশও পার্শ 
পরিবর্তন করিয়! থাকে ; তজ্ডন্ঠ এক দিকের উর্দমস্তিফ্ষের সংজ্ঞঞ। কিম্বা গতি 
নষ্ট হইলে, পর দিকে সেই অবস্থার ফল দেখিতে পাওয়া ঘা । 

নিয্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বার! উর্দামস্তিফস্থিত নান! অংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকার 
পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে £-- 

১। পরিপাক প্রণালীর অন্তর্গত ষকত, পাকস্থলী গ্রভৃতি যন্ত্রের যেমন 
স্বতন্ত্র কার্ধ্য দেখিতে পাওয়| যার, ইহারও তেমনি নান! অংশের শ্বতন্ত্র ক্রিয়া 
খাঁকা সম্পূর্ণ সম্ভব । | 

২। শৈশবে, ব্যক্তিগত মনোবুত্তির প্রাখর্যান্লারে এক একটি বিষয়ে 
মনকে বিশেষ ভাবে উহার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। সমস্ত মস্তিষ্ককে 
এক একটি বৃত্তির উত্তেজক মনে করা অত্যন্ত অসঙগত, উহ! সাধারণ .ভাবে 
মনের উপর কতৃত্ব করিতে পারে, কিন্তু একটী বৃত্িকে হুন্দরর্ূপে ৰিকাশ 
করির়! অপরটিকে জড়বৎ করিয়! রাখিতে সক্ষম নহে | 

৩। বাতুলের কতকগুলি মনোবৃত্তিকে সতেজ ও অপর কতকগুলিকে 
নিপ্তে্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখ! ধায়) ইহাতে মন্তিষ্ষের নান! অংশের 
অবস্থিতির গ্রমাণ পাওয়! গিয়া থাকে। : 

৪। কোন .কোন মনোবৃত্বি শৈশবে, আবার কতকগুলি বার্ধকো : 
বিকমিত হয় বলিয়াও মন্তিফের নানা! অংশের স্বতন্ত্র কার্ষের পরিচয় 
পাওয়। যায়। ' 

৫ উর্দমপ্তিক্ষের মধ্যে যে অনেকগুলি শ্বতশতর ন্নাযু-যন্ত্র অবস্থিতি 
করে তদ্বিধয়ে আর দন্দেহ নাই ? জীবের নিদ্রার সময় ইহ! দেখ যায় ষেতাহাদের 
কতকগুলি অচৈতন্তাবস্থায় থাকে, এবং অপর কয়েকটা জাগ্রত থাকিয়া স্বপ্ন 
উৎপন্ন করে।, 

- নিদ্র। (919৫০ )-মস্তিষ্ষ কশেরুক-মজ্জীর যাবতীয় ক্রিয়া বন্ধ' হইলে 
নি উপস্থিত হয়| নিদ্রাকালে সহাস্গুভৌতিক অর্থাৎ লিম্পেখিটাক নার 


24], ৬৬৭ 


ক্রিয়াদি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ ন| খাকিলেও অনেক পরিমাণে তাহা স্থগিত থাকে। 
যথ] £-_ন্বংপিণ্ডের স্পন্দন কম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস "মূ হয়, এবং পরিপাক 
 ক্রিয়ারও, অনেক হাস হইন্া থাকে । 
নিদ্রার প্রকৃত কারণ আজিও অনিশ্চিত রহিয়াছে । দিবার পর যেমন 
রাত্রি আইসে, দিবার পরিশ্রমের পর জীব সেইরূপ রাত্রিকালে নিদ্রা বার। 
অন্ধকারে মস্তিফ কোষগুলির ক্রিগার হাস হইয়া থাকে । ক্যাপার সাহেব 
ধলেন যে মস্তষ্কের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ও অকৃসিজেন শোষণ প্রগালীর [তা রতমা 
হইলেই নিদ্রাকর্ষণ হয়। বয়সান্ুসারে নিদ্রার তারতম্য হয়। বথ! ১__-শিশু ও 
বদ্ধব্যক্তি দিব! ও রাত্রির অর্ক কাল ঘুমায়, শারীরিক ও মানসিক. পরিশ্রম- 
কারী যুবার ৫1৬ ঘণ্ট| নিদ্র। হইলেই যথেষ্ট হইতে পাঁরে। শরীর ও মনের 
পরিমিত পরিশ্রম, উত্তম ও স্তাষা আহার, নিম্তবূতা অথবা একতান বাদম, 
চিস্তাশূন্তত! এবং অভ্যাস প্রভৃতি কতকগুলি অবস্থ। হৃনিদ্রার কারণ। অনেকের 
নিদ্রা গাঢ় হয় এবং অনেকের এক ডাকেই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়৷ থাকে । 
চালক অথবা নিয়ামক'টচতন্য (0110778 55082090$)-ইচ্ছ! 
দ্বারা কোন স্থানের পেশীক্রিয়। সম্পর্ন করিতে হইলে অগ্রে সেই পেশী ৪ 
পেশী স্থানের অবস্থ বুঝিতে হয়। কারণ কোন স্থানের সংস্ঞা লোপ হল 
ইচ্ছা! করিয়া তথাকার পেশী ক্রিয়া সম্পাদন কবা যায় না। যেমন এটেক- 
দিয়া রোগে পদের পেশী গুলি অকর্মণ্য না হইলেও রোগী শ্বচ্ছন্দে চলিতে 
পারে না, বরং দাড়াইলে টলিয়৷ পড়ে, পা কাপিয়া, থাকে ইত্যাদি। ইহার 
একমাত্র কারণ এই যে, খ্ রোগে পদের ম্পর্শ জ্ঞান থাকে না, পদ এক প্রকাগ 
অসাড় হয় এবং পদের ঠিক স্থাপনা অন্থভব করিতে পারে . ন! স্থৃতরাং রোগী 
মাটিতে ঠিক করিয়া পা ফেলতে পারে না । সেইরূপ কোন শ্ত্রীলোক তাহার, 
শিশুকে অনেকক্ষণ উত্তোলন করিয়! রাখিতে পারে না, কারণ যাহার ব্রেকি- 
পাল পেশীগুলির অবস্থার চেতনা (55936 ০0119516107 ) লোপ হয় হুতরাং 
তাহার বাহু তাহার অজ্ঞাতসারেই নামিয়া পড়ে। চক্ষু চৈতন্ত দ্বার যে 
আমরা ঠিক চলিতে পারি তাহা কেহই অবিশ্বাস করে না, স্থতরাং চক্ষু বাঁধিয়া 
দিলে কিছুতেই সোন্ধা পথে চলিতে পারে না, আবার; একরপ; চৈতন্টের 
লোপ হইলে অন্ত প্রকার ঢৈতন্তের দ্বারা পুর্র্ব চৈতন্থের কারোর সহায়তা হইয়া! 











৩৬৮ ফিজিয়োলবী 


খ্কে। এটেক্পিয! রোগেই পেশী চৈতন্সের লোপ হইলেও দর্শন, দীর্ঠান 
এবং চলন শক্তির বার কার্ধ্য চলিতে পারে । সেইরূপযে হস্তে শিশু রক্ষিত 
হইয়াছিল সেই হন্তের উপর দৃষ্টি করিলে হস্ত শীপ্ব নামাইতে হয়না। এই 
কূপ হঠ।ৎ হধিরত1 হইলে শিরো ঘূর্ণন হয়।  শ্রবণোন্য়র সহিত স্বর-বন্তরের 
বিেষ সখত। দৃষ্ট হয়। সুতরাং বধিবকে কখনই গায়ক হইতে দেখা যায় 
না। ইচ্ছা সারা অনেক ক্রিয়া অভাগ্ত হইয়া যায়, পরিশেষে দেই সমস্ত 
কার্ধা চালক-ঠৈ*গ্ঠের (01186 5৫950101) দ্বাবা নির্ববাহিত হইয়া থাকে। এ 
এই জগ মন অন্যমনস্ক থাকিলেও চর্বণ ক্রিয়ার বাঘাত ঘটে ন| | 

চালক-সংজ্ঞগুলি কথন কথন পরম্পবের বিঝোধী হইয়। থাকে এবং এই 
জন্ঠ শৃন্তে একখানি তক্তী পাত! থাকিলে তাহার উপর পা ঠিক রাখিয়া চলা যায় 
না, কারণ, সেই তক্ত1 ও দূরশ্থিত মৃত্তিকা মধ্যে এমন কোন বস্তু থাকে 
না যাহার উপর চক্ষুর দৃষ্টি গ্তিব থাকিতে পারে। কিন্তু জমিব উপর পূর্ববাপেক্ষা 
সরু তক্তার উপর অনায়াসে চলিয়! যাওয়! যায়, কারণ, এস্বলে যাবতীয় চালক 
শত্তি সহায়ত! করিয়। থাকে । 


ব্রার, পক 


' টচৈতন্ভোৎীদক ও সঞ্চাল? স্বায়ু স্থ'নের তালিকা | 


সেনৃসরী বা ঠচতা গ্যার্পাঁদক (379০৮ )ত্বক্‌ ও উহার টা্রি- 
গ্কাল অর্ান, চৈতন্তোৎপা্দক সুত্রে, মজ্জার পশ্চাৎ মূল, মঙ্জার ধুসর ম্বাযু" 
পদার্থ, মজ্জার পশ্চা স্ত্ত। মেডূলা! ও পন্সের ফর্মেসিয়ো-রেটা কিউলেরিস্‌, 
ক্রয়ায় টেগমেণ্টম, উণ্টীরন্তাল ক্যাপস্থলের পশ্চাদাংশ, অপটা ক-থেলামাই এবং 
মন্তিফের উপরাংশ চৈতন্ঠোংপাদক সেণ্টার। 

' মোটার বা সধ্ালক (11০:7)-মন্তিক্ষেব মোটব সেন্টার, কর্পোর1- 
্রায়েটা ও ইন্টারস্তাল ক্যাপ সুল্‌ রয় ক্রুষ্টা পন্স ও মেডুলার সম্ুপ সি, 
মন্দার পার্থ সতত, সম্মুখ হর্ণ বা শৃঙ্গের ধূব পদার্থ, মজ্ডার সন্দুখ মুল, 
সঞ্চালক আধু এবং পেশীস্থিত টামিগ্তাল স্তুর্গান মোটর সেন্টার। 


০৯ ঘা, বৈ ৩, ৩৬৪ 


মস্তিষ্কের স্নায়ু বিবরণ । 


'অল্ফ্যাক্টরী অযুর গঠন (016০%০70 )-ইহা মস্তি্ের ফ্রণ্টাল 
লোবের তল দেশৈর এট্িরিয়ার পাঁফোোরেটেড স্থলের সম্ঘুর্থ হইন্ডে উিত 
হয়। ইহার মূলদেশ্শে তিনটা শিকড় দৃষ্ট হয় যথা £+-বাহা, মধ্য ও আভান্তরিক। 
ইহা ফ্রণ্টাল লোবের অধিট্যাল প্রদেশে অবস্থিতি করে। ইহা অবশেষে 
ফুলিয়া একটা গুটিকায় সমাপ্ত হয় উহাকে অলফ্যাক্টরী বালব কহে । ইহার 
প্রায় ২০টা শাখ' দৃষ্ট হয়, এ শাখাগুলি ক্রিত্রিফর্্ প্লেটের ছিন্্র দিয়া সেপ্টা 
এবং উদ্ধ ও মধ্য টাবিনেটেভ, প্রবর্ধনে পর্যবসিত হইয়া থাকে । অল্ফ্যাক্টরী 
লোব, ধূসর পদার্থে নিশ্মিত। ইহার শাখাগুলি নন্মেডুলেটেড। 'নাসিকার 
ঈমিকৃ বিল্লীতে অল্ফ্যা্টরী বিস্তৃত হইয়া থাকে ৷ সেই বিশ্তী শ্বাস যন্ত্রের 
শ্লৈম্মিক বিশ্লী অপেক্ষা কোমল ও পুরু ॥। উহার এপিথিলিয়াল্‌ কোষগুলি 
রূপান্তরিত হইয়া টামিন্াল অগ্্যান নাম প্রাপ্ত হয় এবং এই গুলিতে 
অল্ফ্যাক্টরী বায়ু সমাধু হইয়। থাকে, .. অল্ফ্যাক্টরী স্বাম্ুর .পার্খ পরিবর্ধন 
নাই। 

অলফ্যাকৃটরী অযুর ক্রিয়া (মাঘ0০6101চ 01 ০106গোণ্য 19৩ ) 
-মহুয্যাপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জন্তর অল্ফ্যাকৃটরী স্বায়ু বড়। ইহাতে উপযুক্ত 
উত্তেজনা উপস্থিত হইলেই দ্বাণ পাওয়া যায়; কারণ যান্ত্রিক প্রভৃতি 
উত্তেজনায় দ্রাণ পাওয়া যায় না। অল্ফ্যাকৃটরী স্বাযু বিভক্ত করিয়া দিলে 
অথবা উহা। ভাল করিয়া বিকসিত না হইলে- স্্াণ শক্তি থাকে না। শ্রাণ 
বিশ্লী সরস থাকিলে এবং উত্তেজনা বাম্পাকার ধারণ করিলে অথবা জুক্্ 
রেণুকণার স্তায় হইলে উত্তম প্রাণ. হয়। ন্নাইভিরিয়ান্‌ বিল্লীর কিয়দংশে 
৫ম সাধুর, শাখা দৃষ্ট হয় । তজ্জন্ত এমোনিয়া,কার্ধনিক্‌ এসিড. প্রভৃতি উগ্রগন্ধ 
বিশিষ্ট পদার্থ স্বাণে বেদনা ও ঝিনঝিনি বোধ হইয়! থাকে । 

অপ্টিক্‌ আয়ু (07০ 2৩০০ )--ইহা প্রধানত: অপৃটিক্‌-থেলামাস্‌ 
ও কর্পোরা-কোয়াড্রিজেমিনা হইতে উৎপর হয়; ইহার কতকগুলি সুত্রকে 
মেড়ুলা, স্পাইন্তাগ্‌ ম্ষা এবং সেরিত্রামের অক্সিপিটাঁল্‌ লোরের চূড়া পর্যন্ত 
খম্দরণ বন্া পিয়া খাকে। প্রত্যেক পার্থের অপটিক্-রাক্ট করুরাসেরিব্রাই 

£€ এ 
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পার হইয়া পরম্পরে যোগ হইয়া প্রত্যেকে অপর পার্থে গমন করে। প্র 
যোজক স্থানকে অপ টিক কমিসিউর কহে। | 

এই কমিসিউর বা যোজক স্থানের সম্ুখ প্রদেশে ইহারা প্রকৃত অপিক্‌ 
স্নায়ু নাম প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক অপ টিক স্নায়ু ভিউরেমেটার ও এরাকাননেভ, 
ঝিন্লী হইতে আবরণ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষি গোলকের পশ্চাৎ্ভাবে প্রবেশ করে 
এবং তৎপরে বিস্তৃত রেটিন। নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

অপৃটিক্‌ যু ক্রিয়। (202০৮1০0০06 ০0010 09:০০ )--ইহা ছারা 

রেটিন! হইতে মস্তিষ্কে দর্শন জ্ঞান পরিচালিত হইয়। থাকে । 

অপটিক্‌ স্নায়ুর স্বাভাবিক উত্তেজনার নাম আলোক । অক্ষি গোলাকে 
চাপ পতন, মস্তিষ্কে আঘাত ও তাড়িৎ প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা চক্ষতে আলোকের 
চৈতন্ত উপস্থিত হইতে পারে। অপটিক ন্াযু দ্বারা বিবিধ প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়। থাকে যথা £--রেটিনা ঝিল্তীতে আলোক পতিত হইলে 
আইরিষ পেশী কুঞ্চিত হয়। ন্ফীংটার পিউপিলীর উপর তৃতীয় ্গাযু ক্রিয়া 
প্রকাশ করিক্স কু্চন কাঁধ্য করিয়া থাকে । চক্ষতে যদি আলোক পতিত না হয় 
অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে সিম্পেথেটিক্‌ যু সাহায্যে তারকা প্রসারিত হইয়া থাকে। 

উজ্জল আলোকে ফেসিয়াল স্নায়ুর সাহায্যে অক্ষিপুট কুঞ্চিত হয়। এবং ৫ম 
লাঘুর. সাহায্যে চক্ষু জলপুর্ণ হইয়া থাকে । অপটিক ঙ্গাযু বিভক্ত করিলে অথবা 
উহা! রোগে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইতে হয়। | 

৩য় অর্থাৎ অকুলো-মোটার সায় (101)10 ০0: ০০9০81০-7)06০0? 

097০ )--একুইডাক্টাস্-সিলভিয়াসের নিষ্কে যে নিউক্লিয়াস বা আকর বিন্দু 
দৃষ্ট হয় তথ! হইতে ৩য় য় ৪র্থ স্নায়ুর সহিত উখিত হইয়া থাকে । এ নিউ- 
ক্লিয়াস্‌ "্পাইন্যাল, মজ্জা স্থিত ধূসর পদার্থের সম্মুখ শৃজের ( 470097200 ০000) 
সহিতি ষোগ রাখিয়া থাকে । ইহার সহিত নেটিস্‌ ও লেন্টিকুলার নিউক্লিয়াসের 
সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কেভারনাস্-সাইনাসে ইহা! ৫ম ্গায়ুর প্রথম. শাখার সহিত 
যোগ রাঁথে এবং এই জন্ত ইহার দ্বারা পেশী চৈতন্য (81050019৫ 890312- 
119 ) রক্ষা হয়। এস্থলেই ৩য় ন্নাস্কু আবার সিম্পেথেটিক, দ্বাধুর ভেসোমোটর 
শাখা! প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা চক্ষুর নিম্নলিখিত পেশীদিগকে স্তর বিতরণ 
করিয়া থাকে যথ! :--স্পিরিয়ার, ইন্ফিরিয়ার ও ই্টারচ্তাল্‌ রেক্টাস্‌, ইন্‌- 
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ফিরিয়ার ওর্রিক গ্রবং লেভেটার প্যালপেত্রি |,” চক্ষু মধ্যে ইহা সিলিয়ারী 
গ্যাংগ্রিরাকে এক শাখ! বিতরণ করে, যাহাকে ক্ষুদ্র ও সঞ্চালক মুল বলে 
(91১০: ও 25০6০ 8০০6 )। এ শাখা দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তরে স্ফীংটার পেপী- 
লারী এবংংপিলিয়ারী পেশীর রক্ষা হয় এবং নিকটেরবস্থ দর্শন হইয়া থাকে । 








৪: 45. 61555 0101৩ 01016 90120 076 00061 3106. 1176 6617510০005 
78810667 ০06৪5 00100 0090 71. 0060 2. (16 00715 ০01 096 1010 26৬ 2 
3+ 105 9061 01515100 0239108 00 009 15৮2107 00210505 800 500610101 1606053 » 
4.1 0015 10৬৩7 01200 00 006 176ি007 00117057705016 55- 5105 5150 
27616 76, 075 025561120 £59611920 7 2. 056 ০001)07710710 0৩5 7 8. 1 102521 
1)07500239, 06 90700510105 52721107579 165 51000 01 1770910৫ 7০0০0৫ 2 7, 
1970ঘ 56750191001 007 01161085251 06156 712. 55000900600 001) 006 08700107 
12. 01112 06165 7 14. হি0ো2হ1 01290 06 ০010৮211010, 


৩য় ভে্টিকেলের তলদেশের পশ্চাৎভাগের সম্মুখ হইতে তিনটি সেপ্টার 
বা আকর বিন্দু দৃষ্ট হয়; একের দ্বারা দর্শনের সমীকরণ ( £০০০970710028102), 
দ্বিতীয়ের দ্বার! চক্ষুর তারকার কুঞ্চন এবং তৃতীয়ের ঘবারা চক্ষুর বক্রীকরণ (02০- 
€292009 ) কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । রেক্টাই-ইণ্টারনাই পেশীদিগের দ্বার! 
উক্ত কার্ধ্যগুলি নির্বাহ হইয়া থাকে । রেটিনায় আলোক পতিত হইলে গ্রত্যা- 
বর্তক,ক্রিয়ান্থনারে যেরূপ তারকা ( ৮০) ) কুঞ্চিত হয় তাহা যেড়ুল! দ্বারা 
নির্ববাহিত হইয়া থাকে.। এট্রোপিন, ড্যাট্রাইন্‌, ভুবইসিন্‌ প্রভৃতি খষধ স্বারা 
তৃতীয় বায়ুর ইন্টঅনুলার হুত্র গুলির. অবসাদন হইয়] থাকে । কেলাবারবির, 
ও ওপিয়াম্‌ প্রস্থতির ত্বারা উহার উত্তেজনা হয়। তৃতীয় নাখু' অবসাদিত 
হইলে অর্থাৎ নষ্ট হইলে লিমন লিখিত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়! থাকে ধা £-- 
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১। চক্ষুর উপরিস্থিত পল্পব পতিত হয়, অর্থাৎ লেভেটার পেক্সেত্রী পেশী 
দ্বারা আর উহা! উত্তোলিত হয় না, চক্ষু যেন মুদ্রিত হইয়া থাকে । এরূপ 
অবস্থাকে টোসিস্‌ (60818 ) কহে । 

২। উর্ধে, নিয়ে এবং ভিতর দিকে চক্ষু ঘুরিতে পারে না। 

৩। চক্ষু আপন বাহ্‌ পেশী (89008) £9০ট৮3) দ্বার! বহিঙ্গিকে হেলিয়। 
পড়ে এবং একটা বস্ত সম্মুথে ধরিলে তাহা দুইটা বলিয়। বোধ হয়। 

৪। ্থুপিরিয়ার ওবংলিক্‌ পেশীর ক্রিয়া বশতঃ চক্ষুর উপর দিক অল্প 
উচ্চ দেখায়। 

৫ | চক্ষুর তারক! প্রসারিত হয়। 

৬। চক্ষুতে আলোক পতিত হইলেও তারকা শ্থির থাকে । 

৭। চক্ষুর সমীকরণ ক্ষমতা লোপ হয়। 

৪র্থ আয়ু (7০১1) 0659 0? 6:০০15198770:০)--ইহ সকল সেরি- 
ব্রাল নাম অপেক্ষা ক্ষুত্র, ইহা চক্ষুর উপরিস্থিত বক্র পেশীর (3002০: ০1- 
2089) সঞ্চালক ন্নীয়ু। ইহার উৎপত্তি স্থানে ছ্‌ইটা মূল বা শিকড় দৃ হয; 
একটা সম্মুখ মূল ট্রোক-লিয়ার-নিউক্রিয়াস হইতে উৎপন্ন হয়। এই মুল স্পাই- 
গ্যাল মজ্জার সম্মুথ শূঙ্গের (007) ) সহিত যোগ রাখিয়া থাকে এবং ভিউসেনস্‌ 
ডাল্ভের নিকট অবস্থিতি করে । অপরটা পশ্চাৎ মূল । ৫ম স্নাঘুর গ্যাংগ্রিয়ার 
সহিত সংযুক্ত থাকে । ওর্থ গ্রামকে উত্তেজিত করিলে স্থপিরিয়ার ওর্লিক্‌ পেশী 
কুধ্িত হুয় এবং চক্ষু নিষ্ে ও বাহা দিকে ঘুরিয়া থাকে । ইহা নষ্ট হইলে চক্ষু 
স্থানত্রষ্ট হয়.না বটে, কিন্ত সম্মুখ দিকে কিন্বা বিভক্ত প্রদেশাভিমুখে চক্ষু ফির।- 
ইলে একটা বস্তকে দুই বলিয়া! বোধ হয়। 

৫ম আয়ু (508 ও: ০: 0০:008 ৮1251002009 সক মন্তকের 
ও মুখের পার্খদিকে সাধারণ ভাবে চৈতন্য দিয়া থাকে ॥ এবং চর্বণোপযোগী 
পেশীদিকে সঞ্চালক সুত্র বিতরণ করিয়া থাকে। 

ম্যাসিরিয়ান্‌ গ্যাংগিয়ার সম্মুখে ৫ম স্বাছু ৩ প্রধান শাখায় বিভক্ত হয় বলিয়! 
ইহা ট্রাইজেমিনাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ।, পন্দ-ভেরোলায়ের পার্থে ইহার ছুই 
মূল (7৩০৯) দৃষ্ট হয়। সম্মুখ মূল ক্ষুদ্র এবং তাহা সঞ্চালক (1০০০: ) স্বাসথু'। 
পশ্চাৎ মূল বৃহৎ ও তাহা চৈতন্যোৎপাদক (36080 ) ছয়? ৪র্থ শে 


984 2181৮ ই চিচতে 25. ৩৭৩ 


শালি 





কেলের তলদেশের মধাস্থললে যে ধূসর পদার্থ দৃষ্ট হয়, তথা হইতে সঞ্চালক মূল 
উখিত হয়। পন্দ মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থ, মেডুলা এবং স্পাইন্তাল মজ্জার 
পশ্চাৎ শৃঙ্গের (0০:79: ) ধূসর পদার্থ হইতে চৈতন্যোৎ্পাদক মূল উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । মজ্জ্বার এ মূলকে ৩য় ও ৪র্থ সারভাইকাল ভার্টেত্র! পর্য্স্ত 
অন্থনরণ কর! গিয়া! থাকে । ট্রোফিক, অর্থাৎ পোষক বিধায়ক মূল একুই- 
ভাক্টাস সিলভিয়়াইয়ের পার স্থিত ধূনর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। এতত্্যতীত, 
৫ম মাযুর অন্তান্ত মূল বুত্রগুলি সাব ্টানপিয়া-ফেরুজিনোসা, সেরিত্রাল 


পিডাঙ্ক্যাল্‌ এবং সেরিবেলাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । «ম ন্গান্থুর তিন 
স্বাগের ক্রিয়ার তালিকা +--. 
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১ম অর্থাৎ অপ্ধ্যাল. মিকৃ শাখার শাখ :-- 


১1 রেকারেন্ট শাখা-টেন্টোরিয়াম্‌ সেরিবেলাইকে চৈতন্ত'দেয় । 
২। ল্যাক্রিখাল শাখা-ল্যাক্রিমাল্‌ গ্র্থিকে নিঃসরণ ৪ সঞ্চালনো 


৩৭৪ ফিজিয়োজী । 





পপ পা পপ পা পপ পা পাপা 


পযোগী (৪০০:৩০০-7০০০) সুত্র বিতরণ করে, এবং কঞ্জাংটাহুভা, চক্র উপর 
পল্পব, ও টেঁম্পল্‌ গ্রদেশকে অর্থাৎ রগে ঠতন্ত দিয়া থাকে । 

৩। কফ, প্টাল, ল্ায়ু শাখা ভুরু ও চক্ষুর উপর পল্পবকে ঠচতন্ত দেয়। 

৪। নেজাল হ্গায়--কর্ধাংটাইভা ক্যারাঙ্কল এবং ল্যাক্রিম্যাল, স্তাক্‌ 
বাশ্থালী, নাকের অগ্রভাগ (9 ) এবং সেপ্টোমের কিয়দংশকে চৈতন্য দিয়? 
থাকে । অবশেষে একটা দীর্ঘ চৈতন্যো্পাদক মূল সিলিয়ারী গ্যাংগিয়াতে 
প্রবিষ্ট হই থাকে । 

২য় অর্থাৎ সপিরিয়ার ম্যাগ জিলারী শাখা ২ 

১। রেকারেণ্ট ক্ষাযু-ডিউরিমেটারেকে চৈতন্য দেয়। 

২] ক্ষুদ্রমেলার আামু--গালে ও রগে (01691 870 66701)10 ) 
চৈতন্ক দিয়া! থাকে । এই ছ্গাযু হইতেও নিঃসরণ ও সঞ্চালনোপযোগী স্থত্ 
ল্যাক্রিম্যাল, গ্রস্থিতে বিতরিত হইয়। থাকে । 

৩। উর্ঘ, পশ্চাৎ ও মধ্য এল ভিয়োলার ম্বামু-দস্ত ও 
উপরের মাড়ীকে চৈতন্য দিয়া থাকে ।. | 

৪1 ইনফাঅর্বিট্যাল স্নায়ু গাল, চক্ুর নিম্ন পন্বব, গলা, 
নাকের ভান! (৪1৪ ) এবং উপরের ওষ্ঠকে চৈতন্য দিয়া থাকে । 

ওয় অর্থাৎ ইন্ফিরিয়ার্‌ ম্যাগ জিলারী শাখা :_- 

১| রেকারেন্ট ্মযু-_-ডিউরেমেটারকে চৈতন্য দিয়া থাকে । 

২। ট্েরিগয়েড২ টেম্পরাল. এবৎ মেসেণ্টেরিক্‌ স্মায়ু 
গুলি চর্বণৌপযোগী পেশীদিগকে সধালক সুত্র দরিয়া থাকে । 

ঞ&. ৩। বাকৃসিনেটার আ'যু-বাকাল, সৈম্মিক ধিল্পীতে চৈতন্য দেয়। 

৪| লিঙ্গুয়েলিস, স্ায়ু-জিহ্বা,ভালুর সম্মুখ বিলীন, টন্নিল, ও 
মুখগহ্বরের তলদেশের বিশেষ চৈতন্যোৎ্পাদক ন্গায়। এ স্গাম্কৃতে জিহ্বার 
' ব্ুক্তবহানাড়ীর জন্ত ভেসোমোটার ও ডাইলেটার স্থত্র আছে। 

৫। এল.ভিয়োলার ক্গাঘু-দস্তের মাড়ী, দাড়ীর ত্বক,এবং নীচের 
ওকে চৈতন্যু দেয় এবং মাইলো-হায়েড, 'ন্মুধ ভাইগ্যান্রীক, টায়াঙ্ুলেরিস্‌- 
মেপ্টাই এবং প্লাটিজমা পেশী গু্িকে সঞ্চালক স্বর দিয়া থাকে । 


০8৬14], বি হও, ৩৭৫ 


৫ম আ্বামুর শাখা প্রশাখায় ৪টী গ্যাংগ্রিয়া দৃষ্ট হয় যথ!:--সিলিয়ারি, 
স্ফিনোপেলাটাইন, স্তাব ম্যাগ জিলারী, এবং ওটিক্‌। 

১1 সিলিয়ারি বা! ল্যাক্রিমাল গ্যাৎগ্লিরা-_ইহা অপথ্যাল, 
মিক্‌ শাখার সহিত সংযুক্ত থাকে এবং অর্বিট মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহার 
তিনটা মূল আছে যথা £- তৃতীয় স্নায়ু হইতে ইহার ক্ষুদ্র সঞ্চালক (11060: ) 
মূল, নেজাল, জাম হইতে ইহার দীর্ঘ ও চৈতন্যোৎপাদক মূল এবং কেরোটিড, 
প্লেকসাস্‌ হইতে ইহার সিম্পেথেটীক্‌ মূল লাভ হুইয়। থাকে। 

ইহা করিয়া, কঞ্জীংটাইভা, আইরিষ, কোরোয়েড. ও এসক্লোরেটিক্‌ 
আবরণকে টচৈতন্যোৎ্পাদক সুত্র দিয়া থাকে, ইহা আইরিষ,, কোরোয়েড এবং 
রেটিনার রক্তবহানাডীদ্বিগকে ভেসোমোটার স্নায়ু ত্র দিয়া থাকে, চক্ষুর 
তারক প্রশস্তকারীকে সঞ্চালক শ্বত্র দিয়া থাকে এবং ইহা চক্ষুতে পৌষণোপ- 
যোগী (10201)16 ) স্থত্ম বিতরণ করিয়া থাকে । 

২। ক্ষিনোপেলাটাইন্‌ গ্যাৎগ্লিধা_ইহা ৫ম ক্গায়র ২য় শাখার 
নিম্নে অবস্থিতি করে অর্থাৎ স্ষিনোম্যাগজিলারী-ফসা বা খাতমধ্যে ইহা অব- 
স্থিত। ইহ! ৫ম ন্নাযুর ২য় শাখা 'চেতন্যোৎ্পাদক স্থক্স, ফেসিয়াল্‌ জাযুর 
শাখা অর্থাৎ পিট্শসাল, স্থপারফিপিয়ালিস্‌ মেজর নামক ন্নাযুর দ্বারা সঞ্চালক 
স্ত্মর এবং কেরোটিভ প্রেক্সাদ্‌ হইতে ইহার গিম্পেথেটিক্‌ শ্বাযু লাভ হইয়া 
থাকে । 

ইহা নাসাত্যন্তরে, কঠিন ও কোমল তালু এবং টন্সিল মধ্যে চৈতন্যোৎ- 
পাদক স্থত্র প্রদ্দান করে। লেভেটার-পেলেটাই ও এজাইগাস্‌-ইউভিলিকে 
সঞ্চালক স্তর দেয়। নাসিকার শ্লৈম্মিক ঝিলীকে ভেসোমোটার সুত্র প্রদান 
করে এবং াইডিরিয়ান্‌ শ্লৈম্মিক বিজীর গ্রস্থিদিগকে নিঃসরপোপযোগী স্তর 
বিতরণ করিয়। থাকে । | 

৩। ওগীকৃ গ্যাংগ্িয়া-_ইহা ইন্ফিরিয়ার ম্যাগজিলারী নায় 
অভ্যন্তরদিকে ও ফোরামেন গুভেলির নিম্কে এবং ষথায় ইণ্টারন্যাল টেরিগয়েড, . 
সায়ু শাখা! উত্িত হয় তথায় অবস্থিতি করে| ইহা ৫ম সামুর ৩য় শাখা হইতে 
সঞ্চালক হ্থত্র লাভ করে। ইহা মেনিগ্িয়া-মিডিয়। ধমনীর চতুপার্থস্থিত 
সিম্পেথেটাক, প্রেক্সাস্‌ হইতে ভেসোমোটর াধুলাভ করে এবং গ্সোফেরি- 


৬%৬ ফিজিয়োলজী। 


'জিঞাল, হইতে সথপারফিসিয়ালিস্‌ মাইনর--ন্নায়র ভিতর দয়া চৈতন্যোৎ্পাদক 
সুর লাভ করিয়! থাকে । 

ইহ টেন্সর টিম্পানই ও টেন্সর পেলেটাই পেশীদিগকে সঞ্চালন করে 
এবং পেরোটিভ, গ্রস্থির নিঃসরণ ও সঞ্চালনোপযোগী স্থত্র (99০:9৮০-20000 
$1১:99 ) বিতরণ করে । এই স্থত্ব অরিকিউলো-টেম্পোরাল. শ্ায়ুর সহিত 
যোগ রাখিয়া থাকে । 

৪ | সাব-মেগজিলারী গ্যাংগ্রিয়া অথব। প্লেকৃনাস-- 
ইহা! সব মেগ জিলারী গ্রন্থির গভীর অংশের উপরে অবস্থিতি। ইহা কর্া-টাম্পা- 
নাই স্থতরাং ফেপিয়!ল নায় হইতে সঞ্চালক স্থত্র, ৫ম স্নায়ুর ৩য় শাখা হইতে 
চৈতন্যোত্পাদক হুত্র, এবং ফেসিয়াল ধমনীর চতুপার্স্থ সম্পেখেটিক 
প্লেকসাস্‌ হইতে ভেসোমোটার স্বায়, লাভ করিয়া থাকে। 

ইহা উক্ত গ্রস্থির র কবহা নাড়ীকে বিস্তৃত করে, গ্রস্থি হইতে ' রস নিঃসরণ 
করে এবং গ্রন্থিকে পোষণ করিয়া থাকে । 

৬্ঠ স্নায়ু অর্থাৎ এবডুসেন্ন অকুলাই- ইহা ফেসিয়াল নায়ু 
নিউক্লিয়াস বা অঙ্কুরের উপর হইতে উথিত হর । ইহা স্পাইন্যল মজ্জার 
ধূসর পদার্থের সম্মুখ কণুর মহিত যোগ রাখে । ইহা! ৪র্থ ভেট্টিকেলের 
উপরিভাগে অবস্থিত ; পন্সের পশ্চাৎ্ ভাগে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় । 

ইহার দ্বার! চক্ষুর বাহাপেশী কুঞ্চিত হয়, ইহার বিভাগে চক্ষু বাহিরের দিকে 
ঘুরিতে পারে না, নীসিকার দিকে টলিয়া পড়ে । ইহাতে ভোসোমোটর সুত্র 
আছে এবং পেশী চৈতনোৎপাদনকাৰী স্থত্র আছে, এই সকল স্থত্র সিম্পেথেটিক 
ও ৫ম সা হইতে লাভ হয়। 
স্সায়ু বা ফেসিয়াল অথব। পোর্সিও-ডিউরা ইহা বাক্য 
টির এবং লালা! গ্রস্থিদিগের স্ধীলক সাযু। ইহাঁ ৪র্থ ভে্টিকেজের তল- 
দেশের উপরের নিকট ফেসিয়াল্‌-নিউক্রিয়াস হইতে এবং অপর দিকের লেট্টি- 
কিউলার নিউক্রিয়াস্‌ হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে । 
মেড়ুজার উপরিভাগে যে ত্রিকোণ স্থান দৃষ্ট হয় তথায় ইহাকে দেখা যায় । 
এ ত্রিকোণ স্থানের উপরে পন্স, সম্মুখে অলিভারী এবং পশ্চাতে রেটিফম্ববূডি 
থাকে। হেথায় +ম গাছ দুই ভাগে বিভক্ত হ্য়। 
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"ম আাঘু নিক্পিখিত কতিপয় স্থানে পর্যাধসিত হইয়। থাকে যথা £__ 
(১) নার্ভাস্‌-পিষ্রসাস্‌ স্থপাপ্ধফিসিয়ালিস্‌ মেজর হ্বাবা ও শ্ফিনৌপেলোটাইন 
গ্যাংগ্লিয়ানের' ভিতর দিয়! লেন্ডেটাব পেলেটাই এবং এজাইগাস্‌ ইউভিলিতে 
গমন কবে । (২) ওটিক গ্যাংগ্লিয়ানের তিতর দিয়! টেম্সব পেলেটাই ও টেম্সর 
টিম্পানাই পেশীমধ্যে শাখা বিতবণ করে । (৩) ই্রেপিডিয়াস্‌ গেশীতে এক. 
শাখা দিয়া থাকে। (8) শ্যাবলিশুাল্‌ এবং শ্যাব-ম্যাগঞজিলারী গ্রন্থিদিগকে 
নিঃসবণ ও সঞ্চালনোপযোগী এবং তেসোডাঈলেটব শুর দিয় থাকে। (৫) 
উহার গঞ্টেটবী সত্ব আছে, বোধ হয় গ্রসোফেবিজিয়াল হতে তাহ! লাভ হইয়া 
থাকে । (১) মুখ গ্রদেশেব ঘর্ম গ্রন্থি উপর ইহার আাধু স্তর দৃষ্ট হয়। (৭) 
উভ! বাকা কথনোপফোগী মুখের ' পেশীদিগকে, ষ্টাইলোহায়েড, পশ্চাৎ ভাই- 
গা্টি,ক ও বাহ্য কর্ণেব পেশীপিগকে সঞ্চালন করিয়া! থাকে । ৭ম স্নাযুকে বিভক্ত 
কিম্বা নট কবিলে মুখেব অবসাদন (77171/৭াদ) হয় । চক্ষু পল্লব দ্বার! মুদ্রিত 
হয় না, বাকা কচা যায় না, একদিকে মুখ হেলিয়া পড়ে, ভাল গন্ধ পাওয়। 
যায় না লালাত্রাব হাস তইয়। থাকে । 


৮ম স্নায়ু অর্থাৎ অভিটবী গ্াধু বা ৭ম স্নায়ুর পোলিয়ো মোলিষ অর্থাৎ 
কোমল অংশ (115 80 7৮ 7001605৩7৮৩ [০010০ 10011 )। ৪র্থ 
চেন্টিকেলে এই ্নাঘুব দুই নিউকিয়াই দু হয়। উহার কতক সুত্র মজ্জার ধূনর 
পদার্থে কতক নেরিব্রোপিডঙ্গাল এবং সেবিত্রামে অন্ুলবণ কবা যার়। ইহ! 
ফেসিয়াল স্নাযুব নিকটে থাকে ' পোদিয়ো-ইপ্টার-মিডিয়ো! দ্বার! উহ্বার! পৃথক 
হইয়া থাকে। 


অডিটপা আ্বাযুব ছুট ক্রিয়া £-€১) উঠা দ্বাবা শ্রবণ কবা যাক, অর্থাৎ 
লেবাবিষ্ক ভইতে ইচাব দ্বাবা শব্দেব তবঙ্গ চালিত তইয়! থাকে । (২) কর্ণেব 
অন্ধি চন্দকার ( ১০71017010171 091871৭) নলী এবং এম্পুলি মধো ইহার 
সুত্র 'গ্রবেশ করে বলিয়া শপীধ়ের চতুর্দিকের সম্বাদ পাওয়া ধার হুতরাং 
দেহকে ঠিক সোলা ও প্রকৃতিস্থ বাখ| গিরা থাকে । 

অডিটরী ন্নাধু শিতক্রি করিলে বধিবৃতা উপস্থিত হয়। উহাকে উত্তেজিত 
করিলে শ্রবণের আধিক্য হুয়। করণে সেমিসার্ক,লাব নলীগুলিকে বিভক্ত 

৪৮ 
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করিলে শিরোধঘুর্ণন হয় এবং ঘড়ীর পেগুলামের মত্ত মস্তক, এদিক ওদিক 
নাড়িয়া থাকেছু। 


৯ম স্ায়ু অর্থাৎ গ্লসোকেরিঞ্িয়াল স্বায়ু (9১ ০৫ 81০5০- 
17027517515] 05150 )-- ইহার সুত্রের ক্রিয়া তিন প্রকার যথা :--সঞ্চালন 
(81090003), সাধারণ চৈতন্তো ঘপাদন (£506191 5059090. ) এবং বিশেষ 
চৈতন্োৎ্পাঞন ( 561০81 81038161017 )) ধর্থ ভে্টিকেলের তলদেশের 
নিম্ন অর্দেকের নিকট এক নিউক্লিয়াস হইতে ইহা উৎপর হয়। এই 
নিউক্লিয়াসের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কোষ হইতে উক্ত বায়ুর সাধারণ ও বিশেষ 
চৈতন্ঠোৎপাঁদক সৃত উত্থিত হয়। ম্পাইন্যাল্‌, মজ্জা হইতেও ইহার কতক 
শুত্র উৎপন্ন হইয়! থাকে । ষ্টাইলোফেরিঞিয়াস্‌, মধ্য-কনর্্রীক্টার, পেলেটো- 
মসাস্‌, লেভেটার-পেলেটাই এবং এজাইগাস্‌ ইউভুলি পেশীদিগকে গোসো- 
ফেরিঞ্জিয়ালের সঞ্চালক সুত্র কুঞ্চিত করে ; কিন্ত ফেসিয়াল ন্নাযুর সংযোগকারী 
হুত্রের দ্বায়াও উক্ত পেশীদিগের কুঞ্চন হইতে, পারে । 


জিহ্বার পশ্চান্তাগ, এপিন্নটিসের সন্দুখতাগ, টনসিল্‌, ফসিসের সম্মুখ স্ত্ত, 
কোষল তালু এবং ফেরিংস, »য ন্ায়ুর সাধারণ চৈতন্তোৎপাদক ন্গায়ু হার! 
জ্ঞা। প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 


জিহ্বার পশ্চাৎ তৃতীয়াংশ, কোমল তালুর পার্থদেশ এবং ফসিসে শ্ত্ত, ৯ম 
ন্নাযুর বিশেষ চৈতন্তোৎপাদক হুত্রেয তার! বিশিষ্টরূপে আস্বাদন শক্তি লাশ 
করিয়। থাকে। 


১০ম ্বায়ু, ভেগাস বা নিষোগ্যাষ্রীক্‌ গ্ায়ু_-01০%) ৩7০৬, 
58003 08 70601005931110 ) এই ঘ্বায়ু যেকপ শরীরের নানা প্রদেশে 
বিবৃত হইয়া থাকে এক্প আর অন্ত কোন দাযু হয় না। ইহা! লেরিংস 
ফেরিংস, হৎপিও, ফুসফুস, পাকাশয়, অস্ত্র, বরৎ, লীহা, ক্লোম্‌, মৃত্রগ্রন্থি এবং 
সুত্রথালী পর্যন্ত বিস্বৃত হইরা থাকে । ইহা ধর্থ ভেপ্টকেলের ভলদেশের 
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নিমাংশ্থিত নিউরিয়াল হইতে তপন হয়! মেডুলার রেহিফ্ম বডির সন্ুখে 
এবং মমোফেরিঞ্িয়াল দ্র নিয়ে প্রকাশ পায়। এই গাম বিবিধ শাখা 
নাম বিস্তৃতি ও কিয়াদির বর্ণনা করা যাইতেছে £-- 


0810116, 
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9016710£ ০61%1081 £8081100. 
১। মেনিঞিযীল্‌ শাখা হার! সাধারণ সংজ্ঞালাভ হয়। ইহা! আপন নামেন 
ধমনী, এবং অক্লিপিটাল ও ইীন্স্তা্ নাইনান্‌ মধ্যে বিদ্ৃত হই! থাকে 
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২। অরিকিউলার শাখা দ্বারা সাধারণ সংজ্ঞা লাভ হয় ইহ! মিয়েটাস্‌ অডি- 
টোরিরাস্‌ মধ্যে বিশ্ৃত হয়। 

৩। সংযোগকারীশাখা-- ইহাদের ক্রিয়ার ঠিক নাই। ইহা ্নসোফেরি- 
গিয়ালের পিট্রোসাল্‌ গ্যাংগ্লিয়া এবং ভেগ!স্‌ ক্নাযুব জুগুল!রী গ্যাংগ্রিয়ন মধ 
অবস্থিতি করে। স্পাইন্যছল একসেসরী স্সামু হইতে নায়শাথা ভেগাসের' 
সহিত মিলিত হয়! এইন্সীয়, দ্বাবা লেবিংস ও ইসোফেগাসেব পেশী স্থত্র 
সঞ্চালিত হয় এব' ইহাব প্রাক! হংপিণ্েব ক্রিয়াবও দমন হইয়া থাকে । 

৪: স্থপিবিয়ার লেরিজিয়াল স্বাযুব সাধারণ চৈতন্োত্পাদক অর্থাৎ 
সেন্সরী স্নায়, সবর লেরিংসেব শ্লৈচ্মিক বিলীতে বিশবিত হয় ্তবাং উহার 
উত্তেজনে কাশ উৎপন্ন হয়। ইঠা প্রত্যাৰ্ভক ক্রিয়। এবং এই ক্রিয়াব মধ্যবিন্দূ, 
বা সেপ্টার রাফিব (1২80176 ) ছুই পার্খের এলী-সাইনিবিয়া নামক উপাশ্টিব 
নিকট অবস্থিতি করে । স্পিরিয়াব-লেবিজিয়াল প্নায়, হইতে এক মোটব 
ভার্থাৎ সঞ্চালক শ্বাযু শাখা ক্রিকো-থাইবয়েড উপান্থঠিতে গমন কবিয়া থাকে । 

ইন্ফিরিয়াব লেবিজিয়াল ন্বায়, টে.কিয়া, ইসোফেগ।স্‌ এবং লেরিংসেব 
বিবিধ পেশীকে সর্চালন করিয়া থাকে । | 

স্ুপিরিয়ার লেবিঞ্জিয়াল নায় নিন্ত কবিলে অথণা নষ্ট হইয়া গেলে বায়, 
পথের ভিতব ভঙক্ষ্য দ্রব্য প্রবেশ কবিয়া মুত্যু আনয়ন কবে, কারণ, লেরি- 
ঞিয়াল শ্লৈম্মিক ঝিল্লার স্বাভাবিক ও অতিশয় চেতনা ছ্বাবা উক্ত বায়, পথ 
রক্ষিত হয় না। ইন্ফিবিয়ার লেরিঞ্জিয়াল্‌ মায় নষ্ট হইলে শ্ববে পরিবর্তন 
হয় এবং অল্প পরিশ্রমে মৃত্যু উপস্থিত হয়, কাবণ, স্ববরজ্জুগুলি পবস্পবে একত্রিত 
হইয়া! শ্বাসবোধ আনয়ন কবে। 

€। ক্পিরিয়ার লেরিঞ্জিয়াল্‌ স্গায়, ও ভেগাস্‌ ভইতে ধে ডিপ্রেসর আ্বায়, 
উৎপন্ন হয় উদ্না কার্ডিয়াক প্লেকসাসে গমন কবে। উক্ত শ্ায়, উপব দিকে 

ড্র! বহন করে, এবং ভেসোমোটর সেপ্টাব পক্তি লোপ করে সুতরাং রক্তের 
চাপ শক্তির হাস হয়.এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ ও দ্রত্ত হইয়া থাকে। 

৬। . ভেগাস হইতে তিন প্রকার ম্সায়, সুত্র হৃংপিণ্ডে গমন করে যথা £-- 
সেন্দরী অর্থাৎ সংজ্ঞ। বিধায়ক, ইনহিবিটরী অর্থাৎ হৃৎপিণের ক্রিরা দমনকারী 
এবং এক সিলারেটিং অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনকারী ন্লায়, সুত্র! 


04151 মাহহিত ৮১ ৩৮১ 


৭। ভেগাসের পান্সোনারী শাখা তিন প্রকার যথ ৫-€ক) মোটর ঝ 
সঞ্চালক সুত্র, যদ্দারা ব্রংকাই,পেশী কুঞ্চিত ভূয়, (খ) ভেসোমোটর হুত্র যাহা 
সিম্পেখেটিক হইতে উৎপন্ন হয়, এবং (গ) সংজ্ঞাবিধায়ক অর্থাৎ সেন্সরী 
ত্র ন্ধার। শ্বানপথের প্রৈষ্মিক ঝিল্লীর অবস্থা বাহিত হইয়। কাশির 
কর (09021) 0০51)06 ) ও শ্বাস প্রশ্বাস আকর ( ৪১17৯ (07১ 01507:8) 
উত্তেজিত হইয়! থাকে । 

৮। ইসোফেগাপল অর্থাৎ অন্নবহানলী. পাকাশক়, এবং অস্ত্র মধো ভেগা- 
সেব যে সকল সনায়, সুত্র প্রবিষ্ট হয় উহাদের মধ কতক' মোটর অর্থাৎ 
সঞ্চালক এবং কতক সংজ্ঞা বিধায়ক অর্থাৎ সেন্সরি স্নায়, সুত্র । 

লেখুই সাহেব বলেন যে তেগাস স্বায়। ও ইহাব শাখাদিগেব মধ্যে ষে 
সকল সংজ্ঞ! বিধায়ক অর্থাৎ সেন্সরী স্থত্র দৃষ্ট হয় ভাহাদের দ্বারা নিয়লিখিত 
কতকগুলি স্ায়বীয় ক্রয়! গ্রকাশ পাইয়। থাকে যথা £-- 

(১) কতকগুলি সুত্র ভেসোমোটর সেন্টাবেব উপব ক্রিয়া প্রকাশ কবিয়া 
থাকে, তন্মধ্যে লেরিজিয়াল শ্ত্র উহ্তাকে উত্তেজিত কবিয়া ধমনীদিগকে 
কুঞ্চিত কবে, স্থৃতবাং রক্তেব চাপ শক্তির আধিক্য হয় এবং হাৎপিগ্ডেব 
ক্রিয়া দ্রুত হইয়। থাকে । আবার কতক হৃত্রের দ্বারা ভেসোমোটার সেপ্টার 
অবনলাদিত হইয়া থাকে । 

(২) কতকগুলি সুত্র বেশম্পিবেটরী সেপ্টাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়! 
থাকে, তন্মধ্যে কোন কোন স্ত্রেব দ্বারা উচ্ভার উত্ভতেজন এবং লেরিঞ্রিয়াল্‌ 
শ্ায়, দ্বার! উঠ্ভাব ক্রিয়া দমন হইয়া থাকে । 

(৩) কতকগুলি সুত্র কার্ডিয়াক নতিবীটরী অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়! 
দমনকাবী সেণ্টারেব উপর ক্রিয়া গুকাশ করে যথ| :--ভেগাসকে বিভক্ত 
করিয়! উগাব প্রক্সিণাল্‌ অর্থাং উপর দিকের বিভক্ত খগ্ডকে উত্তেজিত করিলে 
অপব দিগেব ভেগাসের দ্বারা হৃৎপিণ্ড রক্তপূর্ণাবস্থায় অকর্দণা হইয়া পড়ে। 
সেইরূপ পাকাশয়ে ঘুপী মাধিলে অথনা পাকাঁশর হঠাৎ ফুত্রিয়া উঠিলে 
হৃংপিণ্ডের ক্রিয়ায় লোপ হয়। 

(৪) কতকগুলি সুত্র মনের সেণ্টারের উপর ক্রিয়া গ্রকাশ করে । 

(৫) কতকগুলি সুত্রকে উত্তেজিত করিলে ক্লোফজস বদ্ধ হয়। 


৩৮২ ফিজিয়োলজী। 


(৬) কতক সুত্রের দ্বার! প্রত্যাবন্তক ভাবে যকৃৎ মধ্যে শর্কর! গ্রস্ততের 
সাহায্য হইয়। থাকে । | 


১১শ বাস্পাইন্তাল একসেসরী আমু (10 ০৮ 990৩1 ৪০- 


5855075 1১০79 )১--ইহার ছুই মুল। একটি মেডুলাস্থিত তেগাস্‌ মাফ নিউ- 
ক্লিয়াসের নিকট হইতে উৎপন্ন হয়; অপরটীকে ৫ম ও ৬ষ্ কশেরুকার অভ্যন্ত- 


রস্থ ম্পাইন্তাল, মজ্জা পথ্যন্ত অনুসরণ কর] যায়। এই শেষোক্ত ্গাধু অংশ 
ভেগাস্‌ ন্বারর সহিত সংযুক্ত হয় এবং ই£1 ভেগাসকে এক্প স্তর ধিতরণ করে 
যন্থার৷ হৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দমন হয় ও লেরিংস যন্ত্রের সঞালন হয়। 
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এক্সেসরী শ্সাযু ষ্টার্ণো-মেষ্টরেড, এবং ট্পিজিয়াস্‌ পেশীতে সমাপ্ত হয়। 
১ম ও ২য়-সার্ভাইকাল সাধুর পম্চা্ মূলদেশ হইতে একসেসরী গ্লায়ুতে এরূপ 
গাযু সুত্র গ্রবেশ করে বন্ধারা পেশীর সাধারণ ঠৈতন্ত উৎপর হুইয়! থাকে। 


১২শ বা ছাইপোগ্রসাল স্বায়ু (72) ০৫ 25998195581 057৩ ) 


08/৭187 টি 5. ৬৮৩ 


ইহা! কেলামাস্-স্বপ টোরিয়াসের নিকট তিনটি নিউক্রিয়াই হইতে উৎপর হয়। 
মন্তিফে ও অলিভারী পদার্থে ইচার হুত্র অন্থপরণ করা যায়। মেড়লার ছুই 


পার্থ দুই ছাইপোগনাল, নাযু বাহির থাকে। 
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হাইপোগ্নলাল, ন্বায়ু জিহ্বার নমস্ত পেশীর এবং জিনিরোহায়েড, ও মাইলো- 
হায়েড পেশীদিগকে সঞ্চালন করিয়া! থাকে । ইহার সুপিরিয়র সার্ভাইকাল্‌ 
গ্যাংগিয়ান হইতে তেসোমোটর স্মাধু লাত হয় যন্থারা জিহ্বার রক্তবহানাড়ী 
কুঞ্চিত হইতে পারে । ভেগাম্‌ এবং ৫ম গ্লামুর লিঙ্গুয়াল শাখা হইতে ইহা 
ন্াযু নৃত্র লাত করে বলিয়! ইহ ঘার] পেশীর চৈতন্য লাত হয়। ইহা উর্দের 
সার্ভাইক্যাল, ত্বামু কয়েকটার সহিত মিলিত হয় এবং সেই সন্ধিস্থল হইতে 
সাধু সর বাছিয় কইয়া ্ার্ণো-হায়েড, ট্রার্ণে থাইরয়েড, এবং ওমো হায়েড, 
" পেশীতে পরিচালিত হয়। হাইপোমলাল: গ্বাযু ন& হইলে জিহবা অচম্ক হইয়া 
পড়ে নুত্তরাং চর্বণ, গলাধঃকরণ এবং বাক্যোচ্চারণের বিশ্ব ঘটে। 


৩৮৪ ফিজিয়োলজী 


সিম্পেথেটিক আয়ু বিবরণ । 
০৮174175110 5০৭72 07 বি 21ত৬725, 
করোটা হইতে বস্তি গহ্বর পর্যান্ত মেরুদণ্ডের ছুই. পার্থ বহুসংখ্ক গেংগিয়া 
পরস্পর স্নায়ু রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া এক একটা শৃঙ্খলের ন্যায় অবস্থিতি 
করে, ইহাদ্দিগকে দিশম্পেথেটিক স্নায়ু কহে। মন্তিফ ও ম্পাইন্তাল্‌ মজ্জার 
সহিত ইহার বিশিষ্ট রূপে যোগ দৃষ্ট হয়। সিম্পেথেটিক শ্গাযুমণ্ডলী হইতে 
পরিপাক সম্বন্ধীর াবতীয় নলী ও যন্ত্র রক্তবহানাড়ী, এবং জননেক্ত্রিয় সমূহ 
আয়ু লাভ কৰিয়! থাকে । সিম্পেথেটিক স্নাধুগুলি প্রায়ই জালের আকারে 
রক্তবাহী নাড়ীদিগকে বেষ্টন কয়ে অবশেষে উহ্বার্দিগের সহিত বিবিধ যন্ত্র মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। থাকে । সিম্পেথেটিক মাযুও _সেরিব্রেস্পাইন্যাল ন্নামুর মত 
বিধিধ উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া থাকে । 
করোটাদ্িত লিশ্পেখেটিকৃ (05275110 550/298566 ) যথাঃ 
(১) অপথ্যালমিক গ্যাংগ্লিরান (২) ক্কিনো-পেলেটাইন্‌ বা মেকেল, সাহেবের 
গযাংগ্রিয়া (৩) ওটিক্‌ বা অর্ণগু সাহেবের গ্য।ংগ্রিয়া এবং (৪) স্যাবম্যাগজিলারী 
গ্যাংগ্রিয়া । ূ্‌ | 
গ্রীবাপ্রদেশন্ত সিম্পেখেটিক্‌ আায়ু €0০75708] 8710090611০) 
--গ্রীবাব প্রতোক পার্থে উদ্ধ'মধা এবং নিয় এই তিনটা প্রধান গ্াংগ্লির 
পরস্পর ন্সাযু সৃত্রের শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়া অবস্থিতি করে। উর্ঘ গ্যাংগ্লিয়া সর্বা- 
পেক্ষা বড়। ইহা হইতে অনেকগুলি শাখা বহির্ণত হয় যথ। £--৫১) উর্দা শাখা 
(596০10") ইন্টারন্তাল কেরোটিড. ধমনীর অনুসরণ করিয়। কবোটার মধ্যে 
ছুই তাগে বিভক্ত হয়; একেব নাম বাহাশাখ|.যাঠ! হ্বারা কেরোটিড প্লেকসাস 
নির্মিত হয়; এবং উহা গ্নেসিরিয়ান ও মেকেল, গ্যাংগ্লিয়া এবং ৬ স্বামুর 
সহিত যোগ রাখিয়া থাকে । অপবটি আত্যন্তরিক শাখা যাহা দ্বারা কেভার্ণাস্‌ 
প্লেকসাস্‌ নির্শিত হয়, এবং উহা ওয়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ঠ, আ্রাধু এবং অপথ্যালমিক 
গযাংমিয়ার সহিত যোগ রাখিয়া থাকে (২) নিম্ন শাখা (111651101 )-- 
২য় গ্যাংগ্রিয়াকে যোগ করে তে) বাহা শাখা (চ051081 ) ক্রেনিয়াল, ও ম্পাই- 
গ্যাপ, শাযুদিগের সহিত সংযুক্ত হয়। (৪) আভ্যন্তরিক (11767781) শাখ। 


১৯৮৮7115210 ১581 00 বি হাং৬চও ৬৮৫ 


ফোবংস্‌, লেোরংস্‌ এবং হৃংাপঞ্ডে বিতবিত হয়। ৫) সম্মুখ (07107) শাখা 
একাটানণল কেরোটিড ধমনীতে বিতবিত হইয়া থাকে । 

মধ্য গ্যাগ্নিয়। উদ্ধী ও নিয়েখ গ্যাংগ্লিয়ার সহিত সংযুক্ত থাকে এবং স্পাই- 
হাল, থাইবয়েড এলং কাডয়াক শাখা বিতবণ কবে। নিম্ন গ্যাংগ্রিয়া মধোব 
সাহত সংযুক্ত থাকে এপং ভাটেব্রাল্‌ ধমনীব চতুর্দিকে প্লেকসাম নির্মাণ করে 
এবং ইন্ফিরিরাব কটিগাক্‌ স্নায়ু বিতরণ কবে। 

কাডিলাক্‌ হগাযু (0৭11140051৮5)- উদ্ধ,গধা এবং নিম কািয়াক্‌ ক্বায়ু- 
গুলি সার্ভান্কাাল্‌ গ্যাহগ্রিয়া হহতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । মধ্যের শাখাটা 
সর্দাপেক্ষা বড় । 

সুশ্পেথেটিক ও ভেগাস মাফুদ্দগের কার্ডিয়।কৃ শাখাগুণির সংযোগে ডিপতর 
কািয়াক প্রেকসাস নির্মিত হয় । এই গভাব স্থানে স্থিত হৃংপিও সমন্ধীস 
জ]লবৎ গঠন (উকিআ্াব বিভক্ত প্রদেশে এবং এয়ো্টাব খিপানেব নীচে অবস্থিতি 
কবে। স্রপাবফসাল্‌ কার্ডিয়াক প্লেকসাস্‌ এফ্োটার খিলানেব নীচে ও দক্ষিণ 
পান্সোনাবা ধমনীব সন্মুখে খাকে । ইঞ্জাব ছ্বারা এণ্টিবিয়ার কঝোনাবী প্লেকস্খদ্‌ 
প্রস্ততহয়। ডিপ কাডিগ্াক্‌ প্লেকসাস্‌ দ্বারা পো্রািবয়ার কবোনাবী প্লেকদাস্‌ 
নিম্মিত হইয়া পাকে। 

গ্রীবা প্রদেশস্ত সিম্পেখেটিক বিভক্ত করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পমনা প্রদাবিত হয়, 
রক্কেব চাপ শক্তিব আঁধিকা হয় এবং ধমনী মধো বন্ত শ্রোতের বৃদ্ধি হইয়। 
থাকে । চক্ষুব বেটিনা ঝিলীতে প্রব্ূপে রক্কার্িক্য হইলে চক্ষুতে আলোক 
সহ হয় না, নুতবাং তারকা কুর্চিত হইয়া থাকে । অক্ষিপুট প্রায় পরম্পব 
সংযুক্ত থকে, টক্ষুর উপব নিকুটিটাম্স ঝিল্লী আসিয়া উপস্থিত হয়, চক্ষু দিদা 
ক্রমাগত জল পড়ে, চক্ষুতে চেতনা এবং শারীবিক উত্তাপের আধিক্য হয়। 
কর্ণে পোল্‌ ও গাত্রে ঘন বুদ্ধি পায়, ইত্যার্দি। আবার, সার্ভাইক্যাল 
সিস্পেেটিক্‌ স্ন/যু উত্ভেগ্রিত কবিলে টক্ষুর তারক প্রসাবিন হয়, শারীবিক 
উত্তাপেব হল হয় এবং বজ্তবহা নাড়া কুর্চিত হইয়। গাকে। অতএব শ্আদবা 
দেখিতে'ছ ষে সাইকেল সিস্পেথটক্‌ সাধু মধ্যে এরূপ হ্ত্র আছে যন্ধাব! 
চক্ষুব রক্ত ব্ঠানাডা, নিঃসবণ ও পোঁধণ ক্রিকীব উপব কর্তৃহ কবিতে পারে । 

বক্ষ গহ্বরস্থিত সিশ্পেথেটিক্‌ (:11)918510 [00901191001 6৩ 


৩৮১ ফিজিয়োলজী। 


51009901810 )- বক্ষস্থিত মেরুদণ্ডের প্রত্যেক পার্খে এক একটি পঞ্জরের 
মন্তকোপরি ক্রমা্ধয়ে ১২টি গ্যাংগ্রিরা দৃষ্ট হয় । ইহাদের বাহ্‌ দিকের শাখাগুলি 
ডপণল স্পাইন্তাল ন্নাযুদিগের সহিত মিলিত হয়। উপর দিকের ৬টি গ্যাংগ্রিয়া 
হইতে যে শাখাগুলি অভ্যন্তব দিকে গমন কবে তন্বারা এয়োর্টা ও পাল্সোনারী 
প্লেকসানের যোগান চইয়া থাকে | নিম়র্ধিকের ৬্টী গ্যাংগ্রিয়া হইতে অভ্যন্তর 
দিকে যে কয়েকটি শাখা প্রবেশ করে তন্দাবা ৩ট এসপ্রাঙ্কিক্‌ স্নায়ু নির্মিত হইয়! 
থাকে । বড় এসপ্রাঞ্কিক স্বাযুটী ডায়াফ্রাম ভেদ করিয়া সেমিলিউলার গ্যাংগ্রিয়া 
এবং রিনাল্‌ প্লেক্লসে সমাপ্ত হন । মধ্যম এসপ্রাংকিক্‌ স্নাযুটী ১ম ও ১১শ 
গ্যাংগ্রিয় দ্বারা নির্মিত হয়। ইহাঁও ডায়াফ্রাম পেশী ভেদ করিয়া! সিলিয়াক্‌ 
গ্লেকসাসে সমাপ্ত হয়। ক্ষুদ্ধ এসপ্লাংকিক শেষ গ্যাংগ্রিয়া হইতে উঠিয়া রিনাল্‌ 
প্লেকসাসে সমাপ্ত হয় । সোলাব 'র্থাৎ এপিগ্যাস্টিক, প্রেকপাল সিলিয়াক এক্সি- 
সকে বেষ্টন করিয়া! এরপ স্নায়ু শাখা সকল বিতবণ কবে যন্দ্াবা ফেনিক, গ্যাস্ত্রীক 
ছিপাটিক্‌ স্পীনিক্‌, খিন।ল্‌ গঈপিবিয়ার ও ইন্ফিবিয়াব মেসেণ্টেবিকৃ এব 
স্পামে টিক ধমনীগুলি বেষ্টিত হউয়। থাকে? সিলিয়াক এক্সিসেব ছুই "ধারে 
সেসিপিউনাব গ্যাংথিয়া দুষ্ট হয়, ইহাবা শরীবের যাবতীয় গ্যাংগ্লিযা অপেক্ষা বৃহৎ । 

সোনার গ্লেকসাস্‌ ও সেমিলিউনাৰ গ্যাংগ্রিযা পবম্পবেব সহিত যোগ 
রাখিক্সা থাকে | উহাদেব মধো ভ্ৃৎপিণ্ের উত্তেজনকা রী স্থত্র দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 
ভেগাস ন্নাধু যেবপ স্ৃংপিগ্ডের ক্রিয়া দমন করে, ইহাবা সেইরূপ ব্বংপিণ্ডের 
ক্রিয়াব আধিকা কবে। ইহাঁদেব প্রধান শাখাব নাম এসপ্রাংকিক্‌ সায়ু। 
যতক্ষণ, যন্ত্রের রঞ্জবহানাড়ীমধো ভাল লোহিত রক্ত অর্থাৎ অক্িজেন সম্ব- 
লিত রক্ত বহিতে থাকে ততক্ষণ এই এসপ্রাংকিক্‌ স্বাযু অন্ত্রের গতি মন্দীভূত 
কবে, অর্থাৎ ইহ! আন্ত ইনহিবিউবী স্নাযুণ কিন্তু অন্তরন্থিত রক্তবাহী নাভী 
মধো কাল অপবিষ্ষাব বন্তু প্রবাহিত হইলে ইহা অগ্বেব গতি বৃদ্ধি করে। এন- 
প্লাংকিক্‌ স্বাধু আবার, যাবতীয় উদ্বস্থিত. যন্ত্রের রক্তবহা! নাড়ীর সঙ্কোচক 
অর্থাৎ ভেসোমোটর স্নাধু. এসপ্রাংকিক্‌ সাধু বিভক্ত করিলে উপরিস্থিত রক্ত-. 
বাহী নাড়ী মধ্যে রভাাধিক্য হয়। থোবাসিক সিম্পেথেটিক ন্বীযু মধ্যে এই- 
কপ সুত্র দৃষ্ট হয় হন্থাব! মুত্র নিঃসবণ দমন হইতে পারে এবং এরূপ স্থত্রও আছে 
যাহাব উত্তেজনে মৃত্রে শকবা দৃ্ট হইয়। থকে । 


5৬71০1112210 55758 9চ বড ৭, ৩৮৭ 


কটিগ্রদেশস্থ সিম্পেথেটিক (1,0101027 500900060০) গ্যাংগরিয়া ৪টা, 
ইহারা পরম্পরে ্নাযুসুত্রে সংযুক্ধ থাকে । 

বস্তি গহ্বরস্থিত সিম্পেথেটিক (৮০1৮০ 5%0)19800)960) গ্যাংগ্রিয়া ৪1৫টা। 
ইহাদের দ্বারা হাইপোগ্যাস্টি.ক প্রেকসাস্‌ নিশ্মিত হয়।. হাইপোগ্যাসটি.ক 
প্লেকসাস্‌ সাধারণ ইলিয়াক ধমনীদ্িগের মধ্যে অবস্থিত। ইহা দ্বারা রেক্টাম্‌, 
ব্লাডার, প্রষ্টেট, ভেজাইনা এবং জরায়ু মধ্যে স্নাযু সুত্র বিতবিত হয় এবং এক্স- 
টারনাল্‌ হলিয়াক ধমনীর সঙ্গে সঙ্গে ইহার সুত্র সকল পদাদিতে সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে । 

উদর ও কটি প্রদেশেব পিস্পেখেটিঞ গা।ং প্রয়া সুন হইতে থে সকল শ্বাধুস্ত্র 
বাহির হয় তদ্বারাও বিিধ প্লেকসাস্‌ বা জালবৎ গঠন নিগ্মিত হইয়া থ।কে, 
এই জালবং সহ্ত্রগুপি জননেশ্বিয় ও মু্যন্ত্রেব বক্তবাহী নাডাদিগকে বেষ্টন 
কয়া অবস্থিতি কবে। ইহাব] কেবল ভেসোদসোটব নাঘু অর্থ।ৎ ইঠদেব দ্বার! 
কেবল রক্তবাহী নাড়ীর কুঞ্চন হইয়া থাকে । 

লিম্পেথেটিক ম্সাযু-ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সার (3ঘগা থা ২০০০1 
01 5৮)0801)66০ ৮০৮০৭)--সিম্পেথেটিক স্নায়ু মগ্ডলেব মধ্য িন্দু সেড়ুল। 
অবলংগেটা । মেডুলাব নিয়স্থিত মজ্জাকে বিভক্ত কবিণে শরাবেখ সনস্ত ধমনী 
গুলি প্রপাবিত হয়। গ্যার্ধপ্রধাগুলি দাবা গ্রহাবধক ও স্বতং কিয়া সম্পাদিত 
হয়। শরীরের, নন্ট্রয়েটেড, পেশীগুলি এবং বজ্তণহ| নাড়াৰ পেশীগুলি 
সিম্পেথেটিক স্বাষু দ্বাবা চালিত হইয়া থাকে । 

'সার্ভাইক্যাল্‌ সিম্পেখিটিকের স্থত্র ১-- 

১। ভেসোমোটার হ্ত্র মস্তকে চালিত হয়। 

২। আইরিসের বিস্তারণকারী প্লেশীতে এক স্থজজ গমন করে। 

৩। হৃৎপিণ্ডের উত্তেক্গনকারী স্ত্র। 

৪ | লালা ও ল্যাক্রিমাল্‌ গ্রন্থিমধ্যে সুর বিতরিত হয়। 
৫ মেডুলায় সুত্র বিতরিত হয় যন্বাবা ভেসোমোটার সেব্টার উত্তেজিত 
হয়। 

৬। মেডুলার হৃত্র বিতরিত হয় বন্দর! পেগাসের ইন্ফিবিটারী স্থত্ধ উত্তে- 
জিত হয়। 


৩০৮ ফিজিঘ়োলজী । 


থোরামিক্‌ সিম্পেথেটিকের শুর £-- 

১। ভেসোমোটর সর । চারা বিবিধ ভিসিরা বা বান্ুব রন্তুহা নাভীভে 
প্রবেশ কবে । 

২। অস্ত্রের ইনভিবিটারী বা গতি দমনকারী সুত্র । 

৩। মুত্র নিঃসরণের (1২:1)01 50016177311) ইন্ঠিবিটাবাঁ স্র। 

৪1 হাৎপিণ্ডেব প্রতাবত্তক ভাবে দমনকাবী হ্যত্র। 

এব ডোনিনাল্‌ এবং পেল্ভিক্‌ সিম্পেথেটিক্‌ হইতে যে সকণ শ্যত্র বাহ্রি হন 
উহাবা কেবল রক্ষবহ] নাডীদিগকে সঞ্চালন করে। 


. সিম্পেখেটীক আায়ুর উপর পরীক্ষা 


১। পৰীক্ষা হ্বাবা দেখা গিয়াছে থে, ইভাঁব আাযু সকল পদ্দার্থেব চৈতন্য 
বন করে, এবং যে সকল যন্ত্রে ইতাব শ্রব্রসকল পর্যাবসিত হয়, উচ্বাদিগকে 
সঞ্চালন কবিয়া থাকে । 

২ উহার 'প্রতোক আাযু কোষ (৫1219) এক একটি চৈ5গ্লেত্পাদক 
ও সঞ্চালক ম্নায়ু দ্রাবা, মপ্তি্; ও পুত ংশীয় মজ্জাব স্সাযু কোষ অপেক্ষা মনেব 
অজ্ঞাতসারে ও গ্রতিধাবিত গঠিব কৌশলে সমস্ত কার্ধা অতি সৃন্দবজপে নির্বাহ 
কবিয়া থাকে । 

৩। হৃংপিএ, পাকস্থলী ও অগ্রদ্ধয় প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রে সিম্পেখেটিক্‌ আমু" 
গ্রাব্শ করিয়া থাকে, উহার] গ্রতোকেই জীবেব ইচ্ছার সাহায্য ব্যতীত সঞ্চা- 
লিত হইয়। থাকে । আবাঁব, যে সকল অংশ ইঠাব সঞ্চালক সুত্র দ্বাবা পরিচালিত 
হয়, উহ্থার্দিগকে নিকটবর্তী স্থত্ধ €ইতে বিচ্ছিঘ্ম কবিলে, এমন কি উহা্দিগ্ষে 
শরীর হইতে বাহিব কবিষা বাখিলে ও, কিয়ংক্ষণেব জন্ট সঞ্চালিত হইতে দেখ 
যায়; নিরুষ্ট জীবের হংপিণ্ডের উপব এইবপ পবীক্ষ! করাতে, সিশ্পেথেটক্‌ 
শ্নাযুদিগকে মন্তি্ধ ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাঁব শাসনাতীত বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

অধোন্তিফ ঘার! যেরূপ শ্বাস-ত্রিয়া সম্পন্ন হয়, সিম্পেথেটিক্‌ আাযুকোষ 
বারা তদ্রপ হৃংপিও, পাকস্থলী ও অস্ত্দ্ধয়েব কুঞ্চন কাধ্য নির্বাহ হইক্সা থাকে। | 

৪1 শোষন-প্রত্রিন্ন! ও সাধারণ নিঃসরণ-প্রক্রিয়ার উপর সিম্পেথেটিক সাধুর 
কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার বিশেষ বর্ণন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । 
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৫। সিম্পেখেটিক- -ম্নায়ুব নটর সুত্র সকল সমস্ত অঙ্গেব র&বচা- 
নাড়ীব পেশী মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, একা বণ, উহ্া্দিগকে পিভক্ত করিলে 
রক্তবহাদুনাডীসমূহ মসাড হইয়া! বঞ্পুর্ণ হয়, আবাব, উচ্ভার্দিগকে উত্তে'জত 
করিলে উঠাবা কুঞ্চিত হইয়! থাকে । কিন্ত অধোমান্ত্ষাস্থৃত ভেসোমোটর স্নায়ু 
বিন্দু প্ররুত্রূপে সমস্ত বক্ত'বহা-নাড়ীব উপব কর্তৃত্ব কাবয়া থাকে, এবং সিম্পে- 
থেটিক্‌ হুর সকল সজ্জা নানা স্থানে তাহাব সহিত সংসৃক্ হইয়া এ ক্রিগ্নার 
সহায়তা কিয়! থাকে । তবে সিম্পেথেটিক আাযুকোষ, আপন নিকটবর্তী 
প্রদেশস্থ বন্তবহা-নাডীবৰ উপব কত্তৃত্ব করিতে পাবে। 

যাহা হউক, সিম্পেথেটিক এবং মাস্ত্ষ ও পৃষ্টৰংশীয় মজ্জা প্রত্যেকে কি পবি- 
মাণে বক্তনহ!-নাডীব কুন, সাধাবণ নিঃহসবণ ও পোধণ-প্রক্রিয়াব উপব কর্তৃত্ব 
কবিয়। থাকে, হা ঠিক বল!" বড কঠিন; কারণ, এতদ্রঙয়ের সুতদিগকে 
কোনমতে পথক করিতে পাবা যায় না) এই নিমিত্ত বর্তমানে, পূর্বোক্ত ক্রিয়। 
সমূহেব উপব ছুঃ্বই সমান অরধিকাব ব্লিদা ক্ষান্ত হইতে হয়। 

৬1 শ্রীবাদেশস্থ সিম্পেথেটিক যু অপোমন্তিক্কেৰ মাহাযো চক্ষুব কনীণিক। 
প্রশস্ত করিয়া থাকে । কিম্উচ্ভাকে বিচ্ছেদ কখিপে প্রায়ই তাবক1 কুঞ্চিত 
হয়| থাকে । | 
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বিবিধ টচতন্যের ব্যাথ)' | 
17 2158০15, 

কোন পদার্থ শবীয়ের ভিভবে পা বাচিবে সংস্পুষ্ট হইলে, ভথাকার অযুর 
অনন্ত] পরিনতি 5 তয়, এই পরিবর্তিত অনস্থ। মস্তিফ্ষে উপনীত হইয়। মনকে যে 
সংচ্গা গ্রদান করে, তাহাকে আনব! চৈতন্ত (5758018) বলিয়! জানি । 

বহিদ্দেশন্থ পদার্থের ধন্ধ যদিও আযু-কর্ঠন্ গুভীত ভয় না, তথাপি ননেয 
স্বাস্্য লাভ হইলে আমর! সেই পদার্ধের প্ররূঠ অবস্থা বুঝিতে সঙ্গম হা 
থাকি। 

বাহিবেব পদার্থ ব্যভীত, দেহাভাস্তবন্থ কোন আলক্ষিত কাবণে স্নায়ুর অবস্থা 
পবিবন্ঠিত হইয়া মস্তিষ্কে চৈতন্য উপনীত হইতে পারে। যথ! গদ্ধপ্রব্য ব্যতীত, 
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সময়ে সময়ে নাসাবদ্ধে, গন্ধ আস্রাণ কর| যায়, বাহিবের কোন উত্তেজনার 
সাহাষ্য ব/তিবেকেও চক্ষু ধার! আলোক ও অন্ধকার দৃষ্ট'হইয়া থাকে। 


চৈতন্ত নানা প্রকাব ? তন্মধ্যে অস্থস্থতা, দৌর্ববল্য ও অশাস্তি প্রভৃর্তি যে 
সকল চৈতন্য 'গ্রায়ই আমাদের শরীর মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহার! এরূপ ভাবে 
সমস্ত শরীর ও গনকে ব্াপ্র করিয়! থাকে যে, তাহাদের প্রকৃত উৎপত্তি স্থান 
নির্ণয় করিতে আমব| অক্ষম। উহ্ঠারা যে, রক্তেব অথব! তন্তসমুহের অস্বা- 
ভাবিক অধগ্ঠ! হহতে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাদিগকে 
ব্যক্তিগত (১০1,]4০01৬৩) চৈতন্ত কহে। 


কোনরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব সঞ্চালন কাঁধ্য রাহ ত হইলে, যে প্রতিরোধ অন্থু- 
ভূত হয় তাহাকে পেশীর ঠচতন্য বলা যায়। এইরূপ চৈতন্ঠ স্পর্শ জ্ঞান হইতে 
পৃথক । যাহার! সর্ধবধ। ভারযুক্ত দ্রব্য সামগ্রা ক্রুর ও বক্র করে তাহার। 
অন্যাপেক্ষা কোন বস্ত হণ তুলিয়াই উপরোক্ত পেশীর চৈতগ্ত কর্তৃক সহজে 
উহার ওজন_শ্থিধ করতে পাবে। 


সাধারণ উত্তেজনার প্রাবে শাখীরিক কোন কোন নিদ্দিষ্ট প্রদেশে, তৃতীয় 
প্রকার চৈতগ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইঞ্গাদগকে আমরা স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্বাণ 
বলিয়! নির্দেশ কবিয়া থাঁক। এ সকল নিদিষ্ট প্রদেশকে উহাদেখ স্ব স্বই্তরিয় 
কহে। আবার কোন কোন (নিদিষ্ট স্থনে নিদ্দিষ্ট প্রকাব উত্তেজনা ছার! চতুর্থ 
শ্রেণীব উৎপন্ন হয়, ইচারদিগকে দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়া কহে। ফেযেস্থান 
কতৃক এই ছুই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্িয় কহে। 


উত্তেজক কারণ দেকমধোই থাকুক অথবা বাহিব হইতে অঙ্গে সংস্পৃষ্ট হউক, 
তাহা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য উৎপন্ন করিয়া থাকে যথা, চক্ষুতে রক্তা- 
ধিফ্য ও প্রদাহ হইলে মুদ্রিত নয়নে আলোক ও অগ্রিশিখা প্রকাশিত হয়, কর্ণে 
হইলে বিবিধ প্রকার' শব শ্রবণ কর! যার, নাসার এরূপ অবস্থায় স্রাগ এবং 
ত্বকের রক্তাধিক্য ও প্রদাহ হইলে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। সেইরূপ'মাদ্নক 
বা রক্তমধ্যে শোধিত হইলে নানা ইন্দ্রিয় আপন আপন শ্বভাবান্সায়ে চৈতন্ত 
উৎপাদন করিয়! থাকে । যথা চক্ষুতে আলোক, কর্ণে শব, ত্বকে কওু়ম ইত্যাদি । 
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আবার, তাঁড়িৎ যস্ত্রের উত্তেজনে চক্ষুতে আলোক, কর্ণে শব, জিহ্বা 
লবণাক্ত আস্বাদন উপস্থিত হয়, এবং ততসঙ্গে তকৃও শিহবিয়া উঠে। 

যদিও ভিতর ও বাহিরের কাবণ দ্বাবা আযুখ অপস্থা পবিবন্তিত হইয়! মনো- 
মধ্যে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি জীবের মস্তিষ্ক কোন প্রকার শক্তিব 
প্রভাবে স্বতঃই চৈতন্ত উৎপন্ন কবিতে সক্ষন তয়। কাঁবণ ইহা দেখা গিয়াছে 
যে, মস্তিষ্কে চাপ পতিত হইলে চক্ষুতে আলোক দু হয়৷ থাকে । 

ঘাছ। হউক, বারম্বব বহির্দেশ হইতে চৈতগ্ত মনোমধ্যে উপলব্ধি হওয়াছে 
মনের অভ্যাস লাত হইয়া যায়, এবং এরূপ অভ্যাসেব এইট ফল হয় যে, দেহেব 
ভিতর হইতে কোন কারণ জনিত চৈতন্য উৎপন্ন হইলে উহা বহির্ধেশ হইতে 
আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। কাবণ, উক্ষুতে বক্কাপকা হইলে, বাতির হইতে 
তথায় আলোক পতি হইতেছে বগিয়! প্রঠীত হইয়া থাকে, এবং কর্ণেব কবোগ 
হইলে যে শব্দ হয় তাহা কিয়দ্দব হইতে আসিতেছে বদিয়া ভ্রম হয়। আবার 
চৈতন্যের উপব মন প্রতুত্ব কবিয়া থাকে । কাবণ, সংজ্ঞ। থ।কিলে ভবে টৈচস্য 
অন্তত ত হইতে পাবে | নতুবা মন্ুবা নিদাব ঘোবে আটৈতগ্য হইয়! পড়িলে, 
অথণ1 গাঢ নিদ্রায় মগ্ন থাকিলে, কিম্বা বাগান্ধী হইলে কোন প্রকাব চৈতন্য 
মনোমধ্যে অগ্ুড়ত হস না। আবার নিপিট মনে মনুষ্য এঁক্যতান বানের 
বিবিধ যাল্্রব সুর সপ্ন করিয়া অনুভূত কাধতে সক্ষম হয়। 

প্রত্যেক ইন্দ্রির প্রথমে টৈঠন্ গ্রশ্ণ কবে, ততপবে উহাদের নিজ নিজ 
ম্নাষুব দ্বারা তাহা উপলদ্ধি হইয়া থাকে । : এক্ষণে চক্ষু, কর্ণ, নাপিকাঁ, জিহ্বা, 
ত্বক, এই পঞ্েক্টিয়ের স্বতন্ত্র অজোচনায় প্রবৃন্থ হওয়া যাউক। 


দর্শনেক্দ্িয়ের বিবরণ | 
পুন ৪7ব9চ 0 5101]11. 


যাহার চক্ষ আছে সে দেখিতে পায়, যে মন্ধ সে দেখিতে পার না। 'শাবাব 
ঘোরাম্ধকারে চক্ষু খুলিয়া থাকিলে যে কল, '্সালোক মদ্যে নেত্র নিমিলিত 


৩৯২ ফিগ্িয়োপজী। 


কবিয়া বাখিলেও সেই ফল ও অর্থাৎ এই ছুই প্রকার অবস্থাতেই জীব কোন 
প্রকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর কবিন্তে পারে না উপরের এ কয়েকটা ছত্র পাঠ 
কিয়! মআামব! চক্ষু সন্ধে ছুষ্টটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই.) যথাঃ-- 


১। চক্ষু দ্বাবা মামব! বঠিপ্ত পদার্থদগেব অপ্তিত্ব বুঝিতে পারি, আব 
২য়। কেবল আলোকের সাহাযো তাঠার্দিগকে চক্ষু দ্বাবা দৃষ্টিগোচর কিয়! 
থাকি । 


অতএব দর্শন কার্পোর শান ভ বোধগমা কবিতে হইলে চক্ষুর গঠন এ৭ং 
আলোকের ধন্ম ও শিরমাবলী যুগপং মালোচনা কবিতে হইবে । 


আলোকের ধর্ম 'এই যে, উহা ফোন পদার্থ হইতে শিঃস্যত হলে সবল 
বেখা!5মুখে গমন করে, কিন্টি ভপাযুর অপেক্ষা কোন উজ্জল ও ঘন কাচ না 
এত্ত ল্য পদার্থেপ তিঠব দম মে আগোককে গমন কারতে হইলে তাভাব গা 
বর হইয়া যায়। এঠ 'প্রাঞয়াকে ার্যকৃণতি ব। বেখা-বক্ীকরণ (1.17%০- 
1101) পণাগা কহে। 


কাচ ণা*্ত্ত,ণা টইজ্ণ 9 ঘন পদার্থের সম্মুখ ও পশ্চান্দেশ যত কুণ্মপৃঠ। হার 
হইবে, তত আলোকব-শ্ম বরু হইয়া ইহাব ভিতব দিয়া গমন কবিণে। 


কাচ ব। তত্ত,ল্য উজ্জ্রণ ও ঘন পদার্থ এবম্প্রকাবে সবল বেখাকে বক্র কাঁবিতে 
পাবে বলিয়া, উহ।দেরই দ্বাবা বস্তব প্রকৃত মৃত্তি চক্ষু সধো। অঙ্কিত হইয়া থাকে। 
কোন বন্ধ বাতায়নে একটা ছিদ্র কাব ঢুই দক কু্পৃষ্ঠীকার একখানি কাচ 
খণ্ড তাহার স্থানে ঠিক কবিয়া বসাইয়। |দেলে, এবং এ কীচেব কিয়দুব পশ্চাতে 
এক থণ্ড কাগজ ধবিলে গণাক্ষেব বহিঃস্থিত স্বুতবাং দেই কাচেব সম্মুখস্থ যাণ- 
তীয় পদার্থ এই কাগজে উত্তমরূপে প্রতিফলিত হইয়া বাইণে । 


পদার্থ উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ হইলে এই ফল হয় যে, তদ্বারা অ লোক- 
রশ্মি বক্র হইয়া যায়, এবং চক্ষু ভিতব যে স্থানে আলোকরশ্মি একত্রীভূত 
হইচা থকে, তাহাকে অক্ষিমধাস্থ বিন্দু (19০93) কহে। 
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উদ্দ্ল ও ঘন কাঁচ সদৃশ পদার্থ কুর্মপৃষ্ঠাকার ন! হইয়া যদি সম্পূর্ণ গোলাকার 
হয়, তাহা হুইলে দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে । কারণ, তাহা হইলে এ গোলাকার পদা- 
তের, কেন্দ্র দিয় ষে সকল কিরণ ধাবিত হইবে, তাহার! দুরে স্থতরাং বিলম্বে 
অক্ষিমধাস্থ বিন্দু নিশ্মমণ করিবে, চকন্ত যাহার! কেন্দ্র তির অন্ত স্থান দিয়! ধাবিত 
হইবে, উহার অনেক নিকটে অতএব শীস্ব উক্ত বিন্দু নিশ্মাণ করিবে। এই 
জন্য কিরণ রাশি ভিন্ন রূপে বক্রীকৃত হইয়া! চক্ষু মধ্যে কেবল গোলাকার বস্ত 
প্রকাশ করে। এর অবস্থাকে রশ্মির বিপথ গমন (9501১911021 21১67186100) 
কছে। আইরিস্‌ (1715) নামক বিল্লী এই তুর্থটনা নিবারণ করিয়া 
থাকে। 


আমর! যে সকল আলোক দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই মিশ্র আলোক 
অর্থাৎ ছুই তিন চারি প্রকার বিশুদ্ধ আলোকে নির্দিত। 


কোন কলমাকৃতি কাচের (51157) ভিতর দিয়! এরূপ মিশ্র আলোক 
ভ্রমণকলে, উহ! যে সকল বিশুদ্ধ আলোকে গঠিত, সেই সকল আলোকে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং এক্সন্য তে একের স্থানে নানা আলোক দেখিতে 
পাওয়। যায়। 


শ্বেতালোক, লোহিত, নীল ও পীতবর্ণে নির্মিত, উহ! যখন কলমাকতি 
কাচের ভিতর দিয়া গমন করে, তখন উহার শ্বেত, লোহিত নীল ও পীতালোক 
পৃথক্‌ হইয়া পড়ে । 


ষে প্রক্রিয়া ছ্বাব! এই সংঘটিত হয়, উহাকে আলোক বিভাগ প্রণালী 
(01010৭77170 81067186100) “কহে । বিবিধ উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থের 
ভিতর ভ্রমণ করিতে করিতে এই দৌষের সংশোধন হইয়। থাকে । 


এক্ষণে চক্ষুর গঠন আলোচনা করা যাউক। চক্ষুর আকার গোল; 
কতকগুলি অস্থি হার! নিশ্িত একটা কোঠরে ইহা অবস্থিতি করিয়া থাকে । 
ইহার ছয়টি পেশীর সাহায্যে ইহাকে উত্ে, নিয়ে, তিতয়ে ও বাহিয়ের দিকে 


ইচ্ছামত থুরইতে পাবা বাক । 
€০ 


৩৯৪. ফিজিয়োলজী। 





পা পিউ 


চক্ষু, কতকগুলি ঝিলী, উজ্জল কাচ সদৃশ পদার্থ (1,67558) ও বিবিধ রসে 
(1)00)0015) নির্পিত | অপটিক্‌ ম্নাফু চক্ষুর পশ্চার্দেশ ভেদ করিয়। 'ইহার 
অভান্তয়ে বিভ্ত হইয়া! রেটিনা! (1২০07) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতোক 
পার্খের জায় উহাদের নি নিজ চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বে, এক 
পার্থের কতকগুলি নবায়ুস্থত্র অপর পার্্ে গমন করে; এগ গ্রত্যেক চক্ষুতে দুই 
নযুর সুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর বহির্দেশ দেখিতে শুত্র, কিন্তু তাহার, 
সম্মুখাংশ উজ্জ্বল ও দেখিতে অতি স্থন্র। এই স্থান দিয়! চক্ষুর ভিতরে 
আলোক প্রবেশ করিয়া থাকে । চক্ষুর তিন আবরণ, এস্কলোরেটিক্‌, কোরয়েড, 
এবং রেটিনা । এতন্মধ্যে প্রথমটি সর্ববৃহিঃস্থ। 
এসক্লোরেটিকৃ আবরণ অতি কঠিন ও ঘন তরে নির্শিত, ইহ! চট্ষ- 
মগ্ুডলের প্রায় পচ ভাগের চারিভাগ অধিকার করিয়া থাকে ; অপর পঞ্চমাংশ 
অন্যান্ত উজ্জ্বল ও নির্শল, ইহাকে কর্ণিয়। কহে । 

.  কর্ণিয়ার উপরিভাগ একটি প্লৈশ্মিক বিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া 
' ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখায়। ইহার ৫টি পর্দা আছে, তন্মধ্যে সম্মুথ ও পশ্চাৎ- 
স্থিত আবরণথয় গ্িতস্থাপক হত্রে নির্দিত। ইহাতে কোন প্রকার র়ক্তবহ।- 
নাড়ী প্রবেশ করে না, তল্জঞগ্তই ইহাকে এত নির্মল দেখায়। কিন্তু ইহা 
অগ্ভরূপে রক্তপূর্ণ হইতে পারে । 

কোরয়েড -এই আবরণ বহু কোণবিশিষ্ট কষ্ণবর্পের পদার্থে নির্মিত, 
ইছাতে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে রক্রবহানাড়ী প্রবেশ করিয়! থাকে, ইহা অপ্টিক্‌ 
সাযুর নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া এস্ক্লোরেটিক্‌ ও কর্ণিয়া বিল্লীর সন্ধিস্থলে, 
এবং তথা হইতে আইরিস্‌ নামক বিল্লীর পশ্চান্তাগ পর্যাস্ত ব্যাপিয়া থাকে । ইহা 
নিয়্থ রেটিন! নামুন্তু আবর ণকে উত্তপ্ত রাখে, কিন্ত ইহার ক্ৃষ্বর্ণ পদার্থ সমূহের 
দ্বারা এক বিশেষ উদ্দেশ্ত সাধিত হয় যে, ধে সকল রশ্মি রেটিন! অতিক্রম করিয়া 
যায় তাহাদিগকে শোধিত করে, এবং পুনঃ প্রতিবিষিত হইতে দেয় না, 
সুতরাং প্রকৃত চিত্র রোটিনায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। পেচক প্রভৃতি :জস্তরা 


কোরয়েড, আবরণে এরূপ কুষবর্ণের পদার্থ ন। থাকায় তাহারা, উদ্দলালোকে 
ভাল করিয়া দেখিতে পায়; না। 


পুচ 5 বি5০ ৫ 91০, ৩৯৫ 


অঙ্গস্থিত লোম ও ত্বকের মধো এরূপ পদার্থের আধিক্য হইলে, কোরয়েড, 

খবরণের পদার্থদিগেরও বৃদ্ধি হইয়। থাকে । একারণ, যাহার! দেখিতে সুননর | 
তাহাদের চক্ষু কটা ও যাহার! *্্ামবর্ণ তাহাদের চক্ষুর তারকা ভ্রমর কৃষ্ঃ। 
কোরয়েড, সিলিয়ারী-প্রোসেস নামক পদার্থে পর্যবসিত হইয়! থাকে । 

সিপিয়ারী প্রোলেস, (01715 06০65গ5 ১-কোরর়েড, আবরণ, 
ভিতর দিকে ঘুরিয়া যাওয়াতে ইহা নির্দিত হয়। ইহা! সাম্পেম্নবী বন্ধনী ছার 
বন্ধ থাকে এবং লেন্সের চতুর্দিকে বৃত্রাকাবে সজ্ভিত হইয়া থাকে । 

আইরিষ (1715)--হহ1 গোলাকার ও কুঞ্চনশীল পেশীবিশেষ। ইহার 
মধ্যস্থলে যে ছিদ্র দৃষ্ট হয় উহাকে চক্ষুব তারকা বা পিউপিল্‌ কহে। আইরিষ, 
লেন্সের সম্মুখে ও উহার সম্মুখে গাত্রে সংস্পৃষ্ট হইয়। অবস্থিতি করে৷ ইহার 
বাহাধাঁর কর্ণিয়া এস্ক্লোবেটিক্‌ এবং কোরদ্বেড আবরণদিগের স্ি্থলে। ইহার 
ভিতরদিকেব কিনারাখুলিতে তারক! (৮0১8) নির্মিত হয়। ইহণীতে পেশীতস্ত, 
সুত্রবততন্ত ও রর্গিল কোব দৃষ্ট হয়। তাবকার চতুর্দিকে আইরিষেব গোলাকার 
(01:০8181) পেশী স্তর থাকে এবং তারকা হইতে আইরিষের বহিদ্দেশ পর্যযস্থ 
আইরিষেব বিস্তৃত (1২%18070/সত্র থাকে । আইরিষপেশীর ছুই ধমনী ১। লম্বা 
(1,076) নিলিয়ারী 'ও সম্মুখ (21)09719) সিলিয়ারী । ইহার বিস্তৃত পেশীহত্রের 
পন্য সিম্পেথেটিক্‌ এবং গোলাকার হ্যত্রের জন্ত তৃতীয় স্যু চালিত হইয়া থাকে। 
অপথ্যাল্মিক স্নায়ুর শাখা দ্বার! ইহার চেতনা লাভ হইয়া থাকে। আইরিয পেশী 
দ্বারা পরিমিত আলে।ক চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ।. এবং ইহা! আলোক 
বশ্মিকে বিপথে গমন করিতে দেয় না (009:72065 31317611081 ৪19115010 
09? 609৩ 16105)।1 দিলিয়ারী পেশী (01081 070501০--ইহ1 অনৈচ্ছিক পেশী 
ুত্রে নির্ম্িত। ইহ! কর্ণিরা ও এস্কলোবেটিকের সন্ধিস্থল হইতে উৎপন্ন হয়। 
ইহার বিস্তৃত ুত্রগুলি পশ্চাৎদ্রিকে কোরয়েড আবরণে সমাপ্ত হয়। ইহ! 
কুঞিত হইয়া বসপিয়ারী প্রোসেস্ও কোরয়েডকে টানিয়| থাকে, এমতে 
সাম্েন্সরী বন্ধনী শিথিল হইয়া পড়ে। ইছাকে তৃতীয় নলায়ু সঞ্চালন করিয়া 
থাকে। 

চক্ষুর তারকার গতি ( 01০51605০01 0৩ 0011 )- চক্ষুতে 
আলোক পড়িলেই চক্ষুর তারক কুধ্তি হয়। ইহ! গ্রত্যাবর্তক € চ১586৮ ) 
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ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার কেন্জ্র বা মধ্যবিদ্দুমেডুল!, চৈতগ্চোতপাদক দায় :রেটান। 
ও অপ্টিকৃ, এবং মোটর বা! সঞ্খালক ন্নাু-_তৃতীয় স্বাধু। অন্ধকারে কনিনীক! 
প্রসারিত হয়। এই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার কেন্দ্র-সিলিয়ো-স্পাইন্তাল্‌ ঠ টতন্যোৎ- 
গাদক শ্াযু-রেটীন! ও অপটিক্‌ ; মোটর বায়ু _সিম্পেথেটিক্‌। 
নিষ্নলিখিত কারণে চক্ষুর তারক! কুঞ্চিত হয় £-- 
১। আলোকে । 
ই। নিকটের বস্ত দর্শনে। 
ও। চক্ষু ভিতর দিকে ঘুবাইলে। 
৪1 মর্তিফে রক্তাধিকা হইলে। 
৫। নাইকোটীন্‌, পাইলোকার্পি এবং ইসিরিন্‌ বষধগুলি দ্বার! সিম্পেখে- 
টাক্‌ নাম ক্মবসাদিত ইইলে। 
নিয়লিথিত কারণে তারক! প্রসারিত হয় ;-. 
৯। আলোকের অভাবে । 
২। দুরের বস্তু দর্শনকালে। 
৩। অত্যন্ত বেদনা হইলে। 
৪। এট্রোপিন হায়েসায়মিন, ডেটুরিন্‌ ও তুবগ্িসিন খ্ধগুলি দ্বারা তৃতী 
দাস অবসাদিত হইলে। 
৫। স্বাসকষ্ট হইলে। .. . 
রেট্রিনা-ইহ। দাযুসত্রে সির্িত অর্থাৎ অপ্টিক্‌ গগাযু চক্ষুর পশ্চাদেশ 
তে করিয়। উছার অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া রেটিনা! নামে আধ্যাত হইয়া! থাকে । 
ইহ! কারয়েড আবরধের ভিত্বর দিকে অবস্থিতি করে। অণুবীঙ্ষণ যন্ত্র দ্বার! 
খরীক্ষা করিলে ইহাতে বহুবিধ কোষ, স্থত্র, পদার্থ কণা এবং শুণ্ডাককতি ঘন 
পদার্থ দিতে পাওয়। গিয়থাকে। চক্ষু মণ্ডলের সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশে ইহা 
পউবস্ত্রের স্তায় পরিব্যাণ্ড থাকে, এমং" দর্শনের ফলস্বক্ষপ যাবতীক়্ প্রতিযুষ্তি 
ইছাতেই অস্কিত হয়। : ষন্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্যন্ত ইহার ৮ পর্দা যথা £--. 
২ আহ হত? হ। আ্বায়ুকোষধ। ৩ ভিতর মলিকিউল!। 
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৪ | ভিতর নিউক্লিয়ার । ৫। বাহ মলিকিউলার। ৬ | বাহ নিউক্লিয়ার। 
৭1 রডস ও কোন্স। ৮। পিগমেন্ট কোষ। নব 

রেটিনা আবরণের পশ্চাঙ্দেশের ঠিক মধ্যস্থলে পদার্থের গ্রতিমুর্তি পতিত 
হইলে উৎকষ্ দর্শন হয়ঃ এই স্বানকে মেকিউলা-লিউটিয়। বা রেটিনার 
পীতবিদ্গু কছে। এই বিস্টুর মধ্য স্থল কিঞ্চিৎ চাপা এই স্থানে রডস্‌ দৃষ্ই হয় 
না। এই বিদ্দুর কিঞিং অভ্যন্তর দিকে অপটিক্‌ শ্বায়ু চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ 
করে। এই স্থানেও রড়স ও কোন্স 'কিছুই থাকে না। এখানে “কিছুই 
দেখা যায় না, তক্ঞন্ত ইহাকে অদ্ধকার-বিন্দু বল! গিয়া থাকে । 

এক্ষণে উপরোক্ত আবরণত্রয্ধ কি কি পদার্থ আবৃত কগিযা। রাখে, তাহ! 
দেখা যাউক। | 

বর্ণনার সুবিধার অন্ত, চক্ষুকে সম্মুখ ও পশ্চা তত্তাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে। 
পশ্চাৎস্তাগ ঘন এবং সম্মুখ প্রবেশ তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। যে ছুই উজ্জ্বল ও 
ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ চক্ষুর পশ্চাৎদোশ অধিকার করে, উহাদিগকে ভিটিয়াস্‌ 
হিউমার এবং ক্রিষালাইন্‌ লেন্ল কহে। প্রথমটি পরিষ্কার আটার মত 
নির্মল ও ঘন+ চক্ষুমণগ্ডলের পশ্চাস্তাগের অধিকাংশ ইহ! দ্বার! পূর্ণ হয়। একটি 
বিল্লী ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়! ইহাকে সহশ্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । 

ক্রিষ্টালাইনু লেন্‌স-_ভিটি, ঘাস্-হিউমার নামক পদার্থ দ্বার! চক্ষু 

মণ্ডলের পশ্থান্তাগ প্রায় পূর্ণ হইয়াও উহার সম্দুথে যে অবশিষ্টাংশ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহ! এই উজ্জল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ ছার পূর্ণ হইয়া! থাকে । 
“ইহা ক্ষুত্র ও নির্খল। যদিও ইহার ছুই পার্খ কুর্পৃষ্টাকার, তথাপি ইহার 
সন্ুখাংশ ঈধৎ চাপা । ইহ! বহুসংখ্ক সুত্রে নির্শিত হইয়! থাকে । 

একটা বন্ধনী লত্বভাবে এই লেক্ষোর লন্মুখ দেশকে ব্যাপিয়া অবন্থিতি 
করে। লেক্স, নামক পদার্থের সম্মুখে লবখাত্ত। অথচ নির্মল জলবৎ পদার্থ 
(8৩০০3 170/3০: ) চক্ষু মণ্ডলের সম্মুখাংশ পূর্ণ করিয়া থাকে। ইহ) 
'আইরিষ নামক ঝিল্লী ছার! ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে । এই বিশ্লীতে থে 
প্রকার বর্ণ থাকিবে চঙ্গুকে সেই ম্জ দেখিতে হইবে । ইহাতে গোলাকার 
ও বিস্তৃত উভস্-প্রকারের পেশী বুত্র পিখিতে পাঁওয়! যায়। ইহার পশ্চার্দিকে 
কৃষ্ঃবর্ণের পদার্থ থাকে বলিয়! বাহিরের আলোক ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে 
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১১ পা শীত পে পলা ০০ শা স্ট ক পাশা তত ও পিপি শকপিপী স্লিপ িশীীতি শি পাশে পিসি শশী পপি 
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ন! পাইয়| কেবল কনীনিকার মধ্য দিয়া ষাইতে বাধ্য হয়। ছুই পার্ব্গ্থিত 
আইরিষ ঝিশ্লীর মধাগ্ডে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিতে পাওর্জা যার, তাহাকে চক্ষুর 
কনীনিকা কহে। এই ছিদ্র নানা প্রকারে কুঞ্চিত ও বিস্তৃত ভইতে, পারে । 
আইরিষ বিল্লীর গেলাকার পেশীসথত্র কুঞ্চিত হয়। এতদ্বাতীত, কর্লোরো!ফরম 
নুর! প্রভৃতির মন্ততার প্রথমাবন্থ'য়, এবং অহিফেন বীর্য মর্ফিয়া ও কেলা- 
বারবিন্‌ গ্রভৃতি গুধধ দ্বারা শরীর বিযাক্ত হইলে চক্ষুর কনীনিক! কুঞ্চিত হইয়৷ 
থাকে। ূ 

আবার, আইরিষ ঝিশ্লীর বিস্তৃত সুত্র সযৃহের কুর্খনে, এবং অপটিক্‌ আ্মায়ুব 
উত্তেজনার হাস হইলে কনীনিক! প্রশস্ত হয়। এতদ্বযতীত, চগ্ষুর জলবৎ 
তরল পদার্থের বৃদ্ধি হইলে শ্বাসরোধ কালে, পেশী সমূহের অতিরিক্ত ষঞ্চালনে, 
হুর! প্রভৃতি মন্ততার শেষাবস্থয় এবং এটে,পিন প্রভৃতি ওষধের বারা শরীর 
বিষাক্ত হইলে কনীনিক! প্রশস্ত হইয়া! থাকে । 

এস্ক্লোরোটিক্‌ এবং কর্ণিঘা যেখানে পরস্পব সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সন্ধি- 
স্থলের পশ্চ(ত সিলিয়ারা পেশী দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা ছারা নিকটম্থ 
ও দুবস্থিত বস্ত দর্শনের সহায়তা হইয়। থাকে । | 

চক্ষুর গঠনোপযোগী সে সকল উপকরণের নাম ও প্রকৃত নিদ্ছিত্ স্থান 
লইয়। আমরা এতক্ষণ ব্স্ত রহিয়াছিলাম, এক্ষণে নিয়লিখিত কয়েকটি গ্রঙ্গো- 
ত্বরচ্ছলে কথোপকথন করিলে উহাদের সকলেরই ্ব স্ব কাধ্যের সহজ মীমাংস! 
হুইয়। যাইবে। ূ 

১ম। কি প্রকারে জামর! প্রত্যেক পদার্থ দর্শন করিয়। থাকি ? 

চ্ষুর ছবির গতি দৃষ্টি করিলে ইহার সমুদয় তৃত্ব অবগত হওয়া যায়) 
পদার্থ হইতে আলোক রাশি [নঃস্যত হুইয়। নিশ্ুল কর্ণিয়। বিলীতে গিক্। উপস্থিত 
হয়, এখন হইতে ত্বাহার! বক্র হইয়! কনীনিকার ভিতর প্রবেশ পূর্বক যেমন 
উজ্জ্বল ও ঘন কাঁচ সদৃশ লেহ্দ নামক পদার্থে গিয়া লাগে, অমনি উহার কুর্্- 
পৃষ্ঠে আহত হইয়া আবার উহাদিগের' গতি অধিকতর বক্র হইয়া পড়ে। 
ক্রমে উহার! লেন্স, অতিক্রম করিয়। ভিটিয়াদ্‌ নামক পদার্থের মধ্যস্থিত একটী 
বিন্দুতে মিলিত হইয়া পড়ে। এই বিদ্ুকেই ফোকাঁস্‌ (6০০83 ৯1 অক্ষিমধ্্থ 
বিচ্ছু কহে। হাহা হউক, এখানেও প্রক্কত দর্শন কাধ্য সম্পর হয না, তৎপরে 
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আলোকরশ্ি এই মিলিত বিন্দু হইতে আবার পৃথক হইয়! অগ্রসর হইতে থাকে, 
কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই 'যৈ, থে রশ্মি পদার্থে নিয়দেশ হইতে আসে, তাহ! 
উদ্ধীমুখে , এবং উর্ধরশ্মি চক্ষু নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অবশেষে 
উহার ঠিক রেটিন! নামক উজ্জল বিলীতে পদার্থের অনুরূপ প্রাতবি্থ ফলিত, 
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করে। এন্থলে ম্মবর্গ রাখ! কর্তব্য যে, প্রত্যেক পদার্থের মৃর্তি বাহ! আমাদের 
চক্ষুর ভিতর এব্শ্রকারে অঙ্কিত হয়, উদ্বাব! সকলেই বিপরংত ভাবে অবস্থিতি 
করে। মনের অভ্যাস বশতঃ এবং সকল পদার্থচিত্র এরূপ বিপরীত ভাবে 
স্থিতি করে বলিয়৷ আমাদের দর্শনের কোন বিদ্ধ ঘটে না। এইরূপ সুস্থ 
চক্ষকে এমৃ-মেউ্রোপিক চক্ষু কহে। কিন্ত চ্যাপ্টা লেঙ্গ, বত? যদি রোটিন! 
অতিক্রম করিয়া অক্ষিমধ্যে বিন্দু অর্থাৎ ফোকাস্‌ নির্শিত হয়, তাহা হইলে 
এরূপ টক্ষুকে হাইপারমেত্রোপিক 07০78 5181)060) চক্ষু কহে। খ্রবূপ 
অব্জায় কুর্পৃষ্ঠাকার (০০০০%) ফাঁচ ব্যবহার করিতে হয়। আবার চক্ষুর 
ক রা বিশ্লী ল্ঘদিকে কুজ (001%9015 ?) 0 ৮৮:1051.106110170 057 
ঠা) 0) 100120701 ০80585 296167086150) ) হইলে দৃর্টির 'ব্যাধাত ঘটে, 
ধরূপ চক্ষুকে এক্টিগ মেটিক্‌ চক্ষু কহে। 

২য়। অন্ধকার গৃছে কিয়ংকাল অবস্থিত্রি করিয়া অকপ্মাৎ আলোক মধ্যে, 
পতিত হইলে কি কারণে মুহূর্তের জন্ত পদার্ধ সফল উত্তমরূপে দৃষ্টিগোচর হয় 
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না? এবং কি কারণেই বা আলেক হইতে হঠাৎ অন্ধকারে পড়িলে কিন্বৎ- 
ক্ষণের জনা আমর! দিগত্রম হই? 

অন্ধকারে থাকিগ চক্ষুর কনীনিকা. প্রশস্ত হইয়। বায়, সুতরাং হঠাৎ 
আলোকে পড়িলে সকল পদার্থ ধূমের গ্তায় বোধ হয়, এবং ইহা নিবারণের 
নিমিত্ত আমার! বারঘার চকু মুদ্রিত করিয়া থাকি। কিন্তু এই অবস্থা অধিক 
কাল স্থায়ী হয় না, আইরিস্‌ নামক বিল্লা আপন গোলাকার পেশীসমূহ কুঞ্চিত 
করিয়া কনীনিকা! ক্ষুপ্র করিয়। ফেলে, এবং পূর্বের অতিরিক্ত আলোক আর 
তাহার ভিতর গ্রবেশ করিতে পারে না, স্থুতরাং দর্শনোপযোগী আলোক 
প্রবেশ করি] পদার্থের দর্শন ঘটিয়। থাকে । 

আবার, অধিকক্ষণ আলোকে থাকিয়া কনীনিক1 কুঞ্চিত হইয়া থাকে, এরূপ 
অবস্থায় হঠাৎ অন্ধকারে পড়িলে সেই ক্ষুদ্র কনীনিকায় অন্ধকারে, বস্ত দৃষ্টি- 
গোচর হয় না।. আইরিস্‌ বিল্লীর বিস্তৃত সুত্র দ্বার! কনীনিক! প্রশস্ত হইলে 
কেবল অন্ধকারের পদার্থ দেখ! গিয়া থাকে । 

৩য়। নিকটের বস্ত দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কোন দুরষ্থ পদার্থের, প্রতি 
ৃষ্টিক্ষেপ করিলে উহা সহজে ৃষ্ট হয় না কেন? এবং কি জন্তই বা দুরস্থ পদার্থ 
দেখিবার কালে নিকটস্থ পদার্থ চক্ষুতে পতিত হয় না? 

যখন আমর] নিকটের পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তথন সিলিয়ারী পেশী 
কুঞ্চিত হয়, এবং তাহ! কোরয়েড ও দিলিয়ারী প্রোসেস্কে টানিয়া লইয়া 
লেঙ্দ সন্মুখস্থ লম্ব বন্ধনীকে শিথিল কন্সিয়া দেয়; এই শিথিলত| প্রযুক্ত লেন্স, 
অধিকতর কুম্পৃষ্ঠ।ককৃতি হইয়া! পড়ে, হুতরাং সেই সময়ে কেবল নিকটস্থ বস্তরই 
দর্শন হইয়া থাকে । 

কিন্তু বধ দুবস্থ পদার্থের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখন শ্রী বন্ধনী লেন্সকে 
চাপিয়া আবার তাহাকে সমতল করিয়! দেয়, সেই সময়েই £কবল দুরের বস্ত 
দেখ। গিয়া থাকে। 

৪র্থ। উপরোক্ত উত্তর দ্বার! এক নৃতনবিধ প্রশ্ন উখিত হষ্টতে পারে :বে, 
কি জস্ত কত্তকগুলি ব্যক্তি কেবল নিকটের পদার্থ দেখিতে পার ' এবং অপর 
. কতকগুলি কেবল দুরস্থ পদার্থ দেখিতে সক্ষম হইয়া থাকে ? 
'বাাদের লেন্স অত্যন্ত কুর্পৃষ্ঠীকা র, পদার্থের আলোক তাহাদের চক্ষৃতে 
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পতিত হইলেই ট্রহ! অতিরিক্ত পরিমাণে বক্র হইয়া শীত্রই অক্ষি মধ্যস্থ বিন্দু 
নির্মাণ করে, এবং তজ্জন্য কেবল নিকটের বস্তই দৃষ্টিগোচর (9১০৮৮ ৪181৮9৩- 
1989) হইয়া থাকে । এইরূপ চস্ষুকে মাইওপপিক্‌ (00০:০) চক্ষু কহে। 
যাহাদের চক্ষুর এই প্রকার দোষ থাকে, তাহাদিগের চসমায় খোলবিশিষ্ট কাঁচ 
(০0770%79 £1833 ) বাবহার করা উচিত, কেন না তাহা হইলে পূর্বের মত 
আলোকরশ্মি শীত্্ বক্র হইবে না .এবং তাহার অক্ষি-মধ্যস্থ বিন্দু নির্মিত 
হইবে না। 

সেইরূপ ঘাহাদের লেন্স্‌ অত্যন্ত খোলবিশিষ্ট, পদার্থের আলোকরশ্মি এত 
অল্প পরিমাণে বক্র হঈতে থাকে যে, তাহা বেটিনার অতি নিকটে অক্ষিমধ্যস্থ 
বিন্দু নির্মাণ করিয়া! থাকে, কখন উহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেও উদ্যত হয় 
স্থতরাং কেবল দূরের বস্ই দৃষ্টিগোচর হয়। এইবপ চস্ষুকে প্রেস্বায়োপিক্‌ 
চক্ষু কহে। বুড়াবয়সে এরূপ ঘটে । এরূপ অবস্থায় চসমায় কুম্মপৃষ্টাকার কাচ 
(০003 51899 ) ব্যবহার করা কর্তবা ৷ 

৫ম। কি জন্ত আমরা কতকগুলি পদার্থকে এক প্রকার দেখি এবং ং অপর 
কতকগুলি ভিন্ন বর্ণের হইয়া থাকে ? 

পুর্ব বলা হইয়াছে যে শ্বেতালোক অনেকগুলি আলোঁকের সমষ্টি গাত্র, 
অতএব যে কোন পদার্থ উহার কতকগুলিকে শোষণ করিবে উহার অবশিষ্ট 
আলোক কেবল চক্ষুঘারা গ্রাহ হইবে / একারণ, যে বস্ত আলোকের লোহিত- 
বর্ণ শোষণ করে, তাহাকে সবুজ দেখায়, যাহ! লোহিত ও পীতবর্ণ শোষণ করে, 
তাহাকে নীল দেখায়, ইত্যাদি । এইজন্য হঠাৎ সুর্যের আলোক দ্বেখিতে 
দেখিতে একটী শুভ্র কাগজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কিয়ৎকালের জন্য তন্মধ্যে 
একটা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখিতে পাওস্বা যায়। ইহার অর্থ যে, রেটিনার যে 
অংশে হুধ্যালোক পড়িয়াছিল, তাহ! ক্ষণকালের নিমিত্ত অসাড় হইয়া যায়, 
তজ্জন্য অন্ত পদার্থের আলোক হঠাৎ তাহাতে পড়িলে তথায় কিছুই দেখা 
ষায় না। 

৬ষ্ঠ। প্রত্যেক চক্ষুর ভিতর একটা পদার্থের বত়স্ব স্বতন্ত্র প্রতিমূর্তি অস্কিত 


হইলেও, তাহাকে ছুইটী বলিয়া! বোধ হয়.না কেন? | 
ইহার উত্তর এই যে, হুই রেটিন। পরস্পর একত্রিত করিলে যে যে স্থানে 
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হাক মিলিত হয়, সেই সেই স্থানে জালোক পড়িলেই একটা বসব দেখায়। 
কিন্ত ছুই রেটিনীর অসমান স্থানে সেই আলোক পড়িলে 'একটা বন্ধ দ্‌ইটা 
বলিয়া বোধ হুইয়! থাকে । একটী রেটিনা বিস্তীর অভ্যন্তর ভাগ অপরটার বহি- 
ভাগের সহিত সর্রবোতোভাঁবে ষিলিত হয় । এই দুই স্থান টিপিয়া দেখ, একটা 
মৃত্ি দেখিতে পাইবে কিন্তু ছুই চক্ষুর ডিতর'দিকের দুই কোণ পরস্পর মিলিত 
হয় না, এ কারণ, ইহার্দিগকে চিঁপিয্বা দেখিলে, ছুইটী পদার্থ চক্র নিকট 
উপস্থিত হইবে । 

ণম। কোন]গ্রজ্ছলিত মশাল হস্তে করিয়া বারস্বার ইতস্ততঃ নড়াইলে কি 
জগ তাহার ফিতার স্তায় আলোককে গোলাকার দেখায়? 

যেকোন আলোক রেটিন। বিল্লীতে পতিত হউক না কেন, তাহার প্রাতি- 
মৃন্তি অস্ততঃ এক সেকেণ্ডের আট ভাগের একভাগ কাল তথায় অবস্থিতি 
করে। কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে যদি কোন পদার্থের মৃষ্ঠি 
রেটিনায় ঘন ঘন পতিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মূর্তির পরস্পর স্পর্শন ও 
সঞ্চালনে উহাদিগকে গোলাকার দেখায় । ' 

চক্ষুর পেশী ( 0)090199 ০1 6109 ৪১০ )-- প্রত্যেক চক্ষুতে ছয়টী করিয়া 
পেশী দৃষ্ট হয় যথা £-- 

১) ইন্টার্ণাল্‌ রেক্টান্‌-যন্্ারা চক্ষু ভিতর দিকে ঘুরে । 

২। একষ্টার্ণাল্‌ রেক্টাস্--যন্্ারা চক্ষু বাহির দিকে ঘুরিয় থাকে । 

৩। স্থপিরিয়ার রেক্টাস্‌--যদ্বারা চক্ষু উপরদিকে ঘুরে । 

৪। ইন্‌ফিরিয়ার রেক্টাস্‌-_যন্দার। চক্ষু নিম্নে দিকে ঘুরে । 

৫। ম্থপিরিয়ার ওব্রিক--যন্বীর। চক্ষু নিয় ও বাহির দিকে ঘুরে। 

৬। ইন্ফিরিয়ার ওর্লিক্‌_যস্কার! চক্ষু উপর ও বাহির দিকে ঘুরে । 

এক্ষণে চক্ষুপ্ন পল্পব ও নয়নাশ্র সন্বদ্ধে গুটিকতক কথা উল্লেখ করিলে চস্ষর 
বর্ণন। সমাপ্ত হইয়া যায়। 

প্র পেশী থাকে বলিয়া আমরা সর্ব ইচ্ছামত উহা দ্বারা 
মৃক্রিত করিতে পারি। রিস্ক ইচ্ছা করিয়া আমর! অনেকক্ষণ পল্পব কর 
ক্রিয়! রাখিতে পারি না । কারণ, তাহা হইলে “আমাদের চক্ষু ভূবাফু মুকর্তৃক 
শুক ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পড়িবে। এব্বত্যতীত, ্লাস্তিবশতঃ পন্বব সর্ধদা পতি 
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হইয়াও থাকে । চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় এক প্রকীর জলবৎ পদার্থ চক্ষুমণ্ডলকে 
সর্বদা অভিষিজ্ঞ রাখে । পল্পবের অগ্রভাগে যে লোম দুষ্ট হয় তাহা! হবার 
চক্ষুর কর্ণিয়া প্রভৃতি পদার্থ, কপোল নিঃসৃত ঘর্মবিন্দু এবং বহিঃস্থিত ধূলিকণা 
প্রভৃতি হইতে রক্ষ। পাইয়। থাকে। | 

লালা প্রভৃতি নিঃসরণের ন্যায় নয়নাশ্রও রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়। থায়ে। 
চক্ষু-কোটরের বহির্ভাগে ল্যাক্রিমাল্‌ নামে এক গ্রন্থি আছে; নয়নাশ্র এই 
গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হইয়া! চক্ষু পল্লব ও কর্ণিয়া বিস্তীকে অভিষিক্ত করে, সেই 
অশ্র চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে আসিয়া উপস্থিত, হয় ; এখানে উহা! একটা থলীতে 
সঞ্চিত হইয়া তৎপরে নাঁসারস্ধে, প্রবেশ করে, কিন্ত অধিক পরিমাণে চক্ষুতে জল 
আসিলে মুখমগ্ডলের উপর দিয়! তাহা গড়াইয়া যায়। ইহাতে শতকরা ৯৯ ভাগ 
জল ওঁ এক ভাগ এল্বুমিন্‌, মিউপিন্‌ ও লবণ থাকে। অশ্রপাতও এক 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া । ইহার কেস্ত্র-_পন্ম, অথব! মেড়ুলা, চতন্যোৎপাদক ন্সাস্ু 
৫ম নাযুর শাখা, এবং ইহার মোটর ন্বাযু ৫ম ্বাযুব ল্যাক্রিম্যাল শাখা, এবং 
কুত্র টেম্পরো-ম্যালার ন্বায়ু। 

নয়নাশ্ ব্যতীত পল্লবস্থিত কতক গুলির গ্রন্থির মধ্য হইতে এক প্রকার 
তৈলবৎ নিঃসরণ বহিরত হয়, যন্ার! উপরের পল্লব নিম্নের সহিত সংলগ্ন হইতে 
পারে না। কিন্তু কোন কারণে উহা! জমিয়া গেলে নেঅমল নামে আখ্যাত 
হইয়া থাকে । 


08041 0৮ 2741110,. 
শ্ুবণেন্দ্রিয়ের বিবরণ । 


 কর্ণকে আবণেঞ্জিয় কহে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে | ১ম 
বাহকণ, ২য় মধ্যকর্প ব টিম্পানাম এবং ওয় অভ্যন্তরকর্ণ বা ল্যাবারিস্থ । এই 
তিন ভাগের মধ্যে শেষোক্তটিতে শ্রবণেজিদ্ের অত্যাবস্তাকীয় উপরূরণ নকল 
দেখিতে পাওয়া বাক্স ॥ অপর ছটা, শ্রবণের জন্য গ্তৃতীয়ের কেবল সহযোগী 
মাঝজ। 
বাঙ্কর্ণ (55:51 ০০: )-চর্দাবৃত পিনা নামক পীতত বর্পের স্থিতি-. 


৪০৪ ্‌ কিজ্িয়োলজী । 


লক্ষ 
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স্থাপক উপাস্থির দ্বারা বাহ্‌কর্ণ নির্রিত হয়। ইহার মগ্যস্থলে যে নিম়স্থান 
দেখিতে পাওয়াঁ!যায়, তাহাকে কঙ্কা (0০707 ) বাঁ কর্ণের হাড়ী কহে। 

যে ক্ষুদ্রনলী (103579] 90160 ০7] ) এই নিয়স্থান হইতে টম্প 
নাই বিল্লী পর্ধ্ন্ত বিস্তৃত থাকে তাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার বলা যায়, ইহাও 
বাহকর্ণের অন্তর্গত । ইহা ১$ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে কতক উপাস্থি ও কতক 
অস্থি দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বার! টিম্পানাই বিল্লীতে শব্দ তরঙ্গ চালিত হয়। টিম্পানাই 
নামক একটি কঠিন ও বিস্তৃত বিলী ( 1167) 6/000%01 ) বাহা ও ম্ধ্য- 
কুর্ণকে পৃথক করিয়া থাকে । 

মধ্যকর্ণ বা টিম্পানাম (গসাঃচেঃএ))-টিম্পানাই বিশ্রী হইতে 

অভ্যন্তরকর্ণ বা ল্যাবারিস্থ পর্যন্ত যে নিয়স্থান দৃষ্ট হয়,তাহাকে মধ্য কর্ণ বা টিম্পা- 
নু কহে। ইহাতে তিন খানি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং ইহাদের দ্বার! বাহা ও অভ্যন্তরকর্ণের যোগ 
রক্ষ! হয়। ইহাদ্বিগকে মেলিয়াস, ইনকাস্‌ এবং ই্রেপিন কহে। প্রথমটা 
মুদগরের ম্যায়, দ্বিতীয়টি নেহাই আকৃতি এরং তৃতীয়ের সহিত অশ্বের রেকাবের 
সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। প্রথমটা টিম্পানাই বিশ্লীতে এবং তৃতীয়টী ল্যাবারিস্থ ব। 
অন্যন্তর কর্ণে সংলগ্ন থাকে । ্‌ 

মধ্যকর্ণ একটা ক্ষুদ্র গহ্বররূপে টেল্পোরাল অস্থির পিটুস্‌ অংশের মধ্ো 
অবস্থিতি করে ; এই গহ্বরের সম্ুখ ও অভ্যন্তর গাত্রে একটী ছিদ্র দেখিতে 
পাওয়া যায়, এই ছিদ্র ইউষ্রেনিয়ান নলীর ভিতর দিয়া! পশ্চান্বত্তী নাসারন্ধের 
নিকটে এবং গুহানলীর (00082) ভিতরে পর্যবসিত হইয়াছে, একারণ+ 
টিম্পানাম ও গরহানলী পরস্পরের সংযোগ দৃষ্ট হয়। এতহ্যতীত, মধ্যকর্ণের 
সম্মুখ গাত্রে টেন্পর-টিম্পানাই পেশীর ছিত্ত দুষ্ট হয়। মধ্যকর্ণের পশ্চাৎ প্রাচীরে 
ম্যাষ্টায়েড সেলের ছিদ্র দৃষ্ট হয় । ইহার বাহির প্রাচীরে টিম্পানাই বিন্লী থাকে, 
এই বিল্লীর ধাবে ২1৩টি ছিজ্জ এবং গ্লীসিরিয়ানফিসার দৃষ্ট হয়। ছিত্র দিয়া কর্ড 
টিম্পানাই এবং ফিসার ব৷ খালু দিয়া মেলিয়াস অস্থি, লেক্পেটর-টিম্পানাই এবং 
টিম্পানিক রক্তবহানাড়ী যাতায়াত করে । এতঘ্যতীত,উচ্চগ্থান (0:0700200) 
একুফ়িডাক্টস্‌ খালের আলি ( £1989 ) এক স্তস্ত ( [07700 ) এবং ষ্রেপি- 
ভিয়াম্‌ পেশীর ছিত্র হইয়া থাকে । অভ্যন্তর প্রাচীরে ডিশ্বাকার ও গ্রোলা- 
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কার বিল্লী দৃষ্ট হয়, শেষোক্ত ছুইটী ঝিলী দ্বারা মধ্যকর্ণ অভ্যন্তর: কর্ণের ভেষ্টি- 
বিউল ও ককৃলিয়া গহ্বরেবু ঘহিত যোগ রাখিদ্পা থাকে। 
মধ্যকর্ণের ভিতর দিকে, অথচ টেম্পোরাল্‌ অস্থির পিটুস্‌ অংশের 
ভিতরে অপর একটা গহ্বর দেখিতে গাওয়! যায়, যাঁহাকে অভ্যন্তর কণকহে। 
এই গহ্বর কতকগুলি গহবরে বিভক্ত, স্থতরাং ইহ] অত্যন্ত জটিল বলির ল্যাবা- 
রিস্থ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । 
ল্যাবারিস্থ ছুই ভাগে বিভক্ত, একটা অস্থি ও অপরটা ঝিল্লী।) দ্বারা নির্শিত 
হইয়া থাকে। 
অস্থি নির্শিভ ল্যাবারিস্থ আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যখ1--১ম। ভেট্ি- 
বিউল ২য়। অর্চন্দ্রাকার নলীসমূহ এবং ৩য় ককৃলিয়া | 
'প্রথমটীকে ল্যাবারিস্থের মধ্যগহবর বলে, ইহার অভ্যন্তর গাত্রে কতকগুলি 
ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় যন্্ারা অভিটরী বাশবণেন্ত্রিতের ন্বাযুর শাখা প্রস্ঠথা 
ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে । ইহার বহিদ্দিকে একটা ডিম্বাকার ছিক্ত 
ও উহার ঝিলী দৃষ্ট হয় ষথায় ষ্রেপিস্‌ অস্থি সংলগ্ন থাকে, পশ্চাৎ্ৎ ও উর্ধাদিকে 
পাচটা অর্দচন্ত্রাকার নলীর ছিন্র ইহার সহিত যোগ রাখিয়া দেয়, এবং ইহ॥ 
সম্মুখ দেশে, একটা ছিদ্র দ্বারা ককৃলিয়া গহ্বরের সহিত সংযুক্ত থাকে । 
কক্লিয়া দেখিতে শামুকের মত, ইহার ভিতরে একটা, শুপ্ডারুতি স্তর 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটা, নলী এই স্তস্তকে ঘুরিয়! ঘুরিয়! বেইউটন করে , 
এই নলীর উপর দিক বন্ধ, কিন্ত ইহার নিয়ে তিনটা ছিদ্র থাকে, একটার দ্বার! 
ভেষ্টিবিউল গহ্বরের যোগ রক্ষা হয়; দ্বিতীয় ছিদ্র গোলাকার, ইহা টিম্পানাম 
বা মধ্যকর্ণের সহিত সংযুক্ত, এই ছিদ্রের মুখ একটা বিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে £ 
তৃতীয় ছিদ্র স্থানীয় অস্থির ভিতরে প্রবেশ করে ॥ ককৃলিয়া গহ্বরের মধ্যস্থলে 
কতকগুলি যষ্টির আকার পদার্থ 2:০৪ ০? ০০: ) দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই পদার্থদিগের ভিতরে অডিটরী স্নায়ু গ্রবেশ করিয়া থাকে 1 
বিল্লী নির্িত ল্যাকারিস্থ মধ্যে এন্ডোলিম্ফ এবং অস্থি নির্িত ল্যাব 
রিস্থ মধ্যে পেরিলিশ্ফ. নামক তরল, পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
 এন্ডোলিম্ফ নামক তরল পদার্থে কতকগুলি বালুকণা সদৃশ পদে 
( ০/০৫০/$% ) দেখিতে পাঁওয়া যায় । 


৪৩৩৬ ফিজিয়োলজী 


অডিটরী ন্বাযু অভ্যপ্তর কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়৷ পড়ে। একটী শাখ! ভেষ্টিবিউল্‌ ও অর্ধচন্্রাকার “নলীসমূহে এবং 
অপরটী কক-লিয়। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া থাকে । 

বাহ্ৃকর্ণের ক্রিয়া__১ম। ভূবাফু বাহিরের শব বহনপূরব্বক শরবণে- 
স্থ্রিয়ের পথ দিয়! একেবারে টিষ্পানাই বিল্লীতে গির্ লাগে, এজন্ত। সেই শব্ধ 
অন্য দিকে বিকীর্ণ হইতে পায় না। ২য়। বাহ্কর্ণেরগুগাত্র দিয়াও শব উপ- 
রোক্ত ঝিন্নীতে উপনীত হর, এবং ৩য়। শ্রবণ পথের স্বতন্ত্র বায়ুর সহিত শব্ধ- 
বাহক ভূবামুর ঘর্ষণে শকের আধিক্য হইয়া! থাকে। 
মধ্যকর্ণের ক্রিয়া_ভৃবায় হইতে শব্দকে জলবৎ পদার্থের উপর দিয়! 

ভ্রমণ করিতে হইলে, সেই শব ক্ষীণ হইয়া পড়ে? কিন্তু ভূৰায়ু ও জলের ব্যব- 
ধানে যদি একটী বিস্তৃত বিল্লী থাকে, তাহ! হইলে শব্ের আধিক্য হয়। এফা- 
রণ ্তধ্যকর্ণস্থিত গোল ও ডিম্বাকার ছিদ্রদিগের বিল্লী হারা শব্দ ক্ষীণ না হইয়া 
অন্যন্তর কর্ণে প্রবেশ করিয়? থাকে । আবার, একপ বিল্লীর গাত্রে ঘন পদার্থ 
নংলঘ্ন থাকিলেও শব্ধের আধিক্য হয়; অতএব, ভিশ্বাকার ছিদ্রস্থিত বিললীর 
গাঞ্জে &্টেপিস্‌ অস্থি সংলগ্ন থাকে বলিয়া শব্দের হাস হইতে পারে না । 

বিল্লী যত টান থাকিবে, তত তাহা উত্তমরূপে শব্দ বহন করিতে পারিবে । 
আবার ধন্মপ বিল্লীর গাত্রে অস্থির স্কায় কঠিন পদার্থ ঝুলিয়। থাকিলে শব্ধ বহ- 
নের আরও স্থবিধা হইয়া যায়। যে তিনখানি অস্থি মধ্যকর্কে অধিকার 
করিয়া থাকে, তাহারা কেবল একদিকে টিম্পানাই বিল্লী ও অপর দিকে ল্যাবা- 
রিস্থ গহ্বরের সহিত সংযুক্ত থাকে ;আর কোন পদার্থের সহিত ইহাদের যোগ 
দুষ্ট হয় না, অর্থাৎ মধ্যকর্ণের ভিতরে ইহারা পরম্পরে সংযুক্ত হইস়্া যেন 
ঝুলিতে থাকে । প্রত্যেক শব ইহাদিগকে দেোলাইয়! এবং ইহাদের পর- 
মাথুকে আন্দোলিত করিয়া থাকে। 

ইউষ্টেসিয়ান্‌ নলী সবার! মধ্যকর্ণে বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে; এরূপ না 
হইলে টিম্পানাই প্রভৃতি বিল্লীদিগের উত্তমরূপ আন্দোলন হইত না, এবং 
এতম্মধ্যবস্তী অস্থিসমূহ শব বহন জন্য অন্তাগ্ঠ পদার্থ হইতে পৃথক থাকিতেও 
অক্ষম হইত; ৃতরাং শব ভ্রমণের বিলক্ষণ অস্থবিধ। হইত। ইউষ্টেসিয়ান্‌ নলী 
হবার নধ্যক্র্ণে বায়ু গ্রবেশ করে বলিয়া) ভিতর ও বাহিরের তাপ.এবং উভ্ভাপের 
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সামন্ত রক্ষ! হইছ| থাকে। এই নলী গ্বার কর্ণের মিউকাস নির্গত হইয়া 
ধায়। বাহির হইতে অধিক পরিমাণে বাষু কর্ণে প্রবেশ করিলে, টিম্পানাই 
ঝিশ্লী ভিতর দিকে হেপিয়! পড়ে এবং শ্রবণের ব্যাঘাত ঘটে। 
অভ্র কণের ক্রিয়।- পুর্বে উদ্লেখ করা হইয়াছে যে, অভ্যন্তর 

কর্ণে তরল পদার্থ থাকে । এই তরল পদার্থের তিতর দিয়া শব অডীটরী সাযুতে 
উপস্থিত হইলে আমর! শ্রবণ করিয়। থাকি। 

বিবিধ করোটার অদ্ধি যে সকল শব বহন করে, অর্ধচন্ত্রাক্কতি নলী সমূহ 
সেই সকল শন্দকে একত্রিত করিয়া! থাকে । এতহ্াতীত, উহার! শব বহনও 
. করিয়া থাকে। 

সনভ্যন্তর কর্ণের তরল পদার্থে যে সকল বালুকণ! সদৃশ পদার্থ €(০:০০০78 ) 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্বার1 শব্দের তীক্ষতা লাভ হইয়৷ থাকে । ঝিল 
নির্মিত ল্যাবারিস্থ ও তাহার বাবু, মৃহ ও উচ্চ শব্ধ পৃথক কবিতে পারে, কিন্তু 
ককৃপিয়! ও তাহার ম্নাধুব সাহাযো কেবল সুমিষ্ট অথবা কর্কশ শক বোধগমা 
কর! যায়। গহ্বরে যে সকল যষ্ঠীর আকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, 
উহারাই উত্তেজিত হইয়া শব্দের. বিবিধ গুণ মস্তিফে লইয়া! গিয়া থাকে। 

কর্ণের তিন ভাগের স্বতন্ত্র বর্ণনা সমাপ্ত হইল। এক্ষণে কি প্রকারে বাহিরের 
শব কর্ণকুহরে প্রবেশ ঝরিয়! নানা স্থান ভ্রমণ পূর্বক শ্রবণেজ্র্িয়ের জাফু সমূহে 
উপনীত হয়, তাহা (নয়েব চিত্রিত কর্ণের প্রতি দৃরটি রাখিয়া অনুসরণ কর! 
যাউক। 
কোন প্রকার বীণাষস্ত্ের তার বাজিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চঞ্চজা হইয়া 
উঠে, এবং তাহা এত শীঘ্ শীঘ্র ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয় যে, কিছুতেই তাহার 
গতির অন্সরণ করিতে পারা যায় সা। এই তার যেমন ভ্রুত সঞ্চালিত হয়, 
তেষনি ইহা! আপন চতুষ্পার্খন্থ ভূবাঘুকে আধাত করিতে থাকে । ক্রমে তারের 
নিকটস্থ ভৃবাযুর আন্দোলন দূরস্থ ছূবাযুকে কাপাইতে কাপাইতে কর্পে ও কর্ণ- 
কৃহরে প্রবেশ করে। টঁফান প্রকার আঘাত জনিত তৃবাযুর আন্দোলনকে 
তরঙ্গ কহে। শব্দের এবন্্রকার তরঙ্গ টিম্পানাই-বিল্লী হইতে মুদগর সদৃশ, 
নেহাই আকুতি, ও অস্থের রেকাব তুলা অস্থি সমূহে পরিচালিত হয়, পরে তাহ। 
বধ্যকর্ণের গোল ও ভিম্বাকার ছিরে ও উহাদের ঝিল্লীতে আসিয়া লাগে। 


৪০৮ ফিভিয়োললী ॥ 
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ইউঠ্েগিয়ান্নলী [10. 50, 
এখান তইতে শব্ধতবঙ্গ ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে) প্রথমটা কর্ণের গোঙা- 
কাব [ছত্র ও উহর ঝিল্লী অতিক্রম করিয়া ককৃলিয়া গহবরের এগডলিম্ষ, ও 
পেবিলিদ্ফ, নামক তরল পদের উপর পতিত হুয়, এবং অবশেষে সেই শব্দ 
তবঙ্গ ষঠির 'আকাব পদার্থদিগকে আঘাত করিয়। এখানকার নামতে উপস্থিত 
হইয়া থাকে । শধধ মি কি কর্কশ, ককৃলিয়! কেবল তাহাই বিচার করিয়! থাকে । 

শকের দ্বিতীয় তরঙ্গ মধ্াকর্ণের ডিম্বাকার ছিদ্র ও উহার ঝিল্লী 'ঁতক্রম 
করিয়! ভেষ্িবিউল্‌ গহবরে এগুলিম্ফ, ও পেরিলিম্ক, নামক তরল পদার্থে পতিত 
তয়, এবং সেই *ন-তরঙ্গ বালুকণ! সদৃশ পদার্থদিগকে উত্তেজিত করিয়া এখান- 
কার অডিটরী আাযুতে উপস্থিত হুইয়! থাকে। ভেগ্রিবিউল গহ্বরের বিল্লী 
'নর্ষিত লেবারিন্থ ত্বারা সেই শব উচ্চ কি ক্ষীণ, ফেব্ল তাহার বোধগম্য 
হইয়! থাকে। 


0788৮ ০0৪1 $2া., ৪৯৯ 


খ্রাণেক্িয়ের বিবরণ। 
০804 0৮ 9, 
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দাসিফাকে খাণেক্িয় কছে। ইহার ঢারিটী ছিক্টরের মধ্যে ছুটী ছিত্র ওষ্ঠের 
উপরিভাগে স্থিতি করে এবং অপর ছুইটী গুহ্ানলীর (011817505) সহিত যোগ- 
ঝাখিয়! দেয়, এজন্ত মুখ বন্ধ থাকিলেও নালিক। থা! অনায়াসে শ্বাসগ্রশ্থাস - 
কার্ধ্য নির্বাহ হুইয়। থাকে। 

একী আবরণ লম্থভাবে নাসিকাকে ছুই ভাগে বিতত্তঃ করিয়া থাকে। 
এই আবরণ অস্থি ও কোমলাঙ্ছি দ্বার! নির্দিত। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্র অস্টি 
প্রস্থে রিস্ুত হইয়া! প্রত্যেক নাসিকার গহুৰরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিডক্ক করে। 
একটী মকৃদলের মত কোমপ ঝিল্লী বু সংখ্যক রক্তবহানাড়ী ও গ্রন্থি (81913) 
বছন পুর্ব ইহাদের গাত্রে সংলগ্ন থাকে । প্রাগেন্জ্রিয়ের শ্লাষুর গুটিক! 
(০019০07% 941) ) হইতে অসংখ্য ন্সাযুক্ত্র এই ঈঙ্গম্মিক বিল্লীতে আদিম! 
উপস্থিত হয়, ইহাদের দ্বারা বিবিধ গন্ধ 'উর্দ মস্তিষ্ধে প্রেরিত হইয়া থাকে । এই 
সকল দ্বাযুহত্র ব্যতীত অন্তান্ত মাযুও নাসিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্থারা 
তথায় তাপ, শৈত্য ও বেদনা প্রভৃতি অনুভব হয়, এবং লেম্মা প্রভৃতি পদার্থ 
নির্মিত হই থাকে । 

গন্ধ ব্রব্য যেরূপ আকার বিশিষ্ট হউক না কেন, তাছ! ঙ্গেম্সার সহিত ভ্রব 
না হইলে অলফ্য।কট্রী স্তাফু কর্তৃক গ্রাহ্থ হয় না; একারণ, স্থানীয গ্লৈশ্সিক 
ঝিলী সর্ধদ! আর্র থাকে । এই বিশ্লী কোন প্রকার যোগে স্ফীত ও শুষ্ক হুইয়! 
পড়িলে প্রাণ শক্তি হাস হইয়া! থাকে। ূ ্‌ 

আমর! ইচ্ছাপূর্বক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, 
এবং ঘন ঘন শ্বাম টানিয়! নুগঞ্চ াণ করিতে সক্ষম হুইয়! থাকি । 

সকল জীবের স্রাণ শক্তি সমান নহে । মাংসাশী জীবের! গ্রা দ্বার! আপন 
শিকারের প্রতি সহজে অনুসরণ করে। উত্ভিদতোজীর! ফল ফুলেয় গন্ধ উত্তম- 
রূগে উপলদ্ধি করে ? কিন্ত লেযোস্ত- শ্রেণীর জীবাপেক্ষা মগ্গুষ্ের আণশক্তির, 
নত দৃষ্ট হয়) বোধ হুর, প্রত্যেকের অলফেকউ্রশ সুর গঠন ও ক্রিয়ার ভার- 
তম্য ছুই থাকে ।, ব্যক্তি ও জন্ধ বিশেষের আপশক্তির বৈষদ্য দু$ হয়।' 

€হ 





৪১৬ ফিজিয়োললী ছা 


এক শ্রেণী যাহাকে নুগন্ধ বলিয়া আদর করে, অপর কর্তৃক .তাহা৷ হর্ণতজনক 
বলিয়। স্বণিত হয়। ইহার কারণ নির্দেশ করা যায় না । 





স্বাদেত্রিয়ের বিবরণ । 
0804 ০0 গাজা, 


জিহবা ঘার! সকল প্রকার পদার্থের স্বাদ গ্রহণ কর! যায়, অর্থাৎ অমুক 
লবণাক্ত, তিক্ত, বিষ্ট গ্রভৃতি সক প্রকার আশ্বাদন প্রিহবা দ্বারা বোধগম্য 
হইয়া! থাকে। 

জিহ্বার উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ু্র গুটিক! (90111) দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। ইহার। তিনভাগে বিভক্ত । ১ম। শুগীরুতি গুটিক, (111 
$0109 0981511120 ) ইহারা জিহ্বার প্রার সমম্ত গাত্র, বিশেষ উহার মধ্যভাগ 
অধিকার করিয়া! থাকে । 

২য়। চাবুকাকৃতি গুটিক। 7) ( 017910070 0801119 ) ইহার! প্রথম 
শ্রেণীর গুটিকার্দিগকে ঝেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, অর্থাৎ জিহ্বার ছুই ধারে ও 
অগ্রভাগে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়। যায়। 

৩য়। এই শ্রেণীর গুটিকাগুলি দেখিতে চতুর্দিক খাতবিশিষ্ট গড়ের (01৫-. 
০000591196 7801019 ) মত ) ইহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প এবং ইহারা 
দেখিতে গোলাকার ; জিহ্বার মুলদেশ ভিন্ন ইহার্দিগকে উহার আর কোন 
স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। | 

প্রত্যেক শ্রেণীর গুট ক! সমুছে (১) কতকগাল রক্তবহানাড়ীর ফাস, ও (২) 
তন্মধ্যে একটি ন্বাধুহথত্র থাকে এবং €৩) একটা স্বচ্ছ আবরণ এতছুতয়কে 
বেষ্টন করিয়া থাকে । 

জিহ্ব! তিন প্রকার কাধ্য করিয়। থাকে | 

১ম্। ইহ! গলাধঃকরণের সহায়তা করে । | 

২য়। ইহা ত্বার! বাকে]াচ্চারণের সহায়তা হয়) 


' শয়। ইহার ছিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ওটিক! দ্বারা কেবল স্বাদ গ্রহণ 
হইয়া থাকে। 





০০৪৭ 06 145ণ ৪১১ 


৯০৪০ 





জিহব! মাংস গেশীতে নির্মিত হেইয়া থাকে, এবং ইহাতে সঞ্চালক, সাধারণ 
ও বিশেষ চৈতন্তোৎপাদক লাঁযুস্থত্র লক্ষিত হইয়া থাকে | 

পদার্থ দ্রবীভূত না হইলে জিহ্বার দ্বার তাহার আন্বাদ পাওয়া যায় না, 
এবং ষত জিহবা! দ্বারা উহ সঞ্চালিত হইবে, তত উহার শ্বাদ বোধ হইতে 
থাকিবে। 

বারশ্বার এক প্রকার পদার্থ আশ্বাদন করিলে শ্বাদ-গ্রহণ-শক্তির হাস হয়, 
এবং নান। মিষ্টান্ন পরে পরে আস্বাদন করিলে, প্রত্যেক পদার্থের আস্বাদন পৃথক 
করা অত্যন্ত কঠিন হয়। প্রিহ্বা ব্যতীত, মুখ-গহ্বরের অন্থান্ত স্থানেও স্বাদ 
গ্রহণ হইয়া! থাকে । 

নিহ্বার পশ্চান্তাগে, ছুই ধারে গ্লবং অগ্রভাগে যথার্থ শ্বাদ গ্রহণ হয়, এত- 
দ্যতীত, কোমল তালু ও ইহার খিলানে, এবং কঠিন তালুর পশ্চান্তাগের কিয়- 

ংশেও আস্বাদন পাওয়া গিয়া থাকে:) কিন্ত জিহ্বার উপরিভাগের সম্মুখ ও 

মধ্যভাগে, অথব! ইহার নিয়দেশেঃএবং কঠিন তালুব সন্মুখাংশে, দস্তমাড়ী ও 
ওষ্ঠাধর প্রভৃতির গাত্রে পদার্থের সংযোগ হইলে কোন স্বাদ পাওয়া ধায় ন!। 

গ্নসোফেরিঞ্জিয়াল্‌, ও পঞ্চম স্নাযুব লিঙুয়াল্‌ শা হবার! জিহ্বার ন্নাযু লাভ 
হইয়া থাকে । প্রথমটার বিভাগে জিহ্বার পশ্চাপ্তাগে আস্বাদন পাওয়া! যায় 
, না, এবং দ্বিভীয়ের বিভাগে জিহ্বাগ্রভাগের আশ্বাদন-শক্তির লোপ হইয়া 
থাকে । জিহ্বার পশ্চান্ভাগে তিক্ত স্বাদ, অগ্রভাগে মিষ্ট, এবং ছুই ধারে অন্ন 
আস্বাদন অনুভূত হই! থাকে । 

জিহ্বাস্থিত চাবুকাকৃতি ও*গড়ের মত (10018100910 & 01:081005811866 
7901119) গুটিকা সকলে এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাদের ঘারাই জিহ্বার 
আশ্বাদন লাভ হইয়া থাকে | কোন প্রকার পদার্থ জিহ্বায় সংলগ্র না করিয়্াও 
শারীরিক লাযু ও াষুকোষ সমূহের পরিবর্তিত অবস্থায় শ্বাদ অনুভূত হইতে 
পারে। | 

জিহ্বার গুটিক দ্বার! স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত, পদার্থের ম্পর্শজ্ঞান লাভ হইয়াও 
থাকে । অর্থাৎ কোন পদার্থ জিহ্বার উপর রাখিলে, তাহ! উঞ্চ কি শীতল, 
ক্লেশবায়ব বাঁ তৃপ্তিজনক, এমন কি তাহার আকার পধ্যস্ইও নিরূপণ রা 


যাইতে পারে। এ, 


৪১২. ফিঞিয়োগজী। 


দ্পর্শেক্দিয়ের বিবরণ | 
0208 $07% 20001. 


পূর্বের যে সকল ইন্জ্িয়ের:কথা উল্লেখ কর! গেল, উহা'রা প্রাতোক্ষেই বিশেষ 
বিশেষ উত্তেজক পদার্থের তারা ও শ্বস্বসআযুর সাহায্যে বিশেষ বিশেষ চৈতন্য - 
উৎপাদন করিয়া থাকে। এ সকল চৈতন্য প্রায়ই বহিজগৎ হইতে উৎপঞ্গ 
কর, বথা--বাহিরের আলোক দৃষ্টি, বাহিরের শবে শ্রবপ, ইত্যাদি। প্ররূপ 
চৈতন্য বার! শারীরিক অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের কোন প্রকার অবস্থ! অনুভূত হয় ন1। 

্পর্শক্ঞান দ্বারাই কেবল আমরা নান! অবয়বের অবস্থা বুঝিনা থাকি। 
তবকৃস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিক! (০৭111) দ্বারা এ.ল্পরশঙ্তান অধিক পরিমাণে "লাভ, 
হয় বলিয়া আমর! ত্বকৃকে ম্পর্শেন্ট্িয় বলিয়। খাকি। কিন্তপিহবাও ওষ্ঠে এ 
সকল গুটিক! দেখিতে পাওয়। যায় বলিয়। উহাদের দ্বারাও স্পর্শক্ঞান লাভ হইয়া 
থাকে। 

, স্পর্শজ্ঞান লা হইবার জন্য কোন বিশেষ স্নায়ুর প্রয়োজন নাই, াধারণ 
ইচতন্তোৎপাদক আাযুদিগের দ্বারা এ কাঁধ্য নির্ববাহিত হয়; সেই জন্য সাধারণ 
ঠৈতন্ের আধিক্য হইলেই ম্পূর্শজান হুইয়! থাকে । 

কোন কঠিন ও উত্তপ্ত পদার্থ অলপৃষ্ট হইলে, ম্পর্শজ্ঞান পার আমর! 
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্ত উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু সেই সেই পদার্থ 
কেবল ন্নাযুম্পৃষ্ট হইলেই উহার যে স্সাযুর সহিত সংলগ্ন হইয়াছে এমত বোধ 
হয় না, কেবল এক প্রকার অনির্বচনীর চৈতন্ত উপলব্ধি হয়, ইহাকে ম্পশজ্ঞান 
না বলিব! অন্ু্তব শক্তি ((5০117)2) বল! গিয়া থাকে । 

অবন্থাভেদে এই অনুভব নুখেকনক অথবা'কষ্টদায়ক হইয়৷ থাকে । 

গধার্থ চর্ঘস্ৃষ্ট হইলে, উহ গুরু কি লঘু উ্ণ কি শীতল বুঝা গিহ্বা থাকে । 
আবার স্পর্শ-জ্ঞান ছার! পদার্থের আকৃতি ও গঠন প্রভৃতির বিচার করা যাইতে 
পাক .. 
এতছাত্ভীত, লাধারণ চৈতভ্তোৎপাক আামুদিগের উপর রলকে কর্তৃত, 
করিতে হেষ্ঠ গিব) থাক $ ষবা--বেদনার কল্পনায় বেদনাযুজ খন্বের যাতন। 
বুদ্ধ, ভয়ে অঙগপ্রত্যঙ্গের কম্পন, আত্মীয়ের আশা পথের অপেক্ষায় উৎসংক্ছে 


৮০010 & 9৮০৮, ৪২৩ 


ক্ষীত,হইলে অথব। ছঃথে নিমগ্ন হটলে, কপোল প্রদেশে ধণ্রবিগ দুষ্ট হইয়া 
থাকে, ইত্যাদি। | 


গতর ০৯০১ সিিএজতেযাএোজিরট 


স্বর ও বাক্য। 
৬০910 & ১০6৮07, 


লেরিংস নামক অডূত সধ্ালক যন্ত্রের কাধ্যক্ষমতার দ্বারা শ্বর ও সর 
উচ্চারিত হইয়৷ থাকে । অর্থাৎ, উক্ত যনতরমধ্যে গ্রক্কৃত স্বররঙ্স, (7:9৩ 
001)970৭০ ৬০০৪1৪৩ ) নামক দুইটি স্থিতিস্থাপক বিলী দেখিতে পাওয়! 'বায়। 
শ্বাস-ত্যাগ কালে ফুমফুসস্থিত ভূবায়ু যেমন লেবিংদ যন্ত্রের মধা দিয়! বাহির 
হই! যাইবে, অমনি নিম্ন স্বররজ্জুদবম কাপিক্। উঠে) এই কম্পনে গ্রককত, 
স্বর বা স্থর (০:০৫) উচ্চ।রিত হয়, কিন্তু লিহব। ও ওঠ প্রভৃতি দ্বার! উহ! 
বাক্যে (9299০) পরিণত হইয়! থাকে । , 

শ্বর নানা প্রকার ) (১) ক্ষীণ ও স্থপ, (২) মুছু ও উচ্চ, এবং (৩) কর্ণ ও 

মধুর ইত্যাদি। শ্বাস-বাু ধীরে ধীরে বধ্রত হইলে স্বর ক্ষীণ হয়, স্বরো চারণ 
কালে স্বররজ্ছু দীর্ঘ ও বিস্তৃত হইয়া পড়িলে ম্বর উচ্চ হয়, এবং শ্বররজ্ৰ,দিগের 
স্বাভাবিক অবস্থান্থসারে শ্বর কর্কশ বা! মধুর হইয়া থাকে । 


নিম্নলিখিত কতিপর অবস্থার উপর শ্বরোচ্চারণ 
নির্ভর করে। 


১1 প্রক্কত শ্বররর্জহথয়ের অবস্থিতি। 

২। ইহাদিগের ধারগুলির 'পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক থাকার প্রয়োঞ্জন। 
কারণ। তাহ] ন! হইলে উহাদের উত্তমরূপ স্পন্দন হয় না) সুতরাং শব বহির্গ- 
মনের বিশ্ব ঘটে। 

৩। স্ররজ্ুদিগের কিয়ং পরিমাণে টান থাকার এরয়োজন, নতুব! উহার! 
শী স্পনিত হইতে পারে না। | 

৪1 শ্বর-রজ্জদিগের ধার দিয়া ভূবাযুর্ন এরপ ভাবে বহিগর্মন ব্আাবক, 
বন্ায়া উহাক্খ সহজে স্পিত হইতে পারে । 


৪১৪, ্‌ ফিজিয়োলঝী । 


রো নেমে দয় উচ্চারিত হইলে, তালু, জিহবা, দত্ত ও ওষ্ঠ প্রভৃতি 
দ্বার! উহ! বাঁকে পরিণত হইয়৷ থাকে। রি 
প্লটীস, (81০605 ) নামক ছিদ্র শ্বর-্জ্জ,গুলির মধ্যস্থানে অবস্থিত। 
সহূজ শ্বাস প্রশ্থাস কালে, অথাৎ যখন শ্বাসপ্রশ্থাসে কোন শব্দ বাহির হয় না, 
তখন এ গ্লটাস্‌ ছিদ্র ব্রিকোণাকারে থাকে । স্বর-রজ্ঞ, অর্থাৎ থাইরো-এরিট- 
ন(য়িড্‌ বন্ধনীগুপি (01012 ৬9০৪15 07 (0170-2157658010 - 11890021005) 
দ্বারা লটস্‌ ছিদ্রের ধার নির্দিত হয়। ক্রিকোথাইরয়েড, পেশী দ্বারা স্বর-রঙ্জু 
বিস্তৃত ও থাইরোএরিটনয়িড্‌ পেশী ছ্বারা উহ! শিথিল হইয়া! থাফে। ক্রিকো- 
এরিটনক্লিড, পোরষ্টিরিয়াই পেশীদ্বার! গ্রটিস্‌ ছিদ্র পশ্চার্দিকে বিস্তৃত হয় এবং 
ক্রিকোএরিটনরিডল্যাটারেলিস্‌ পেশীদ্বারা উহ! সন্কীর্ণ হইয়া থাকে। স্বরো- 
চ্চারণের সেম্সরী বা চৈতন্তোৎপার্দক যু স্থপিরিয়ার লেরিঞ্জিয়াল্‌ এবং মোটর 
বা সঞ্চালক ন্নাযু ইন্ফিবিয়ার্‌ লেরিঞ্রিয়েল। ইনফিরিয়ার লেরিপ্রিয়াল্‌ ন্বাযু নষ্ট 
হইলে স্বর-রজ্জ.গুলি সমান্তরাল (০91511৩1) ভাবে থাকিতে পারে না, সুতরাং 
স্বর লোপ হইয়া! থাকে । | 





স্বর ও বাক্যের যাবতীয় যন্ত্রের তালিক' । 





( শ্বাসপ্রশ্থা- :£ সহজে সঞ্চালক পেশী- 
সোপযোগী গুলিঃ-- ডায়াফ্রাম,ইণ্টার- 
সঞ্চালক পেশী, বক্ষ, কষ্টাল, পঞ্জর উত্তোলন- 
স্তর সলকুস, কারী পেশী, স্কেলিনাই । 
ঙ্কাই,। ৭ 
শবোৎপাদক 4 ট্রেকিয়া। এরিক 
পু কদদাচ প্রয়োজন হয় £-- 
কম্পনশীল গিনি | 
সেরেটাস্‌ ম্যাগ নাস, 
স্বর-রজ্জ, টা 


(্ঞ পরারেরারারারান 


পেক্টোয়েলিস্‌। 


05851২+110ট, বর 








পর] লেরিংলের ভেিষিউল্‌, লেরিংসের 
| ভেন্টিকেল্‌, ফেরিংস, ওষ্ঠ গহ্বর, 
নাসাগহ্বর, ফণ্টাল্সাইনাস্‌, ,শ্ফিনয়- 
ৃ উৎপাদক ডাল সাইনাস, এপিগটিস্‌, ভিলাম্‌ 
4. পেলেটাই ইন্ফিরিয়ার ম্যাগজিল!। 


স্বরবর্ণ 


বাক্যোথ্পাদক 


হুলবর্ণ | জিহ্বা, ওঠ, ভ্িলাম-পেলেটাই, 


উৎপাদক দত্ত, ইন্ুফরিয়ার ম্যাগর্থজলা। 


জন্মবিবরণ। 
হব ঞশাটব, 


যে সকল মূল অংশে জীব শরীর নির্মিত হয়, উহ্বাদের মধ্যে অনেক- 
গুলিরই প্লেনর্জন্ম হইতে পারে অর্থাৎ কোনরূপে উহার! নষ্ট হইলে, সেইরূপ 
পদার্থ ই উহাদের স্থান অধিকার করে। যথ! £_-পুরাতন কোষের স্থানে নূতন 
কোষ, পুরাতন রক্তকণার পরিবর্তে নূতন রক্তকণ| এবং অকর্্রণ্য পেশীর রূপা- 
স্তরে কাধ্যোপষোগী পেশীস্থর্র উৎপন্ন হইতে দেখ! গিয়া থাকে । আবার, উক্ত 
নিয়মেই পিভক্ত স্নায়ু বৃদ্ধি পার ও ভগ্রান্থি সংযুক্ত হইয়া থাকে 1 বাস্তবিক, 
উপান্থি প্রভৃতি কতকগুলি অংশ ভিন্ন, শারীরিক নানা অংশের পুনর্জন্ম হইতে 
পারে। ৃ 
মনুষ্য ওগ্লভৃতি শ্রেষ্ঠ জীব-শরীরে মূল অংশ সকল এইরূপে পুনগ্াপি-্ 
হইলেও উহার .কোঁন মৃত্ত অবয়ব বা বস্ত্রের পুনর্জন্ম হয় না, কিন্ত, ন্েক- 
জাতীয় জীবের অঙ্গুলির এক একটা গীঁইট ন্ট হইলেও সে সকলের আবার * 
বৃদ্ধি হইয়! থাকে । 

স্্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত, মনুষ্য প্রভৃতি জীবের সন্তান উৎপন্ন করিবার 
আর দ্বিতীয় উপাঙ্গ নাই। অর্থাৎ, আজীর ওভাম্‌ (0%500) বা ডি এবং পুরুষের 


৪১৯ ফিজিগোললী। 


শুক্র-কীট (5098596০০০0), প্রতোকের এই ছুই প্রতিনিধির পরস্পর 
সংস্পর্শে, সস্তানের উৎপত্তি, বিকাশ ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বলা বাছল্য যে, 
তরী দননেজিয়ের মধ্যে যোনি, গর্ভাশয়, ফেলোপিয্লান্‌ নলী, এবং ডিম্বাধারই 
গ্রধান। ইহার! পরস্পর যোগ রাখিয়া থাকে, যন্ধারা সঙ্গমকালে পুরুষের 
মু অথব! মুত্রাধ্থারের পশ্চাৎস্থিত ভেসিকিউক্লা সেমিনেলিস্‌ নামক শুক্রাশর 
হইতে শিক্প কর্তৃক রেতত্খলন হইয়! বীর্ধ্যস্থিত শুক্র-কীট নামক পদার্থ, ক্রমাঘয়ে 
ধোনি প্রভৃতির ভিতরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। 

জ্রাঘু বিবরণ (00০০83)--এই যন্ত্র বন্তিকোটরে (611 ৫৪%107) 


স্থাপিত। ইহা! পেশীশুত্রে নির্রিত একটী গহ্বর বিশেষ। ইহার পুকুগান্র সম্মুখ 
ও পশ্চা্দিকে চ্যাপ্টা । ইহ! প্রায় ভিন ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ওজনে * হইতে ১২ 
ডাম। ইহার তিন অংশ (১) ফাগ্ডাস্‌ (২) বী, (৩) সাভিক্স। অর্থাৎ ইহার 
উপর দিকের গোলাকার অংশকে ফাগ্ডাস্‌ (০০৫9) কহে। মধ্যস্থলকে 
গাত্র বা বডি (০১০৭৮) কহে এবং নিয়ের সরু অংশকে গ্রীবা বা সার্ভিক্স (০৫15150) 
কছে।. সার্ভিস বা জরামু গ্রীবার প্রস্থভাগে একটী ফাটা ফিসার (]188- 
9150 ঠ390016) দৃ্ হয়। এই পথ দ্বারা জরাযুগহ্বর ও যোনিগহ্বরে সংযোগ 
রক্। হইয়া থাঁকে। জরাসুগ্রীবা যোনিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়। থাকে জজ জরায়ু 
গহবরের উপরের অংশের আকার ্রিকোণ, এই গহ্বরের উপরিভাগের ছুই 
কোণে ছই ফেলোপিয়ান্‌ নলীর ছিব্র দৃষ্ট হয়, গহ্বরের নীচের কোণকে 
ইন্ট্যারন্তাল অস্‌ (1010:081 ০১) কহে। সাভিক্স বা গ্রীবা প্রদেশের গহ্বর 
মাকুর মত (517019-3)7130) অর্থাৎ ইণ্ট্যারস্তাল :ও এক্সটারন্ভাল্‌ অসের 
মুখ অতি সৃ্থীর্ণ কিন্ত এতছৃতয়ের ম্ধ্যপ্থিত গহ্বর কিঞ্চিৎ শিস্তৃত। 

জরায়ুর গঠন (0৩:২৩) ইহার 'তিন আবরণ (১) পিরাস্‌ (২) 
মাক্চুলার (৩) মিউকাস্। সিরাল পর্দ। রেক্টীম হইতে যোনির “উপর দিয়া 
জঅয়াযুর পশ্চান্তাগে ব্যাড হুইয়। থাকে; তৎপরে জরাঘুর সন্দুখ গাত্রের ৪ 
'ভাগের ৩ তাগ মাত্র বেষ্টন করিয়া মূত্র থালীতে উপস্থিত হইয়। থাকে । জরায়ু 
গাত্রের ছুই পারের সিরাপ ঝিন্নী বিস্তৃত হইয়া বস্তি কোটরের সহিত সংঘুক্ত 
হয়, এঁ ছুই বিশ্কৃত লিরাস পর্দাকে অরাযুর বিস্তৃত বন্ধনী (97050 118800500) 
কছে। উ বন্ধনীবা পর্দার দধো ফেলোপিয়ান নলী ও ওভামী (০%৪৮৮) 





হা 


হাতা, ১৭ 


অব্থিতি করে। ,জরাযুব মাস্ষুলার বা পেশীর আবরণের তিম পর্দা-৫১) বাহা 
পর্দা (২) মধ্যের পর্দা (৬»)'আত্যন্তরিক পর্দি।। এই শেষের পর্দা সর্বাপেক্ষা 
পুরু এবং ইহা ফেলোপিয়ান নলীর মুখে ও সার্ভিক্সেব চতুর্দিকে গোলাফায়ে 
বেন করিয়া থাকে। 


জরাফু গহ্বরের মিউকাস বা শ্লৈষ্মিক বিলীর আবরণ" অতিশহ্ চোস্ত ও 
কোমল, ইছাব বর্ণ ঈষৎ লাল, এবং ইহাতে নলীর আকার গ্রন্থি (000019€ (1৯- 
£)05) দৃ হইন্স! থাকে । 


জরাধুব গ্রীবা বা সার্ডিক্স মধ্যে শ্লৈশ্মিক বিল্লী দৃষ্ট হয়। ইহা কুগ্জলাকারে 
অবহ্থিতি করিয়াথাকে ৫0000 10000180001003 10080 1 সনস্ত 
ভরাষু গহবরের শ্লোম্মক বিল্লীতে, দিলিয় বিশিষ্ট ও স্তম্তাকার .এপিখিলিয়াম্‌ দৃষ্ট 
হয়। কেবল উহার গ্রীবার স্থানের চ্যাপ্টা এপিথিলিয়াম থাকে এবং হেথা 
কোন প্রকার সিলিয়! বিশিষ্ট এপিথিলিয়াম দৃষ্ট হয় না। 
ফেলোঁপিয়াঁন নলী (7511০2159 ০৮৩ ) ইহা! বিস্তৃত বন্ধনী (31০- 
71 107টি) মধ্যে অনস্থিত্তি করে। ইহ! প্রায় ৩1৪ ইঞ্চি লম্বা; ইহ! 
অভ্যন্তর দিকে জরাঘুর সহিত যোগ বাখিয়া থাকে, ক্রমে যত বহিদ্দিকে অগ্রসন্ন 
হয় তত শিশ্থৃত হয় এবং অবশেষে জালের আকার প্রাপ্ত হয়, এই জালের 
আকার অংশকে ফিন্থি যেটেড, শেষাংশ (17101007560 ৪%:0507105) কে । 
গ্ জালের আকার বিভক্ত শাখাদ্দিগের মধ্য একটার সহিত ওভারী বা ডিহ্বা- 
ধারের যোগ দৃষ্ট হয়। ফেলোপিয়ান নলীরও সিরাস্‌, মাস্কুলার ও মিউকাস 
আব্বণ আছে। পেশীর আবরণে লম্ব ও গোলাকার নুত্র দৃ্ট জয়; এবং 
মিউকাস বা! শ্লৈম্মিক ঝিশ্লীর আবরণে সিলিয়া বিশিষ্ট ও স্তস্ভাকার এপি থিলির়াম 
দৃষ্ট হইয়। থাকে । 


ভিত্বাধার ও গুভারী (0৪1) প্রত্যেক পারের প্রশত্য বন্ধনীর 
(91০50 [09006 ) পার্দীর মধ্যে এক এক ওল্তারী অবস্থিতি করে। 


প্রত্যেক ওতারী লব্বংর গ্রার ১২ ইঞ্চি, প্রভোকের ১ হইতে ১২ ড্রাম ওজন । 
€ 
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গঠন (505০98৩ )- প্রত্যেক ওভারী হুত্রবৎ থালি হারা বোষ্টিত। 
সংযোগ তন্ত প্রত্যেক্ষের ভিত্তিভূমি। এই সংযোগ তস্ত মধ্যে গ্রাফিয়ান্‌ ফলিকেল্‌ 
বা তেসিকেল্‌ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
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গ্রাফিয়ান ভেপিকেল ((নেঞটিনয ₹০9101)-- শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থার 
মধ্যে নারীর ডিত্বাধার (০৮৭15) পরীক্ষা! কবিয়া দেখিলে উহাব উপরিভাগে ১৫. 
হইতে ২*টী ুদাক্কৃতি পঙ্গার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার্দিগকে গ্র্যাফিয়ান্‌ 
ভেসিকেলস্‌কহে। প্রত্যেক বুদারতি পদার্থের গহ্বব অগ্ুলালময় তরল 
পদার্থে পূণ। বহুসংখ্যক দানা বশষ্ট পদার্থ ও একট ডিম্ব 0০৮০7)) এই তরল 
পদ্দার্থে ভামিতে থাকে। গ্রতোক গ্রাফিয়ান্*ভেসিকেলের বহির্দিকে 
একটা বিল্লী দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিল্লীর অভ্যস্তর গাত্রে বহুসংখ্যক 
কোষ ও কোধবর্ধন শীল মুল এত নিকটে অবস্থিতি করিয়া থাকে 
যে, উহাদের সমষ্টিকে স্বতন্ত্র ভাবে নানাবিশি্ই বিলী (20600015805 
81510801939 ) কহে । 
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পূর্ব উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, স্ত্রীও পুরুষেব ' প্রতিদ্নধি শ্বরূপ ডিম্ব ও 
শুক্র-কীট নামক পদার্থ ্ধয়েব পরস্পর সংযোগে সন্তানের অঙ্কুব হয়, এবং সেই 
অন্কুব, কালে বিকাপ ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; অতএব এক্ষণে কেবল উহ্থাদেরই 
তাবৎ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে র্ণনা:করিতে হইবে। 


ওভামের গঠন, নির্গমন, গর্ভাপাঁন ও বিকাশের বিবরণ। 


1 010)501019) 01901)810৩, 11011621081100 & ৫6510100061) 


01 07০ ০৮01). 


ওভামের প্রকতার্থ ডিন্ব, কিন্ত শারীর-বিধানের ভাষায় ইহাকে ফলবান 
অঙ্কুর (0101190 €৫710 ) কহে। | 
গুভ্ভামের গঠন (১০০০০৩ ০10) 0%017)--পূর্বোক্ত বুধদাকৃতি 
পদার্থ যত দিন অসম্পূর্ণ থাকে তত দিন এই ক্ষুদ্র ডিদ্ব বা ওভাম্‌ উহার মধ্যে 
থাকে, কিস্ত তাহা প্রায় পূর্ণতা লাভ করিলে ডিত্ব দানাবিশিষ্ট বিল্লীতে 
সংস্পৃষ্ট হয়, এবং এই সময়ে এ বিল্লীর কতকগুলি কোঁধ সেই ডিম্বকে বেষ্টন 
করে; এই কোষের আবরণকে ডিস্কাস্‌ প্রোলিজিক্সাস্‌ (013605 0:01186705 ) 
কহে। ডিঘ্ব দেখিতে অতি ক্ষুত্ব, ইহার ব্যাসরেখ। এক ইঞ্চির ২৪* হইতে ১২০ 
ভাগ পর্ধযস্ত হইয়া থাকে । যেবিল্লী ইহাকে বেইউন করে, তাহাকে জীবনী-বি্ী 
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৮০7০ 08110010801 ৬101106 00617078106) কহে । এই ঝিলীর তিতবে 
অগুকুন্ষ (618) দেখিতে পাওয়! যাক্প। এই অশ্রকুন্মমের মধ্যে নিশ্মলাকতি 
ছস্থুরসম্বন্থীয় বুঘ্র (06100119)] ড$০1019) এবং এই শেষোক্ত পদার্থের অভ্া- 
হর প্রদেশের একসীমায় একটী পীতবর্ণের অস্কুব-বিদ্দু, (062219157০0) 
অবস্থিতি করিয়। থাকে । 
অর্থাৎ :--১। জোনা পেলুসিড| | 

২। ভাইটেলাস্‌। 

৩। জামিন্তাল্‌ ভেসিকেল। 

৪। জামিন্যা।ল্‌ বিন্ু। 

ডিম্বের যে চাঁরিটা অংশের কথ। উল্লেথ কর! গেল, উহ্বার] প্রত্যেকে ,এক 
একটী কোষের (০০1) আররণ, তরলপদার্থ, কোষবদ্ধনশীল-মূল (001৩1). 
এবং একটা বিন্দুব (0০1০1) মহিত সাদৃশ্ত রাখিয়া থাকে । ইহাতে এই 
সিদ্ধান্ত হয় যে প্রত্যেক ডিম্ব এক একটা কোষ ব্যতীত আব কিছুই নহে। 

ও ডিঘের নির্গমন (10150179169 01 ৫16 0৬101) গ্রাফিয়ান্‌ ভেসিকেল 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই ভিম্বাধারের সর্ক্বোচ্চ গ্কান অধিকার কবে, এবং ইহাব 
অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ বৃদ্ধি পাইয়া ইহাকে অত্যন্ত স্ীত করিয়া দেয়, ক্রমে 
ইহার আবরণ!এজ হুক্ম হইয়া পড়ে যে, অবশেষে ইহা বিদীর্ঘ হইয়! ওভাম্‌ বা 
[ভিম্ব বহির্গত করিয়! থাকে । 

ডিতঘের গর্ভাধান (10019152085607 000৪ ০৮০০) বুদধাকুতি 
গ্রাফিয়ান্‌ ভেসিকেল্‌ বিদীর্ণ করিয়া! যখন ডিস্ব নির্গত হয়, তথন নারী প্রায়ই 
ধতুমতী হুইয়। থাকে । এই খতুর স্বতন্ত্র বর্ণনা কর যাইবে । এক্ষণে ডিম্বের 
[কষপে গর্ভাধান হয় তাহ! দেখ! যাউক। 

ক্ডঘধ নির্গত হইয়। ফেলোপিয়াম্‌ নলীর ভিতরে প্রক্ষিপ্ত হয়) এই নলীস্কিত 
পেশীর্কুজের ক্রিমিগতির (79715৮51010 ৪০0০) চাপে ও উহার সিলিয়৷ 
নামক পদ্ার্ধের সাহায্যে, সেই ভিঘ্ব ধীরে ধীরে গর্ভাশয়ের দিকে অগ্রসর 
ইইতে থাকে । রঃ 

ওদিকে সঙ্গমের ফলশ্বরূপ পুরুষের শুক্র "লন হয়, সেই শুক্রন্থিত কীট 
সকলংআপন আপন লা্গুলাকার সিলিয়া নামক পদার্থ কর্তৃষ্ক পরিচালিত হইব, 


&80০70 ৮ 0চা শা 0৮1, ৪২১ 


ক্রমে ক্রমে নারীরু ধোনি, গর্ভাশয় ও ফেলোপিয়ান্‌ নলীর ভিতর উপস্থিত হইতে 
থাকে। এইরূপে একদিক হইতে নারীর ও অপরদিক হইতে পুরুষের প্রতিনিধি- 
শ্বরূপ ডি এবং শুক্র-কীট পরস্পর সংযুক্ত হইলে, ডিঘ্ের গর্ভাধান হয়। 
সচরাচর ফেলোপিয়ান্‌ নলীতেই ডিম্ব ও শুক্র-কীট এই ছুই প্রতিনিধির মিলন 
হয়, এতদ্বযতীত, কথন কখন ডিম্বাধারেও তাহা! সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে । 
শুক্র | (1109 580211021 7010)--ষে শুক্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহ! বীচি (05801016), প্রষ্টেট এবং কাউপার গ্রস্থিন্িগের নিঃসরণে নির্মিত 
হয়। ইহা! প্রতিধাবিত গতির কৌশলে স্মলিত হইরা থাকে । পৃ্ঠবংশীয় মজ্জাব 
কটী প্রদেশের একত্তানে ইহার আকর বিন্দু অবস্থিতি করে । এই বিন্দু পুরুষের 
ইচ্ছ! বা অন্যবিধ কারণেব সাহায্যে উত্তেজিত হইলেই প্রতিধাবিত গতির 
কৌশলে শুক্র 'খলিত হইয়া থাকে । শুক্র শ্বেত বর্ণের বিশেষ গন্ধবিশিষ্ট তবল 
অথচ ঘন এবং আটাযুক্ত পদার্থ। শুক্র শ্বীলন কালেই গন্ধযুক্ত হয়। ই। 
ক্ষাব বিশিষ্ট, শুক্রে ল্পামেটোজুয়া নামক একপ্রকার কাট থাকে, উহার 
বীচির নলী 1004]? 56101106125) হইভে কেবল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
বাহার! অতিরিক্ত পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের দাস হয় তাদের বীধ্যে কম প্পামে- 
টোজুয়া দুষ্ট হয়। তাহাদের বীর্যে বল গ্রষ্টেটিক রস এবং ভেসি'কউলি 
সেমিনেপিসের মিউকাস দৃষ্ট হর। গ্রষ্টেটিক রস পাতল!। ইহা প্রকৃত গাঢ় 
বীর্ধযকে তরল করে ও উহ! শুক্র কীটের গতির সহায়তা কবে। 
পুরুষের প্রায়ই ১৬১৭ বৎসর বয়:ক্রম কালে স্পামেটোজুয়! নির্িত ও 
বিকসিত হয়। "এবং ৮৯০ বৎসব বয়ংক্রম পর্যাস্ত উহ! নির্দিত হইতে 
পারে | উহার! লাঙ্গুণাকাবে ভ্রমণ কবে। শৈত্যে, বরফ সংস্পর্শে, ৭৫০০ ভাগ 
জলে এক ভাগ অমিশ্র হাই/ড়াক্লো'রিক এসিড মিশিত করিলে যে প্রব্য গ্রস্ত 
হয় সেই দ্রবোর পিচকারী লইলে, এবং আহিফেন ও গ্রকৃনিয়। সেবন করাইলে 
শ্রীজননেক্ত্রিয়ের পথে স্পামেটোজুয়াকে বিনষ্ট করা যায়। €* ডিগ্রি সেপ্ট 
উত্তাপে ও তাড়িত প্রয়োগেও উহার বিনাশ হইয়! থাকে | রক্তের সিরাম্‌ এবং 
দুগ্ধ প্রতি ক্ষার পদার্থের সংযোগে স্পারেটোজুয়ার শব্জি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গমের পর 
এই ম্পামেটোভুয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পথে ৭।৮ দিন পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে। 
স্পার্ষেটোনু্ার গতিশক্তি এবং গর্ভাধানশক্ি ছুই পৃথক্‌ পৃথকৃ। কারণ, ইহা 


৪২২ কিজিয়োলজী। 


পাস পপ শপ (পলি বাবসা পা পি সপ প্পাপী পি শস 





দেখা গিষ্বাছে যে, সেক ও মানের ডিত্ব বাহির করিয়৷ এ জাতিরই ম্পামে- 
টোভুয়ার সছত মিশ্রিত করিলে প্রথমতঃ কিছুই ফল দেখ যায় না, পরে কিঞ্চিৎ 
জল সংযেগে উক্ত স্পামে টে জয়াকে চলিতে দেখ! বার ও অর্ধ মিনিটের মধ্যে 
ডিম্বের গর্ভাধান কিয়া ফেলে। একটী বীচি মুফ্থালীতে না৷ নামিলেও অর্থাৎ 
উদর গহ্বরে রহিয়। গেলেও অপর বীচির ক্রিয়াদ্বারা কেবল সম্তানোৎপাদন 
হুইতে পারে। 

দুইটা বীচিই উদর গহ্বরে থাকিয়! গেলে সন্তানোৎপাদন হয় ন। বীর্ধ্য 
লর্ধধদাই নার্শাত হয়, এবং যদিও উহার অধিকাংশ শরীরমধ্যে শোধিত হয় 
তথাপি উহাব অনেকাংশ ধীরে ধীরে ভেপিকিউ দি সেমিনেকিস্‌ মধ্যে সঞ্চিত 
হয় এবং এখ!ন 5০ কোন প্রকার উত্তেজন! ব্যতীতও বহির্গত হইতে পারে। 
স্বভাবতঃ ৬ 415 'অৎবা মাসাস্তে একবার করিয়! রেতঃ স্থলন হইয়া থাকে । 
হস্ত মৈথুন (11 1১৭০) অন্ান্তকুমভ্যাস। হহাদ্বারা শারীরিক ও মানসিক 
দৌর্বলয ০৭7... ; যুপা বা.ক্তকে অবর্ম্মণ্য করে, এবং মনোমধ্যে পাপ ও 
অস্বাস্থ্যকর (নিণা আনয়ন করিয়া থাকে । ৭ 


ঞ 


বীর্যোঃ রাসায়নিক উপাদান (00176001081 00910009810101) ব্য 519৩০ 
00810 0010) ১-- 


জলে. ১১.১০১০০০০০০০৭ ০০০০১৮৮০৩০৩ 
স্পার্মে টিন্‌......১.০০-০৬-০ 
চর্বির ......." যেত হু, 
মেগনিসিদ্কাম্‌ ও 1 

*৪০৬৪০৪০০৪৪৬৩ ৩. ০ 
ক্যালসিয়াম্‌ ফশ্ফেট 
সোভিয়াম্‌ ফক্টেট্‌......১-০ 

এমোনায়েকো ম্যাগনিসিয়াম্‌ 

8 অল্প। 

ফংচ্ট্‌ | 


লিঙ্গের উত্তেজন € 12690610100? 01৩ 79015 )--লিগ্গ স্বাভাবিক 
ভাবে শিথিল, ক্ষ্র, কোমল ও নতভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু সঙ্গমের উত্তে- 
জনায় উহ স্থল, উষ্ণ, কঠিন এবং উত্তেজিত হইয়া খাকে। এরপ হইবার 


৪01,৮10 বৈ. ৪২৬ 


তাৎপর্য এই ষে,,ইহা দ্বার। সঙ্গমের ফলস্বরূপ জবাধু মুখের নিকট বীর্ধ্যও প্রক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । লিঙ্গে উত্তেজ্জন কালে উহার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিকা 
ছয়, এখানে রঙের চাপশক্তি (3199৫ 15৭500:০) কেবোটিড, ধমনীর রক্জের 
চাপশক্তি অপেক্ষা ৬ গুণ অটিক। লিঙ্গে যে নার্ডাই ইরিজেন্টিপ্‌ দুই তয় 
উহার ভেসোডাইলেটব হত্রের সাহায্যে হেথায় রক্তাধিকা হইয়াঞ্জথাকে | কুকু- 
রের ২য় মেক্রাল্‌ ম্াযু হইতে উক্ত নার্ভাই-ইরিজেন্টিস্‌ উখিত হয়। এই 
নায়ুর মধ্যে মধো গ্যাংগ্লিয়োনিক কোষ দৃষ্ট হয়। স্পাইন্যাল মজ্জার নিয়াংশে 
এ শাযুদির্গের কেন্দ্র বা আকব স্থান (09206) দৃষ্ট হই! থাকে । লিঙ্গের চৈত- 
স্োৎপাদক প্নাযুব উত্তেজনে এবং নানাগ্রকার মানসিক ককনায় নার্ভাই ইরি- 
জেন্টিস্‌ উত্তেজিত হইয়া লিঙ্গে, বক্তাধিক্য হয়। এতদ্থাতীত, ইরেফ্টরস্‌ 
পেশীব কুঞ্চনে (লিঙ্গের ডসাল শিবাগুলির রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়া রক্তাধিক্য 
হয়, ট্রান্সভার্স পেবিনিয়াই প্রোফাগ্াস্‌ এবং একসিলেটার ইউর্িনি পেশী 
দিগের কুঞ্চনেও লিঙ্গের রঙ্ঞাধিকোব সভায়ত। করিয়া থাকে । 

বীর্ধ্যস্থলন (চ0,9150০0)- ভেসিকিউলি সেমিনেলিস্‌ নাম এক লঙ্ব 
থালীর ভিতর বীর্য্য সঞ্চিত থাকে । লিঙ্গের ন্নাযুব উত্তেজনে এ থালীর পেশী 
শুত্র কুঞ্চিত হয়। ভেপসিকিউলিস সেমিনেলিস্‌ এক্সিলেটার ইউরিদসি এবং 
ইরেক্টর পিনিস্‌ পেশীদিগেব কুঙ্ঃনে বীর্ধ্য ইউরিথ| নলী দিয়া বহির্গত' হয়। 
্পাইন্যাল্‌ মজ্জার নিয়াংশে বীর্য/শ্থলনের কেন্ত্র অবস্থিতি করে। শ্দীংটার 
ভেসিকির কুঞ্চন এবং ভিরু-মণ্টেনামের উচ্চতা বশতঃ বীর্ধা মৃত্রথালীতে 
প্রবিষ্ট হইতে পাবৈ না, প্রত্যেক বারে ১। ২ ডম বীর্যপাত হঈশ্া থাকে । 

. শুক্রস্থিত স্পারমেটোজুন নামক কাট, নাবীর ডিগ্বাধারস্হ 'ডন্ব অপেক্ষা 
ক্ষুদ্র । সঙ্গমের পর ইছাই আপন' লাঙ্ুলাকার সিলিয়৷ নামক পদার্থ ঘার! 
নারীর জননেন্দ্রিয়ের ভিতর ভ্রমণ করিতে থাকে । ইচাবা এইরূপে কিয়দ্দিবস 
পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে কবিতে ষদদি নাড়ীর [িশ্বেব সাক্ষাৎ পায় চাবঈ গুহার 
অগ্ডলালময় আবরণের ভিতরে প্রবেশ পূর্বক উহাকে ভ্রণে পরিণচ কুরিতে 
চেষ্টা করে, নতুবা শুকাইয়। যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহার! 
যতক্ষণ ডিম্বের সাক্ষাৎ না পাইবে, ততক্ষণ স্ত্রী-জননেত্ত্রিয়ের পথে ভ্রমণ 
করিতে থাকিবে ).উহার সাক্ষাৎ পাইলেই ইহার! আর ভ্রমণ করে না। 


৪২৪ ফিজিয়োলতী 


হাতেই বোধ হয় ঘে, ভিষ্বে উপস্থিত ভওয়াই উহাদের ভ্রমণের এক মাত্র 
উদ্দেশ্্া। 

ভিঘের বিকাশ (€ [9৫5৩1017671 01 ০017 )_-এইরূপে শুক্র-কীট 
কর্তৃক ভিম্বের গর্ভাধান হইলে, উহাতে অসংখা পরিবর্তন দৃ্ট হইয়া থাকে। 
ষযথ। £-- 

(১) ডিম্ব ফেলোপিয়ান্‌ নলীর মধান্থলে আসিনামাত্র উঠার সর্ব্ব বভি:স্থ 
ঝিল্লীর বচিদ্দিকে একটী অগুলালময় আববণ লাভ কবিয়! থাকে । ভিম্ব প্রসব- 
কাঁবী জীবদিগেব ডিঙ্গে এই অগুলালময় পদার্থে আধিক্য দেখিতে পাওয়! 
ধায় ; উহাঁব কাবণ এই যে ডিদ্ব মাতৃগর্ভ হইতে গ্রশ্থুত হইলেও উক্ত পদার্থ দবাব! 
তাহার মধাস্থিত শাবকের পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে । এতদ্বানীত, ডিহ্বশাবকেব 
পাতন লপণ লান্ভড হইবার জন্য, তাভার সর্বোপরি একটী কঠিন খোল। 
দেখিতে পাওয়া মায় । ডিম্বশানক বর্ধিত হইলে এই খোলা এত পাল] ভইয়। 
পড়েন, শাসক তাতাঁর চক্ষব সাহাযো ডিম্ব ভেদ কবিয়া বহিরগত ভইয়া থাকে। 

' নাপখৰ এচাম বাঁ ডিম্বেব এবম্প্রকাব ঘন অগ্ুলাল ও অধাতব লবণেব কঠিন 
মখববণ লা কবিবাধ আনশ্যক নাউ, কাবণ ডিশ্ব স্ত্রী-জননেন্রিয়ের ভিতর 
হইন্ভে পোষণোপযোঁগী পদার্ণ লাভ কবিয়া থাকে । 

(১) ডিশ্দ যখন ফেলোপিয়ান নলীতে ভ্রমণ কবে, ভথন তন্মধ্যশ্থিত ভিম্ব- 
কুঙ্দুম অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে । প্রতোক ভাগেব ভিতর এক একটী 
কোবর্ধনশীল মূল থাকে । ইহাঁবাই বিভক্ত হইয়া পবিশেষে এক একটা কোষ 
নির্মাণ কবে। ডিম্ব ৭৮ দিবসের পব গর্ভাশয়ের ভিতব উপস্থিত হইলে তাহ। 
আব বিত্ত হয় না। 

(৩) অগুকুম্থমেব চতৃঃসীমায় যে সকল কোষ দৃষ্ট চয়, তাহাব। ক্রমে ক্রমে 
বর্ধিত ত*য়া পরম্পবেব চাপে বহু কোণবিশিষ্ট হয়, এবং পরিশেষে তাতাব। 
সকলে মিলিয়। একটা বঝিল্লীব আকারে পবিণত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার 
অগুকুন্মমের মপাভ'গে কেবল নিম্শ্ল তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়! যায়। এই 
রূপে সমস্ত অগুকু্ম একটা নূন বুদ্ধদে (৮০৪1০16) পরিপত হয়! ইহার 
অভ্যন্তব গাত্রের কোষ 'দগকে অঙ্কুব সম্বন্ধীয় বা ব্রাষ্টেড।িক বিল্লী (018300- 


0610810 01 561101051 10622101710৩ ১ কহে। 


চটি 110 যে, 5২৫ 


(৪) ব্র্যাঞ্টোডামিক বিশ্রী বৃদ্ধি পাইয়া! ত্ববায় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়। 
পড়ে £__এপিব্লাই, মিসোব্াষ্ট এবং হাইপোব্রাই্ট। এক্ষণে ডিশ্বকে পৰীক্ষা 
করিয়! দেখিলে, ইহাতে ৪টী আবরণ দেখিতে পাওষ! যাইবে, অর্থাৎ সর্ববাহিরে 
জাপনী-ঝিল্লী, এবং উহার ভিত দিকে ব্রাষ্টোডামিক ঝশ্লীর তিন আববণ 
লক্ষিত হয় | 

'এপিব্রাষ্ট (00101২6)- ইহা তইতে চন, বড় বড় যু কেন্ত্র (০0005), 
চক্ষুব প্রধান প্রধান অংশ, কর্ণ, নাপিকা, এবং এম্নিরনেধ এক পৰা 
নিশ্মিত ভয়। 

মিনসোরাক্ট 0৮১০০ট1৪৭ট উঠ হউনে অস্থি, পেশী, ফেসিয়া, পেরি 
ফিখল, অর্থ1ং দূব্িত স্বামু, রক্ত সপ্চালন যন, সংযোগ তন্ধ, থাগ্ভবহা নলীব 
(-১11007170% ০8721) পেশী স্থত্র, এমনিকসনেব বহিন্দিকের পর্দা এনং এলপ্ট. 
ইসেব কিয়দংশ নিল্পিত হইয়! থাকে । 

হাঁঠপো ব্রাষ্ট 015501)1751)--খাদ্যবাহীনলীব ও ফুসফ,সের এপিথি- 
(লয়াল্‌.পর্দি, এবং এলেন্টফ়িসেব কিয়্ংশ নির্সিত হইয়। থাকে । 

শ্োবিয়ান্‌ (01)070)17)--9ভাম্‌ অর্থাৎ ডি শীঘ্রই উক্ত গকাবে 
আববণ লাভ কাধয়া জরাধু মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ৩থার উপস্থিত তইয়া উচার 
€জানা পেলুনিড! ছথাহ ধঠি'দকম্থ আবরণেব চঠদ্দিকে বভসংগাক ভিণাই 
(প্রবদ্ধীন ) উপন্ন ঠয়। যন্্ারা সমস্ত ওভামকে কোমল ও লোমঘুত বলিয়। 
বোর £য়। ওভামের এইন্ূপ বাহিরের আবরণকে কোিয়ন কহে। এই 
কোিমুনেৰ কথা আবাব লিখিত হইবে। 


পপ পারি 


ঝতুর বিবরণ | 
15২0 ৮108, 
পুর্বে উল্লে কবা হইয়াছে যে, গ্র্যাফিগান্‌ ভেসিকেল বিদীর্ণ করিয়া ডি্ব 
নির্গত হইপাব কালে, নাবী খতুমতী হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাক্স প্রতি মাপে 
বখন নাখীব ডিঙ্বাধার হইতে ডিম্ব নির্গত হম, তখন উহার আধার, ফেলো- 


পিয়ান্‌ নলী, গর্ডাশয়, এমন কি সমস্ত শরীর মধ্যে থে সকল পরিবর্তন সংঘটিত 
৫8 


৪২৬ ফিজিয়োলজী। 


হয়, উহাদের সমষ্টিকে খতু কহে । এরূপ পরিবর্তনের এই ফল হয় যে, ডি্ব 
ও গর্ভাশয় এবং ফেলোপিয়ান নলী প্রত্যেকেই রক্রবর্ণ ও উত্তেজিত হইয়া 
পড়ে; এতদ্যতীত, গর্ভাশয় আপন গ্রন্থি সমুহের সহিত বুদ্ধি পাইয়াও থাকে । 
তৎপরে স্ফীত গর্ভাশয়েব অভ্যপ্তব গাত্র কুঞ্চিত হইয়া তথ! হইতে অধিক পরি- 
মাণে শোণিত নিংশ্কত হইরা থাকে । ইহাকে রজোনিঃসবরণ কছে। 
এই শোণিত যোনির ডিতর দশ! বহির্গত হইবার কালে, উহাব অস্যোগে 
ঈষৎ তবল হইয়! যায় এবং সেই ছন্ঠ উঠা বাহিবে উত্তমবপে জমাট বাধিতে 
পাবে না, কিন্তু অধিক পরিমাণে শোণিত বহির্গত হইলে স্পষ্ট জমাটচাপ দৃষ্ 
হইতে পারে । 
নারী খতুমতী হইলেই ডি্বও যে তৎসঙ্গে নির্গত হইবে এমন কোন বদ্ধ 
নিয়ম নাই, কাবণ অন্য সময়ে কেবল সঙ্গমেও ডি নির্ঁত ভইতে পাবে 
ডিথ ও শুক্র-কীট প্রতোকে কিয়ন্দিবন পধ্ণন্ত জা জননেন্ত্রিয়েব পথে সচেতন 
ভাবে ভ্রমণ কবে বলিয়া, খতুব পূর্বে ও পবে সঙ্গম ভইলেও তাহার! পবস্পব 
মিলিত হইয়া ভ্রণেব অঙ্কব নির্মাণ করিতে পাবে । অতএব কেবল সঙ্গমেব ফল 
স্বরাপ যে ভিথ্ব নির্গত হইবে এমত বল! যাইতেও পাবে না। 
কেহ কেহ বলেন যে রজোনিঃনবণেব পূর্বে ভিম্ব নির্গত হয়) ষেকারণে 
ডিম্ব নির্গত হৃউক্ষ না কেন, উহ। গুক্র-কীটেব সহিত মিলিত হইতে না পারিলে, 
শুকাইয়া যায় এবং গর্ভাশয়-বিল্লী ক্রমে গ্রাকৃতিস্থ হইয়া! থাকে | 
কর্পাস লিউটীয়াম নির্বাণ (০1575610700 007চছ৪ 100602)) 
-_-গ্র্যাফিয়ান্‌ ভে।সকেল হইতে [ডষ্ব বহির্গত হইয়া গেলে পৰ ভিক্বাধার পরীক্ষণ 
কৃবিয়া দেখিলে, তথায় ভিশ্ব নির্ঈমনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ন। 
কেবল কর্গাস-লিউটীয়ান্‌ নামক একটী পীতবর্ণেব চিহ্ন দুষ্ট হয়। ডিম্বের 
নির্গমন কালে, গ্র্যাফিয়ান্‌ ভেসিকেলের অত্যন্তর প্রদেশে কিঞ্চিৎ রক্তাধিক্য 
হয়া থাকে, এই রক্ত বিবিধ পরিবর্তনেব পর পীতবর্ণের কর্পাস লিউটিরাম্‌ 
ন(মক বিন্দু প্রস্তুত করে। এই বিন্দু, গর্ভেব সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিত হয়, নতুব! অন্য : 
: এমে আুশ্য হইনা পড়ে । 
পবশেষে বলা বাহুলা যে, নারী যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্র, তাহার 
১1,069 মনন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সময়ে 


0170১ ০৮ গা ঢ28105, ৪২৭ 


পে শী শী িশিশীটি তা টি শিট তি শা ৩ পাশা পশশীশশা শিট কটা তা এশোিশা তি সত শী শাশিপিীীশিশ ৯ 


তাহার তলপেটের নিম্নে লোম জন্মে, স্তনদঘয় ও স্ত্রী অঙ্গসমূহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, 

এবং গর্ভাশয়েব অন্ঠা স্তর গাজর হইতে বজোনিঃসরণ হইয়া থাকে। এই রজো- 
নিঃসবণেব, প্রকৃত সমম্ব নির্ণর করা যাইতে পাবে না, কারণ, স্থান ও অবস্থা 
ভেদে উহাব তাবতম্য হয়। অর্থাৎ উষ্ণ প্রধান দেশেব আরীগণ প্রায় ১০ হইতে 
১৩ বংসব বর়ঃক্রমের মধোই খতুমতা হয়, এবং ৪৪ বংসর খয়ংক্রমের পর 
রজোনিঃসবণ বন্ধ হইয়া যায়। 'আবার, শীত প্রধান দেশের নারীদিগেব প্রায় 
১৪1১৫ বসব বয়সে বঞ্েনিঃসবণ আরন্ত ভয় এবং ৫০ বংসর বয়স অতীত 
হইলে প্রায় ভাহা রুদ্ধ হইয়া যান । নাবী বিশেষে উক্ত রক্তআাব ৩।৪।৬ দিবস 
পথ্ান্ত স্থায়ী হইয়া! থাকে । অলন ও গ্থপ্রিয় নাবীবা শীপ্রই খতুমতী হয়। 
ধতুব অব্যবহিত পূর্বে, কটাদেশে বেদনা, নিম্নদেশস্থ অঙ্গ প্রতাঙ্গের অবসরচ্া 
এণং নারী বিশেষ নান! প্রকার অসুস্থতার লক্ষণ দুষ্ট হয়! থাকে । 


পপি পা পপি আপ 


গর্ভাশয়ের পরিবর্তন । 
011,015 0৭ ]771715 077151২05, 

শব যখন ফেলোপিয়ান্‌ নপাব ভিতব বিকসিত ভইতেে থাকে, সেই সময়ে 
গ্রতিধাবঠ গতির কৌশলে গর্ভাশয় মধ্োও নানা পাণর্তন সত্ঘটিত হয়) 
অথাৎ, ভু সময়ে যেমন জবাধুব শ্রৈদ্মিক বিল্লাতে বক্তাধিক্য হয এবং জবামু 
গ্র্থ সমূহ বাধ পায়, শুক্রকাট কর্তৃক ডিঘ্বেব গভাপান হইপেও জবাঘুধ সেই 
ূপ পাথবন্তন হইয়া থাকে । কিন্তু খতিব সময় যেমন খামু শান বুপ্চিত হইয়া 
রক্ত বহির্গত করিয়া! দেয় ও আপন পুর্ববৎ অবস্থা লা5 কবে, টিশ্বেব গনিত 
জধাদুব এবপ্প্রকার অবস্থায় আপাততঃ তেমন পরিবর্ধন হয় না এবং উহা কিছু- 
কালে নিমিত্ত বুদ্ধি পাইতেই থাকে । 

এইরূপ বুদ্ধির এই ফল হয় যে, জবাঘুর গাত্রে একটী নুতন নির্লী প্রস্তত 
হইয়া থাকে । ইহাকে ডিলিডুগ্া কহে। ডিম্ব ফেলোপিরান নশীৰ ভিতর 
অস্কুবসন্বন্ধীয় ঝিল্লী পধ্যস্ত লাভ কিয়া গর্ভাশরে প্রবেশ কবে এবং উহার 
ডিসিডুঞ্জ। বিল্লী দ্বাবা আবৃত হইয়। পড়ে। ত্পবে ডি যত আগে বিকসিত 
হুইতে থাকে, তত জঅরাযুর গেশী-সত্র সকল বর্ধিত হয়, এবং নুতন পেশী স্থত্র 


৪২৮ ফিজিয়োলজী | 


তাহার গাত্রে উৎপন্ন হইতে থাকে ; 'এপ্ন্ত জরায়ুর আযর়তনও বর্ধিত হইয়া 
যায়। | 











ডিসিডুয়। তিন অংশে বিভক্ত কইয়া থাকে । ১-_ভিসিডুয়া'রিফেক্সা, ইহ] 
ডিশ্বকে বেষ্টন করে। ২-_ডিসিডুয়-ভির| ইহ! জরায়ুর অবশিষ্টাংশকে আধুত 
করিয়। থাকে । ও--ভিসিডুয়া-সিরোটিনা, ইহ] ভিত্বের নিকটবর্থা জরামুর গাত্রে 
সংলগ্ন থাকে। নারীর তিন মাস গর্ভের পর, ভিসিড,য় মিরোটিন! বিল্লী, যথার্থ 
আর্থাং ডিসিডয়া-ভির! বিশ্লীর সহিত মিলিত হইয় যায়। তঙজন্ত আর রজঃ নির্গত 
হইতে পারে না। এ ভিপিডুয়া-সিরোটিন! বিল্লীর স্থানে ভ্রণের এলেন্টরিস্‌ 
নামক রক্তপুর্ণ ঝিল্লী কর্তৃক প্লাসেণ্ট। বা ফুল নির্দশিত হইয়া থাকে । 


গর্ভাশয়ে ভিষ্বের পরিবর্তন | 


(০চাঞএ ৮5 ০0৮ 272 0৬01 ৬7 মাসি 702 012105, 


ওভাম বা ডিম্ব ফেলোপিয়ান্‌ নলীর ভিতর অঙ্কুর সম্বন্ধীয় বিল্লী পর্যন্ত লাভ 
করিয়া গর্ভীশয়ে উপস্থিত হইলে, উক্ত ঝিল্ত্রীর উপরিভাগে একটী গোক্জাকার 
এবং অস্বচ্ছ বিন্দু, (0৩[7017091 2168) দেখিতে পাওয়! যায়। বিন্দু ক্রমে 
স্বচ্ছ ও পেয়ার! রা আকার ধারণ করে, এবং উহ্নার মধ্যস্থলে একটা নিয়- 
গান দঃ হয়? এই খানেই অগের প্রথম অন্কুর (2000160৬৩ 50681) প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । এই নিমস্থানের উপর ও নিম্নদিক হইতে কতকগুলি নৃতন 
ভিশ্বাকার কোষ বৃদ্ধি পাইয়। উহাকে একটা নলীর আকারে পরিণত করে । 
এই. নলীর ভিতরে মন্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার উৎপত্তি হইয়া থাকে। 


0708 0 101217হা, ৪২৯ 


পূর্বোক্ত নলীর নিয়ে কতকগুলি সুচাকায় কোষ বৃন্ধি পাইরা মেরুদণ্ডের শ্হি 
করে। ৪ টং ও 

আম্বালাইক্যাল ভেগসিকেল (0001016% 585101০)-- যখন অস্কুর 
সম্বন্ধীয় বিল্লী হইতে কতকগুলি ডিম্বাকার কোষ তার! পূর্বোক্ত নিযস্থান একটা 
নলীতে পরিণত হয়, তখম সেই স্থান হইতে আর একটা ঝিল্লা নিয়ে নামিরা 
অগুকুম্থমের (০10) কিয়দংশকে বেষ্টন করে। অবশিষ্ট অগুকুন্ুমকে আব্বা, 
লাইক্যাল্‌ ভেসিকেল্‌ কছে। ভ্রুণ, একটা নলের স্বার! (৮161180৩ ৫0০) 
এই ভেসিকেল্‌ হতে রক্ষপণোপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়।' থাকে) 'ক্রমে এ 
ভেসিকেল্‌ উ্াব নলেব সহিত শুকাইয়ী যায়। অস্কুর সম্বন্ধীয় বিল্লীর মিউ. 
ক!স্‌ গাত্র হইতে আদ্র উৎপত্তি হইয়! থাকে । 





ঢা1£, 58 70 017 0010219 012০7108 2 007 55360910219 22. 800102 5 
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এমৃনিয়ানু (9)010)--ওভাম্‌ বা ভিম্ব রধন গর্ভাগয়ে এইরূপে ক্ুণে 
বিকসিত হইতে থাকে, তথন ব্রাষ্টোভামিকি বিল্লীর এপ্্রিই ও মিসোরা& 
আবরণ উর্ধে উত্থিত হইয়া ভ্রণকে আবৃত করিতে থাকে । এপির্রা জরণকে 
সর্বতোভাবে আবৃত করে, ইহাকে এমুনিয়াঁন্‌ 'কছহে। অপরটী বহির্দিকে 


৪৩, ফাজিয়োলজী। 


জীবনী ঝিল্লীর ড16511105 006071509) সহিত মিশ্রিত হইয়। কোরিয়ান 
গ্রস্তত করে। এমনিয়ান্‌ আবরণের মধ্যে এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট পীত ও 
সবুজবর্ণের অগুলালময় তরল পদার্থ (7080৫ ৪0০.011 ) দেখিতে পাওয়া যার, 
দ্বারা ভ্রণ অক্লেশে ইতভ্ততঃ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়। আবার, এই তরল 
পদার্থ পূর্ণ এমনিয়ান্‌ ঝিলী গর্ভাশয়ের পূর্ণতা রক্ষা করে ও প্রসবকালে উহার 
সুখকে বিস্তৃত করিয়! প্রসবের সুবিধা করিয়া দেয়; এতদ্যতীত, উহার! 
কিয়ংপরিমাণে দ্রণের রক্ষ। হইয়াও থাকে । লাইকার এমোনিয়াই মধ্যে 
এলবুমিন, গ্রবিউলিন, শর্করা, ল্যাকটিক্‌ এসিড, ক্রিগেটিনিন্, ইউরিয়া প্রভৃতি 
পদার্থ দৃষ্ট হয়।, এতঘ্যতীত, ইহাতে ভ্রণের তকৃকোষ, লোম ও চর্ববিকণ। 
ভাসিতে দেখ! যাঁয়। ত্রণের ত্বক ও কোরিয়ান বিল্লীর কেপিলারী, মৃত্রগ্রস্থি 
এবং গর্ভিনীর ডিন্ুড়ুয়৷ ভিরা বিল্লীর রক্তবহ। নাড়ী হইতে লাইকার এমনিয়াই 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
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এল্ন্িয়িস, ও প্লেসেন্ট। (41100 ৪10 15০5005)-_এস্নিরান্‌ 
বন বৃদ্ধি গাইতে থাকে, সেই" সমরে “অন্ধের পশ্চাঙ্ছেশ 'হইতৈ এলা প্টগিস. 


শা ধিএপধিটাঞহঘ 01. অত, ৪৬১ 


মামক একটা রক্তপূর্ণ বিল্লী উৎপন্ন হইয়া থাকে । এলান্টরিস্‌ দ্বার! ভ্রণের শ্বাস 
ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া! নির্বাহের সুবিধা হইয়া থাকে । ইহ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়। 
ঘখন কোরিয়ান 'বিল্লীতে সংস্পৃষ্ঠ হয় তখন সেই সন্ধিদ্থণে জরায়ু কুমুম 
(01801702) নির্মিত হইয়। থাকে । ৪ মাসে প্রাসেণ্ট। সম্পূর্ণরূপে বিকাশ 
প্রাপ্ত হইলে ইহার ছুইটী স্বতন্ত্র অংশ দৃষ্ট হয় যথা :__ফিটাল্‌ অর্থাৎ জপ সধদীয় 
ও মেটার্ণাল অর্থাৎ গর্ভিনী সম্ব্বীয় প্লাসেন্টা। ফিটাল্‌ প্াসেন্টা মধ্যে ভিলাই 
ও যক্তবহ! নাড়ী দৃষ্ট হয় এবং মেটানণল প্লাসেন্টা মধ্যে গভীর গর্ত বা স্থান 
(51770565) দৃষ্ট হয় যথায় উক্ত ফিটাল্‌ ভিলাইগুলি নিশশ্্ থাকে। ফিটাল্‌ 
রক্কে অক্সিজেন এবং মেটানাল রক্তে কার্বণিক্‌ এসিড. সঞ্চিত হইয়। ধাকে। 
এশাণ্টগ়িস, এমনিয়ান্‌ ও জীবনী-বিল্লী দ্বারা যে কোরিয়ান বিষ্লী নির্মিত তয়, 
উহার চতুর্দিকে ভিলাই নামক ক্ষুত্র ক্ুপ্র রক্তপূর্ণ উচ্চন্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
ইহার! প্রস্থতির গর্ভাশয় মধ্যে নিমগ্র হইয়া তথ! হইতে রক্ষণোপযোগী সার 
আকর্ষণ করে, এবং ইহাদের দ্বার! জণের অসার পদার্থ মাতার ঈ্চি মধ্যে 
গ্রন্মিপ্ত হইয়! থাকে । | 
মাতার ও গর্ভস্থ শিশুর রক্তবহানাড়ী সমূহের পরম্পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন 
যোগ ন! থাকিলেও এতগুভয়ের মধ্য দিয়া পদার্থ নিচয়েপ্ চলাচলের কোন 
বিগ্ব ঘটে না। 
আত্বালাইক্যাল, কর্ড (00100111081 ০01৫)--ইহ! ১৮ হইতে ২, 
ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে । ইহা আন্বালাইক্যাল্‌ শিরা ও ধমনী দ্বারা নির্দিত 
হয়। আম্ালাইক্যাল্‌ শির! ঘর! ভ্রণের পরিষ্কার রক্ত প্রেক্গণ্টা হইতে যর্কতে 


চালিত হইয়া থাকে। 


স্তন গ্রন্থির বিবরণ | 
পা 111১115101৮ ৭09, 


ছই স্তন গ্রন্থি ওয় হইতে ৬ঠঠ পঞ্জর পর্যান্ত বিস্তৃত থাকে। প্রতোক গ্রন্থির 
মধ্যতাগের কিঞ্িং নি়ে স্ঠনেক্স বৌট। ( 1001৩) দুষ্ট হয়। এই *বাটির 


৪%£ ফিলিয়োললী। 


চতুষ্পার্থে ঘোর বর্ণের ভেল| (4১€6০18 ) দৃষ্ট হ়। গত্ত্াবস্থায় এই ভেলার 
আধিকা হইয়! থাকে। 

হন গ্রন্থির গঠন (51780101)--স্তন গ্রন্থি প্রধানতঃ চর্বি ও'সংযোগ 
তস্ততে নির্দিত। ইন্থাতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড (7963 ৪70 19901695 0 
নঙ্গী (19০63 ) এবং রক্তবহা নাড়া দুষ্ট হয়। এ ডাক্টের ভিতর শ্তস্তাকার 
এপিথিলিয়াম্‌ থাকে। গর্ভাবস্থায় শ্ুনগ্রস্থি বৃদ্ধি পায় এবং তন্মধ্যে সিরাস্‌ 
অর্থাৎ রক্তরল সন্ধায় নিঃসরণ দৃ্ট হয়। এপিথিলিয়াম্‌ কোষ সমূহ বৃদ্ধি 
পার ও তন্মধো তৈল বিন্দু সঞ্চিত হুইয়! ক্রমে দুগ্ধ বিন্দৃতে পরিণত হইঞা 
থাকে। প্রসবের ২৩ দিনের পর তুগ্ধা পরীক্ষা! করিলে তন্মতধা চর্বি বিন্দু 
অর্থাৎ কোলাষ্টাম কর্পাসেল দৃ্ হয়। স্তনের এরিয়োল! অর্থাৎ ভেলার স্থানে 
ছুপ্ধবহুনকারী নলী আসিয়া! উপস্থিত হয় ও তথায় এম্পূলি অর্থাৎ থালীর 
আকার ধারণ করে, এ থালী মধ্যে দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়া থাকে । এ থালী কুঞ্চিত 
হইলে নিপল্‌ অর্থাৎ স্তনের বোটায় ছুপ্ধ বাহির হইয়! পড়ে । 

: ছুপ্ধের রাসায়নিক উপাদান ( ৬0177008111017 916 00111 ) 2২ 


নারীঘগ্ধ গাভীুগ্ধ 
কেজিন ও এল্বুমেন্‌ ৩.৩৫ ৪ ১ 
চর্বি ৩.৩৪ ৩.৯ 
শর্কর! ি | ৫২ 
লবণ | ৮. 


সাল ৮৯৫৪ ৮ ১.৩ 


৯০০ ১০০ 

হ্গ্ধ নিঃসরণ (১০০৪6) 01 101) এপিথিলিয়।ম কোষেব 
টো প্লা্মম্‌ হইতে হথ্ধেব চর্বে নির্শিত হয়। আগারীয় তৈলাক্ত পদার্থ হইতে 
ভাহ। উৎপল ভয় না। এউ্রঝপ কোষ মধ্ো কেছিন এবং ছুপ্ধ শর্করাও প্রস্তত 
হইয়া থকে, ছ্খীশিঃসরণ ক্রিয়া আয়ুব কতৃত্ব নির্ভব কবে। স্পাইন্যাল্‌ 
মজ্ঞ।মধো ভুপ্ধ নিঃসরণ ক্রিয়ার কেন্ত্র (ব০.৬০ ০9707৫) দৃষ্ট হয়। এই ক্রিয়ার 
টচৈতন্তোৎপাক ও সঞ্চালক অর্থাৎ ছুপ্ধ নিঃসারক আ্াযু ইপ্টার কাল দ্বাযু।_ 
প্রন তীর 'জাহার ও মনের অবস্থায় ছঃখ নিংসবপ ক্রিয়ার ভারতমা দুষ্ট হয়। 


ধীচির বিবরণ 

75775. 
এস্ক্রোটাম্‌ অর্থাৎ মুক্ষথালীতে টেট্টিস্‌ বা বীচি অবস্থিতি করে। ছুষটটা 
বীচির আকার ডিশ্বের মত, পার্্বদদিকে জীষৎ চ্যাপ্টা। প্রত্যেকে প্রায় দেড় 
ইঞ্চি লম্বা এবং ওজনে প্রায় অর্ধ ছটাক। প্রতোক বীচির পশ্চাৎ ধারে 
এপিডিডিমিম্‌ থাকে । ইহ! বীচির নিঃসরণকারী নলের কতকগুলি ভাজমাত্র। 

ইহার উপরের অংশকে গ্লোবাস্‌ মেজর ও নিয়াংশকে গোবাঁস মাইনর কহে। 

বীচির গঠন (30৮0০:919)-- ইহার চতুর্দিকে যে শাত্রবৎ থালী দৃষ্ট হয় 
উহার মাম টিউনিকা এলবুজিনিয়া। এই আবরণের চতুর্দিকে 
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টিউনিক। ভেজাইনেলিন অবস্থিতি করে, কেবল পশ্চার্দিকে টিউনিকা 
তেজাইনেলিসের আবরণ দৃষ্ট হয় না । কারণ, সেই দিকে রক্তবহা নাড়ী গুলি 
৫৫ 


৪৩৪ ফিজিয়োজতী। 


বীচির মধ্যে গ্রবিষ্ট হয়। টিউনিকা এগ্বৃজিনিয় বীচির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া 
মিডিয়া্টিনাম্‌ নামক পর্দা প্রস্তত করিয়া থাকে । 

শ্ল্ম গঠন ( 8010006 ৪৮01০06016 )--বীচির মধ্যে ২৫৯ হইতে 85, 
লবিউল অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দষ্টি হয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবিউল থগুগুলি 
কুগুলাকার কতকগুলি নলী দ্বারা নির্দিত হয়। এই নলীর্দিগকে টিবিউপাই 
সেমিনিফেরি কছে। 

ভেসারেক্ট1 (৮০০৪ 16০৮ )--লবিউল্‌ দ্িগের উপরিভাগে নলী গুপি 
তত ফুগুলাকার ভাবে ন। থাকিয়া সরলভাবে অবস্থিতি করে, এই সকল 
নলীদিগকে ভেসারেক্টা কহে। 

রিটিটোক্টিস (1০0 (০515৪ )--তেসারেক্টাগুলি মিডিগ়াষ্টিনাম ' মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়! জালবৎ আকার প্রাপ্ত হয়, এ জালবৎ নলীর গঠনকে রিটিটেট্িস 
কহে। 

ভেসা এফারেন্সিয়! (5৬৭ ৩৩705 )-বিটাটেষ্টিদ হইতে যে 
১০ হইতে ২০্টা নল বাহিৰ হয় উহাদিগকে ভেসাএফারেক্সিয়। কছে।' ইহারা 
টিউনিক। এল্বুজিনিয়া ভেদ করিয়া থাকে । ইহার! গ্রথমে সরল তৎপরে 
বক্রভাব ধারণ কিয়! এপিডিডিমিস্‌ পর্যন্ত গমন করে, হেথায় উহারা 
কোনাই-ভেসকুলসাই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। | 

এপিডিডিমিনের খাল (021)8 ০1 [20101001015 )--কোনাই 
ভেসকুলৌসাই গুলি একটা নলী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই নল বিবিধ ভাজ 
বিশিষ্ট হইয়। গ্লোবাস্‌ মেজর ও মাইনর লাম প্রাথ হয় অবশেষে এ নল 
ড্যাস্ডেফারেন্স নামক নলীতে পরিণত হইয়া থাকে । 

ভ্যাস ডেফারেম্সা (৮৪৩ 06667678 )--ইহ! বীচিস্থিত পদার্থ গুলির 
বহিরগমনকারী নল বিশেষ। ইহ| গ্লোবাস্‌ মাইনরের নীচে হইতে উৎপর 
হইয়া! ইঞ্টারন্তাল্‌ এবডোমিনাল্‌ রিং পর্যন্ত উর্ধে উথিত হয়, তৎপরে ইহ মূত্র 
খানীর তলদেশে বিস্তৃত ও থালীর, আঁকার ধারী করিয়! ভেসিকিউলা-সেঙি- 
নেলিসের নলের সহিত সাধারণ ইজেকিউলেটরী ডাক প্রস্তত করিয়। থাকে। 


৮৯৮0 51770, 6৩৫ 


প্রসব বিবরণ । 
৮ তোহাহা0োব, 


যত দিন ভ্রণ গর্ডাশয় মধো অবস্থিতি করে, তত দিন জরায়ু ক্রমশঃই শ্বীত 
হইতে থাকে, এবং ইহার কুঞ্চনের কোন মাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয়না। কিন্তু ই৭৫ 
হইতে ২৮০ দিবস, অর্থাৎ প্রায় ৪০ সপ্তীহ অতীত হইলেই প্রসবেব কাল 
উপস্থিত হয়, এবং এই সময়ে গর্ভাশয়ের অকন্যাৎ কুঞ্চন আরম্ভ হইয়। থাকে । 
প্রসবের দিন ঠিক করিয়া নির্দেশ করা যায় না, কারণ ওভাম বা ভিম্বের 
নির্গমন ও গর্ভাধানের ফাল আভ্িও অনিশ্চিত রহিয়াছে । 
যাহ হউক প্রসবের দ্রিন উপস্থিত হইলে প্রথমেই গর্ভাশয় কুঞ্চিত হইয়! 
আপন মুখকে (০5 8৫1) বিস্তৃত করিয়।! ফেলে, পরে শিশু যোনি মধ্যে 
কসিয়। উপস্থিত হইলে, উদ্দর গাত্রের পেশী সমুহ কুঞ্চিত হুইয়! উহাকে 
বহির্গভ করিয়। থাকে । 
এই প্রসব কাধ্য প্রতিধাবিত গৃতির কৌশলে সম্পন্ন হইয়। থাকে, কারণ, 
কুকুরেব বঙ্ষোদেশস্তিত মেরুদণ্ড বিভক্ত করিলেও উহার প্রসব কার্য নির্বরক্সে 
সম্পরন হইতে দেখ! গিয়াছে, আবার ক্লোরোফরম্‌ দ্বারা অচৈতন্তাবস্থায় গর্ভিণীকে 
প্রসব হইতে দেখ! গিয়া থাকে । 
কটা গ্রদেশস্থ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার কোন অংশে প্রসব কাধ্যের আকর-বিশ্ছু 
অবস্থিতি করে। 
প্রতিধাবিত গতির কৌশলে গর্ভাশয় বে কুঞ্চিত হয়া থাকে তাহার আরও 
আরও অনেক দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাওয়া যায় যথা,--উদর গান্রকে চাপিয়। কিন্বা 
যোনিতে অন্ত কোন পদার্থ রক্ষা! কবিস1, অথব| সস্তানকে মাতার ভ্তনপান কর! 
ইরা! গর্ভাশয়কে কুঞ্চিত করা যাতে পারে ; বন্থার| প্রসবাস্তে প্রন্থতির রক্তু- 
ত্াবের সম্ভাবনা.থাকে না। যাহ! হউক প্রসবকালে গর্ভাশয় কি কারণে এত 
প্রবলভাবে কুঞ্চিত হইয়া থাকে তাহ! ঠিক বলা যায় না; বোধ হয় ইহা আপন 
অত্যন্তরস্থ কোন অনিশ্চিত কারণে কুঞ্চিত হইয়! থাকে। 
প্রসব কার্ধ্য অপ্রয়াসপিদ্ধ প্রতিধাবিত গতিন্ন কৌশলে সম্পন্ন হইলেও, 
মন্তিফ উহার উপন্থ কর্তৃত্ব করিয়া! থাকে ষথা-_ 


৪৩৬ ফিজিয়োলজী 


নানাপ্রকার মনোবিকারে প্রসবের বিলম্ব ও প্রসবকালে অপরিচিতের 
দর্শনে প্রসব বেদনার অস্তর্ধান হইয়! থাকে | 
সন্তান ভূমিষ্ট হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরেই জরাধুকুন্ুম বহির্গত হইয়। যায়। 
তৎপরে গর্ভাশয় দৃঢ়রূপে কুঞ্চিত হইয়! পূর্বববং অবস্থা! লাভ করে, ইহার বর্ধিত 
পেশীহুত্র সমূহ মেদাপকষ্টত! দ্বার! সন্কীর্ণ হইয়! যাঁয়, এবং অবশেষে ইহার গাত্রে, 
স্বাভাবিক একটী ঝিল্লীর আবরণ পুনর্বার দৃষ্টিগোচর হইয়৷ থাকে । 
সম্ভপ্রশ্তত শিশুর শারীর বিধান (70175101085 ০1 100৩ 106 
১০1) 0171]0 )- জন্মের পরে ভ্রণের শরীরে নানা প্রকার পরিবর্তন সঙ্ঘটিত 
হয় যথা £-_ শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হইলেই শিশু ক্রন্দন করে, অথবা কীদিলেই 
শ্বাস প্রশ্বীন আরম্ভ হয়। এবং তৎপরে রক্তমধ্যে বিবিধ পরিবর্থন ,ঘটিয়া 
থাকে । জন্মের পূর্বে আশ্বীলাইকণল্‌ শিরা দ্বার! ধামনিক বিশুদ্ধ রক্ত যকত ও 
হীংপিণ্ডে উপনীত হয়। জন্মের পর আম্বীলাইক্যাল্‌ শিবা শুষ্ক হইয়া যকৃতের 
গোল বন্ধনী (1০170 1198167)0) ও শুষ্ক ডাক্টাস্‌ ভিনোসাস্‌ রূপে অবস্থিতি 
করে। জন্মের পূর্বে আম্বাইক্যাল্‌ ধমনী" দ্বার] অর্ধেক ভাল রক্ত প্রবাহিত 
হইত, জন্মের পরে উহা! বন্ধ হইয়া গিয়! মৃত্রথালীর ্লীর্্বদিকের বন্ধনী (7.206ঃ51 
11280)1) হইয়া পড়ে । জন্মের পূর্বে শোণিত ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভা 
হুইতে ইউষ্টেসিয়ান্‌ ভাল্ভেব সাহায্যে ফোরামেন্‌ ওভেলি দিয়া বাম অবি- 
কেলে পড়িত, জন্মেব পর ইউষ্টেনিয়ান্‌ ভাল্ভ শুষ্ক ও ফোরামেন্‌ ওভেলি বদ্ধ 
হটয়। থাকে । জন্মের পূর্ব ধীমনিক ও শিরার মিশ্রিত রক্ত বাম ভেট্টিকেল 
ও বাম পালোনারী ধমনী হইতে ভাকটাঁস্‌আটিয়োসাস্‌ দ্বারা এয়োর্টাতে 
চালিত তইত, জম্মের পর সে ডাকৃট কুঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া! যায়। 
জন্মেব পূর্ব্বে ফুসফুস বায়ুশূন্ত থাকে ও 'উঠাতে অল্প কালাটে লাল রক্ত 
থাকে। জন্মের পর ফুসফুস বাযু পূর্ণ হয় ও উহাতে অধিক পরিমাণে লাল 
শোণিত আসিয়া উপস্থিত হয়। জন্মের পূর্বে পাল্সোনারী ধমনী মধ্যে ধামনিক 
ও (শরার মিশ্রিত রক্ত থাকে, জন্মের পর উহার কেবল দক্ষিণ ভেশ্টিকেল 
হইতে শিবার কাল রক্ত বন করিয়া থাকে । জন্মের পুর্বে অতি অল্প পরি- 
মাণে শিবার রক্ত পাল্সোনারী শির! দ্বার বাহিত হইয়! কাম অরিকেলে পতিত 
য়, অন্মেব পর প্র শিবার মধ রক্তত্রোত প্রবল হয়। জন্মের পূর্ব্বে ডিসেন্তিং 


16 চ[71৩29 00 171৮ ৪৩৭ 


এয়োর্টাতে মিশিত রক্ত থাকে,জন্মের পর উহাতে কেবল ধামনিক রক্ত দৃষ্ট হয়। 
জন্মের পূর্ষে হৃৎপিণ্ডের নিকট ইন্ফিরিক্ার-ভিনাকেভার মধ্যে মিশ্রিত রক্ত 
থাকে: জন্মের পর ইহার মধো কেবল শিরার রক্ত দৃষ্ট হয়। 

'শিশু ভূমি্ট হইলেই উহার শ্বাস প্রশ্বাস প্রন্্যেক মিনিটে ৪৪ এবং হৃদম্পন্দন 
১৩০ বার হইয়! থাকে । যকৃতের রক্তআোত ক্রিয়ার হাস হয়। সরলান্তরে 
মিকোনিয়াম দৃষ্ট হয়। দিবারাত্রে ৫০1৬০ গ্রাম প্রআাব হয়। 


মানব জীবনের শ্রেণী বিভাগ । 
75 ০7515 017 1৭175, 

টৈশবাবস্থা! (17800 ) জন্ম হইতে প্রথম দুগ্ধ দন্ত বাহির হইবার 
কালে অর্থাৎ ৮ মাস পর্য্যন্ত সময়কে শৈশবাবস্থা কহে। এই কালে সিম্পেথে- 
টিক্‌ আযুমগ্ুলীর ক্রিয়ার প্রাবল্য দেখা যাঁয়। থাইরয়েড, থাইমাস্‌ এবং ল্লীহ! 
প্রভৃতি লিশ্ফাটিক্‌ গ্রস্থিগুণি বৃদ্ধি,পাইয়া থাকে। জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থ। 
ছইই সমান থাকে । মান্ুদিক বৃত্তি সকল ধীরে ধীবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিশু 
বাহা বস্ত দেখিয়া! হাশ্য ও ক্রন্দন কবে । শিশু অধিক পরমাণে আহার করিয়] 
থাকে, উহার মল ঈষৎ তরল ও হরি্রা বর্ণ হয়, উহাতে গন্ধ কম থাকে এবং 
তন্মধ্যে অপরিবর্তনীয় পিত্ত, অধিক পরিমাণে চর্বি এনং জমাট কেজিন দৃষ্ট হয়। 
শিশু সর্বদাই মূর ত্যাগ করে। সদ্য প্রহৃত শিশু ওজনে প্রায় ৭ পাউও হয় 
এবং দীর্ঘে ১৯ ইঞ্চি হইয়া থাকে । প্রথম ২৩ দিন উহার ওজনের হাস হয়, 
পরে প্রতি সধাহে ৬ মাস পর্য্যন্ত ৩ হইতে ৬ আউন্দও বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
৬ মাসের পর শিশুর ওজন দ্বিগুণ হয় এবং প্রথম বংসরের শেষে ৩ গুণ 
হইয়া থাকে । শিশুর হৃংপিগড প্রতি মিনিটে ১৩০ বার এবং শ্বাস প্রশ্বাস 
৪* বার হয়,। 

বাল্য।বন্থণ (01011011090 )--প্রথমবার দক্তোদগম হইতে দ্বিতীয় বার' 
দস্তোদগমের কাল অর্থাৎ প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত সময়কে বাল্যাবন্থা কছে। 
শৈশবাবস্থাপেক্ষায় এই কালে হৃংপিগু ও ফুসফুসের ক্রিয়ার হাস হয়। € বৎসর 
বয়সে এক মিনিটে ১০৫ বার বদস্পনান ও ২৬ বার শ্বাস প্রশ্বাস হয়। দ্বিতীয় 
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বৎসরে শিশু চলিতে ও কথা কহিতে শিখে । এইকালে ৯১০ ঘণ্টা নিদ্র। 
হয়। গ্রতিবৎসরে একটা স্থস্থ বালক ২।৩ ইঞ্চি বাড়ে? স্বাভাবিক ওজনের 
৩৫০ সের কম হইলে অথব৷ প্রতিবৎসরে ২৩ ইঞ্চির উপর বাড়িলে বাবুকের 
বিপদের সম্ভাবনা । শরীরের ওজন ও বৃদ্ধির কম হইলে শরীরের পুষ্টি হইতেছে 
ন] বুঝ| যায়; অতএব এরূপ অবস্থায় সাবধান হওয়া কর্তৃব্য। 
যুবাবদ্থা] (০৭১ )-৭ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত যৌবনকাল। এই 
কালে থাইমাস্‌ গ্রন্থি এবং ছুপ্ধ দন্ত থাকে ন1, আস্থ কঠিন হয়, মানসিক বৃত্তি 
সকল তীক্ষ এবং ন্ররণশক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়! থাকে । প্রত্যেক মিনিটে ৮২ বার 
হদস্পন্দন হয় শরীরের চর্ধ্বি অনেক পরিমাণে ঝরিয়া যায় এবং ক্ম্বর কন্ধশ 
ও গভীর হুইয়। পড়ে । 
প্রেঢ়াবস্থা (4৬1৪৪ ) ২০ বৎসরের পর শরীরের আর বড় বৃদ্ধি 
হয় না, দর্শন ও জ্ঞানোপার্জন শক্তি বলব্তী থাকে, এই সময়ে প্রকৃত বিচার 
শক্তি ভগ্মায় না, মানসিক এক এক ঝৌক বাবেগে অনেক কার্য; সম্পন্ন হয়। 
২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত মনোবৃন্তিব বিকাশ পায়, সুতরাং বে ব্যক্তির 
যে মনোবৃত্তি বিশিষ্টরূপে প্মধণ হয় সেই বৃত্তিই ঝিছ্ট্রেষ কাধ্যকারী হইয়! 
থাকে। 
বৃদ্ধাবস্থা (014 ৪88০) ৫০।৬০ বৎসর হইতে বাদ্ধক্য উপস্থিত হয়। 
বুড়। হইলে শরীরেব বলক্ষয় হয়, ত্বক লোল হয়, ফ্রাভ পড়িয়া! যায়, চুল সাদ 
হয় ও ঝরিয়! পরে । সন্তানোত্পাদিকা শক্তির হম্বতাও লোপ হয়, শ্বাস গ্রশ্থাস 
ও হাদম্পনান কম হয়, ধমুনীতে অস্থিবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয়। শির। সকল বিস্তৃত 
হয়, পেশীর কুঞ্চন ক্রিয়ার হাস উপস্থিত হয়, এবং উহা অস্থিতে পরিণত হয়। 
স্বর বালকের মত ক্ষীণ হয়, পরিপাক ক্রিয়াদি ক্ষীণ হয়, চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীন হয়, 
এবং জ্সন্যানা ইন্দ্রিয়ের শক্তির হাস হইয়া থাকে; কিস্তু মানসিক শক্তির 
শীঞ্ লোপ হয় ন। 
'স্বত্যু (10551) )-ন্ববপিণ্ডের ও শ্বাস ক্রিয়ার লোপ হইলে স্বাভাবিক 
ভাবে মৃতু হয় । জাযুগুলির পোষণ শক্তির লোপ হইলে এরূপে মৃত্যু ঘটে। 
কখন কথন হৃঠাৎ মৃত্যু হয়, কথন কথন মৃত্যুর কাল দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক 


হই! গাকে। 
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সত্যুবালের অবস্থা ও যন্ত্র] (01087506115110-068 00163 1 
0680) 85০0) )-_মুখমগ্ল বিবর্ণ হয়, গালের হাঁড় বাহির হুর ও মাংস ঝুলিয়! 
পড়ে, এবং নাসিক! উন্নত বোধ হয়। ললাটে শীতল ঘর্দ ও উক্ষু ঘোলাটে হয়, 
এবং অক্ষিপুট ঝুলিয্না পড়ে, ওষ্ঠ নীল বর্ণ হয়, মুখগহ্বব বন্ধ থাকে মা-অর্থাণ ই। 
করিয়া থাকে, দাতের মাড়ী শুফ যোধ হয়, এবং দত্তে ময়ল। পড়ে, শরীর স্থির 
থাকে । দৈবাৎ অসাঁড়ে অঙ্গ সঞ্চালন হয়, হস্ত ও পদ শীতল হয়, ক্রমে এই 
শীতলতা সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়, বাস ও প্রশ্বাস মুছু হয় ও গলায় গ্লেম্ম! সঞ্চিত হয় 
এবং গল! ঘড় ঘড় করে। হাতপিণ্ডের ক্রিয়। শ্ুমশঃ হাস, ত্বকের অসাড়তা, 
চক্ষুতে আলোক না দেখ! ন্থতরাং মৃত্যুর সময় চারিদিক ঘোরাদ্ধকার বোধ 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, শ্ববলোপ হয়, বিড় বিড় করিয়া শ্রবণ শক্তি শীত 
লোপ হয় না, অবশেষে হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়| প্রাণবাযু বহির্গভ হইয়া যাঁয়। 

সমস্ত প্রাণী গাজর গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহা স্পষ্ট গ্রতভীত হইবে বে, 
ডিম্ব কিন্বা শুক্র-কীট প্রত্যেক প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্ন স্বরূপ। জীবের জীবন 
সর্বদাই চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে, আজ যাহা ভিম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রাণ বলিয়! 
প্রতিপন্ন হইতেছে, ছুই দিবস পরে তাহাই আবার ডিথে পরিণত হেইয়! পড়ি- 
তেছে। বাস্তবিক প্রত্যেক প্রাণীর দেহ একটা বৃহৎ ভিম্বাধার বৈ আর কিছুই 
নহে। কারণ, ভিম্ব আপন জন্মদ[তার অনুরূপে পুনঃ প্রকাশিত হইলেই তাহার 
আধার স্বরূপ এই দেহ কালে মৃতাগ্রাসে গনিত হইয়! থাকে । 

প্রাণীর দেহ একটা শরটিল যন্ত্র বিশেষ, তজ্ঞন্য সহজে ও ধীয়ে ধীরে উহার 
মৃতু) উপস্থিত হয় না, কিন্তু উহার প্রধান প্রধান যন্ত্রের মধ্যে একটা কোন 
প্রকারে বিকল হইয়! পড়িলে অবিলম্বে দেই দেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ শারীরিক গ্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তির লোপ হইলে যে জীবের মৃত্যু 
হয় তাহ! নহে, কিন্ত শারীরিক কোন একটী প্রধান যন্ত্রে কোন স্থান আঅবর্শগ্য 
হইলে সমস্ত দেহ যেন শ্রীহীন হইয়া পড়ে । 

আমরা পূর্বে আলোচন। করিয়! দেখিয়াছি যে, ভ্বীবের রক্ষার জনা রক্- 
সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু এই রক শ্বাস-ক্রিয়ার সাহায্যে সময়মত 
অক্মিজেন্‌ বাষু লাভ করিতে ন! পারিলে তাহার সঞ্চালন কেবল যে অনর্থক ও 
অনাবশ্তক তাহা নহে, ঘরং সেই রক্ত শরীরের ভয়ানক পত্র হইয়া পড়ে 


ফিজিমোলজী। 





৪৪৩ 
আবার আমর! ইহাও দেখিয়াছি যে, অধোমস্তিফ এই শ্বসংক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব 


করিয়! থাকে, লতুব! শ্বাস-কাধ্য নির্বাহ হইতে পারে না। 
এই সকল অ|লোচনা দ্বার! শ্বতঃই এই সিদ্ধান্ত হয় যে, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস 
ও মস্তি এই তিন প্রধান যন্ত্রের কার্ধক্ষমতার দ্বার! জীবের রক্ষ! হয়। ইহাদের 
মধ্যে একটার কার্ধ্য বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ জীবের মৃত্যু হইয়। থাকে । 








শারীরবিধান তত্র 
অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নোত্তর | 
ফিজিয়োলনী ঝ| শারীরবিধান তত্ব কাহাকে বলে? 7001৯ চ)9- 
1০8 ? 
প্রাণী অধৰ। উত্ভি?দ ঘত দিন লজীব ও সরন থাকে ততদিন সেই প্রাণী ও উত্তিদের গঠন 
ধের যেলৈব দিক প্রত্থিয়া ( ৬119] 01760007612 ) সম্পন্ন হয় উহার নমাক আলোচনার 
লাম ফিলিয়েললী অথব। শারীরবিধান-তত্ব। 
জৈণনিক প্রক্রিয়ার অর্থকি? 1106 15 ৬106 1)1191)07)0700 1 
সর্বপ্রকার সজীৰ পদার্থ মধ্যে ষে সমস্ত পরিবর্তন সুপ্ত ভাবে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে 
যে সমন্ত ক্রিঘা সম্পাদিত হয়ঃ অথচ সেই সমগ্র ক্রিয়। হেডু শরীরে কোনরূপ বিদ্ব না হইয়। 
বরং শারীরিক হস্থতা রক্ষিত হয়, উহাতকেই জৈবনিক প্রক্রিয়। কহে । এই নৈষনিক প্রক্রিয়া 
অর্থাৎ শারীরিক বৈধনিক ক্রিয়।গুলির মুল তত্ব ব| কারণ ব! কাধ্যকাঁরী শক্তি আমর! বুঝিতে 
পারি না, কিঞ্ত প্রতোক জৈননিক ক্রিয়ার উদ্দেগ্ব যে কি উহ আমর! ফিপিয়োলজী বা শারীর- 
বিখান-তন্ব পাঠ কাবিয়। সম্যকরূপ অবগত হইতে পারি। 
প্যাথলজী বা! নিদান তত্ব কাহাকে বলে? 15073 801,919) £ 
শরীরের বৈধানিক অথচপ্রস্থ ক্রিয়াগুপির বিপর্যয় ঘটিলে শারীরবিধান মধ্যে অস্বাভাবিক 
ও অঙস্থদ্ব পরিবর্তন উপস্থিত হয়। যে শান্তর অধায়ন করিলে শরীরিক গঠন মধ্যে যাবতীয় 
অন চাবিক ও অন্ধ পরিশরন জানিতে পারা ধায় উহাকে পাধলজী কহে (1১09108 13 
11575101065 2106160) | 
মকে লজী ব| হিষ্টোলজী কাহাকে বলে ? 1৮15 0১0০0017910প্য ? 
সজীন ব মৃত জীব মাত্রেরই সুক্ষ অর্থাৎ আনুবীক্ষণিক আকৃতি ও গঠন আলোচনার নাম 
মঞফণলক্সী বা হিষ্টোলক্গী। কিন্তু যে প্রণ।লী দ্বারা কেবল নলীব পদার্থের আনুবিক্ষণিক আকুতি 
ও গঠনার্দির কাধ্যক।রী শক্তি বুঝা ব।র দেই প্রণালী আলোচনার নাম ফিজিওলজী ব! শারীর- 
বিধান-তত্ব। | 
জীব শবীবের রাসায়নিক উপাদান (০17910102) 08,919) কিরূপ? 
৬৯টা সুঙ্্র অর্থ।ৎ অযৌগিক পদার্থের (615706715) যধো অতি অল্প সংখ্যক কিঞ্চিৎ অধিক 
গরিমাণে সজীব জান্ভব পদার্থে অবস্থিতি করে নতুব! উহাদের অত্যল্ল চি্নমাত্র জীব শরীরাঁংশে 
ছু? হুইয়। থাকে । প্রত্যেক তন্ততে অর্থাৎ বিধানোপাঁদানে অক্সিজেন, কার্বন, হাইডেজেন এস* 
সাইনোজেন্, এই কয়েকটী অযৌগিক শু্য পদার্থ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এমন কি 
উদ্থাদেব সদষ্টিতে জীব-শরীরের শতরুর! »৭ ভাগ নির্পত হয়, কিন্ত সাল্ফ]র, ফন্ফরাস্‌, ক্লোরিন্‌। | 


0110৭, 


ফ্য়োরিন্‌, সিলীক।, পটাসিয়াহ্‌, সোভিয়াম্‌, ম্যাগ নেসিয়াম্‌, ক্যাল্সিয়াম্‌ এবং আয়রণ, প্রভৃতি 
অযৌগিক সৃশ্্ পদার্থ জীব শরীর রক্ষার জন্য অত্যাবস্ক হইলেও উহাদিগকে শরীরের সর্বব্্রে 
অত সু্্রভাবে অথবা অত্যল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইয়! খাকে। সজীব দেহে রাসায়নিক সম্যক 
পরীক্ষ!'অসস্ভতব ) কারণ, এরূপ পরীক্ষা! করিলে মৃতু ঘটিয়া থাকে । এন্জে ইহ! শ্মরণ য্বখ! 
কর্তব্য যে, সকল সজীব পদার্থ রাসায়ন শাস্ত্রের সহিত সরল ব1 জটিলভাবে সংযুক্ত থাকিলেও 
উহার প্রটোপ্রাজম নামক জীবশ্ত বিশিষ্ট এক প্রকার আদি পদার্থে নির্দিত হইয়! থাকে । 
কোন্‌ কোন্‌ ছুই প্রধান শ্রেণীর পদার্থ জীবশরীরে দৃষ্ট হয় এবং উহাদের 


সংক্ষেপ বর্ণনা কিরূপ £ (৮5০ €০৮ট £০0009 ০0৫ 901996811093) 

নাইটে জিনান্‌ এবং নন্‌-নাইটে।জিনন্‌ নাক ছুই প্রধান শ্রেণীর পদার্থ জীৰ শরীরে দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। নাইটোজিনান্‌ পদার্থ হবার! শারীরিক অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় এবং 
শারীরিক কাধ্যকাণী অংশগুপি উহাদের দ্বারাই নিশ্মিত হইয়া থাকে । আমাদের*্লকলের স্মরণ 
রাথ। কর্তব্য যে, প্রটে প্লাজম্‌ নামক জীব শরীরের জীবনীশজি বিশিষ্ট আদি পদার্থ প্র নাইট্রো- 
জিনান্‌ পদার্থ গুলির প্রতিনিধি স্বরূপ) অর্থাৎ প্রটোপ্লাজম্‌ মধোই নাইটে জিনা পদার্থ অধস্থতি 
করে কিন্ব। নাইটে (জিনস, পদার্থে ই গুটোপ্রাজম্‌ নির্টিত হইয়। থাকে । এ নাইটে জিনাস অথব! 
প্রটোপ্লীঙ্গম্‌ জাতীয় পদার্থ হতে এল্বুমিন্‌ ও সিরাম্-এল্বুমিন্‌ উৎপন্ন হয়; এবং তৃতীয়ত 
উহ হষ্টতৈ আরও শুগ্প বাহির কারলে এল্বুমিনক্েড, বা জিলাটিন্‌ জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়! 
থাকে। আবার এ নাইটে জনাস্‌ পদার্থ হইতে শ।রীরিক ক্রিয়ার ফল হেতু ও তত্ত ব| বিধানো- 
পাৰানগুলির দাহন, অপচয় ও ধ্বংস স্বপ্ণপ ইউরিয়া, ইউরিক-এপিড, ক্রিয়াটিন্‌ এবং ক্রিয়েটিনিন্‌ 
উৎপন্ন হইয়! থাকে । নন্-নাউটে ।জিনান, শ্রেণীর পদার্থ মধ্যে কার্কবো-হাইডেট সং জাতীয় পদার্থ 
প্রধান। এই কার্বেবা-হাইডে টূস* জাতীয় প্রদার্থ মধ্যে কার্বন ও হাইঢেজন্‌ অধিক পরিমাঁপে 
থাকে বলিক্। উহাদের নাম কার্কেধে-হাইডে টুস, হইয়াছে । এই শ্রেণী মধো স্কেতসার ও শর্কর! 
জাতীর পদার্থ প্রধান। আবার, নন্-নাঈটট্রাজিনাস, পদার্থ শ্রেণীর মধো অল্পিঞেনের ভাগ কম 
থাকিলে উহাদিগকে চর্ব্বিগাতীয় পদার্থ কহে। এতত্বাতীত, শারীরিক তস্ত বা বিধানোপাদান 
মধ্যে লবণ জাতীয় ও জল অবস্থিতি করিয়া! থাকে । মনুষ্য শরীরের রাসায়নিক বিশদ র্ণন। 
মূল গ্রন্থের ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা ভ্র£ব)। 

(7:069149) প্রোটিড্স্‌। 

প্রোটিড শ্রেণীর মধ্যে যে সকল 00770009705 অর্থ/ৎ যৌগিক পদার্থ আছে উহাদের মধো 
পরীক্ষ। করিলে ০7১07, 15/0:0869) 1008605 ০৮6৬৮) এবং 38101). এই করেকটি 
৪1600670 অর্থাৎ এক জাতীয় হুক পদার্থ দৃষ্ট হইয়৷ খাকে। | 

এই প্রোটিভ, জাতীয় পদ্দ। ধগুলি 217)0701)05 অর্থাৎ উহাদের ফোন ম্মিমিত আকার নাই 
আঞ্দীৎ উহ।র|। 473০7953115 থাকে অর্থাৎ উহার! কোনকপ দানধয় জানার প্রাণ হয.ন। 


৮:07৮705, 


ঘরঞ্চ উহার! জলে কিম্বা অযনে কতকট। বিগলিত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া! থাকে। উহারা 
81591159 অর্থাৎ ক্ষার জাতীয় পর্ধীর্থে বিশেষভাবে বিগলিত হয় কিন্তু 2109০012870 ৫1161 
অর্থাৎ সুরাসু'র ও ইথারে গলে না। প্রোটিড জাতীয় পদার্থ-দ্রাবে অর্থাৎ বিগলিত প্রোর্টিও 
পদার্থে 25035 ০1 500176 2017679] 2073, 20510 0 171)0100110710 8010) 
[০০7$5100] (61909270105, 08510 2061966061:820 170610079 017101706, 
(2121717 অথব1 70608595101) 0210017216 পদার্থ সংযোগ করিলে প্রোটিড গুলি চর্ণকূলে অধ 
(77601019160) হইয়া থাকে। | 
প্রোটিড, জাতীয় ০০7)004 ব। যৌগিক পদার্থ শ্রেণীর মধ্যে যে যে নামধারী পদার্থ আছে 
উহাদের প্রত্যেকের ০167)108] 7590610।) অথাৎ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়। তালিকাকারে লিখিত 
হইল £-_ 
01255 | ক। 411১0176125 (56707)-21009716 8700 1288- 
816477)5) )-_এলবুমেনন্‌ প্রোটিড, জাতীয় পদার্থ, উহার জলে গ্রবী- 
তৃতহয়। কিন্তু 21)211:76-08779077816),500147) 01)101101 কিন্ব। 


অত্যন্ত 41106 20105 হারা 1১801101515 বা অধস্থ হর না| £100- 
| 061) দিগকে 0০1০ 4০*০ তাপে শুকাইলে উহ।র শ্বচ্ছ ও হরিদ্রা বর্ণ 
ইহার পরি ূ হয়, প্ল(সের মত চিড় খায় এবং জলে দ্রবীভূত হইয়। ধাকে । 65* 870 


জগে দ্রবীভূত 735 তাপে উহার! ০০8801915 হয় অর্থ'ৎ জমাট বাধে। 


হইয়া থাকে | ১ 561817-21)01)61)-ঘে যে পদার্থে এই ঠুসিরাম-এলবুমেন 


দ্রবীভূত ধাকে সেই সেই পদে [20১৩ সংযোগ করিলে উহা! 01৩- 
০60169164 ব| অধংগ্থ হয় না। 


দ্রবীভূত থাকে সেই নেই পদর্থে 2056৮ সংযোগ করিগে উহ! 07৬01 
71105150 বা অধংস্থ হইয়া! থাকে। 

01555 [1 খ। চ৫৮7০/১--পেপ টোন্‌ নামক প্রোটিড, পদার্থগুলিও জলে উত্তমরূপে 
গলিয়! থাকে । যে ষে পদার্থে পেপটোন্‌ দ্রধাবস্থাপ্র থাকে উহাদিগকে দিদ্ধ করিলেও তন্মধ্যস্থিত 
প্রোটিভস্গুলি 7:0৫ ০০৪801201৩ অর্থাং জমাট বাধে না। 5০৫1010 0710110৩ দ্বার! 
উহার! অথন্থঃ (01501010216 ) হয় কিন্ত 2009 কিন্বা 21081165 দ্বার! উবার! অধস্থ হর 

“লা । অধিক পরিমাণে 2501066 211811 এবং অধিক পরিমাণে 08105010৪00. ব1 1901291 

সংবুক.জবস্থ।র 27010 2010 মিশ্রণে 0606006 আধুস্থ (01601016503 ) হঈর়! থাকে । 

পেপটোন্‌ দলিউসনে বংকিঞ্চিং 094011-501005ত 50101107 নিশাইলে দ্ুপর গোলাপী বর্ণ! 
প্রতিফলিত হইয়া খাকে। 


ৃ 
ৰ ২। 7:£৫-211১00167--যে হে পদার্থে এই [28£-810017)612 


৪ [১0৭271)3, 


01555 [1] গ। 910৪0 --এই জাতীয় প্রোরটড, পদার্থ নির্মল জলে দ্রব হয় না 
কিন্ত 01100 501060905০6 [9০1 অর্থাৎ লবণদ্রাঁবে দ্রবীভূত ভ্ইয়া থাকে। এ 50100107 
আবার তাতাইলে তাহার ভিতর জমাট ভাব 0০০৪৩015001) দৃষ্ট হয়। 1011055,17010- 
01১10110 2010 পদার্থে 0109110 দ্ব হয়। 01079110 পদার্থে ক্ষাব সংযোগ করিলে উহ 
21121) 911900062 পদার্থে পরিবন্তিত হইয়। পড়ে। 


01019011) জাতীয় প্রোটিড, পদার্থ মধো নিম্নলিখিত কয়েকটি পরা প্রধান বখ। :-_ 
১। ড৬10110-যে প্রেটিড, পদাীথে' ভাইটেলিন বিগলিত অবস্থ।য় থাকে তন্মধ্যে 32001%- 
(৩৫ ৫০01700085৫] অথাৎ লখণ প্রয়োগ করিলেও ভাইটেলিন অধস্থ হয় না। 


২। 1//0517)--লবণের অতি ক্ষীণ দ্রীবেও মায়োসিন্‌ অধংস্থ হয়। উহাতে লবণ মিশীইলে 
জমাট ব।ধে এবং তজ্জন্ক 9০* ০ 6০০ তাপের প্রয়োজন হয়। 

৩।  (171708৩0--ফা ইব্রোনে।জেন জাতীয় প্রোটিড্‌ পার্থ লবণ জলের ক্ষীণ ড্রাঝে 
বিগ(লত হয় কি শতকরা ১২ অথব] ১৬ ভাঁগ লবণ জলে উহ। অধংস্থ হয়। ফাহব্রিনোজেন 
সিউদনে 6০০ তাপে ঢ101017 ভি00060 সংঘেগ করিলে ফাইব্রিনোজিন জমাট বাণিয়। থাকে । 

৪। 1১818£10130117- ইহাঁও লবণ জলের ক্ষীণ ্রাবে বিগলিত হয। কোঁনবপ 211521175 
৮৪০1৫ 509186101/ মধো যদি 00198191011) বিগলিত অবস্থার থাকে তবে উহাতে অল্প লবণ 
জল মিশাইীলে [92198110 অধযস্থ হয়। উহাতে কিঞিৎ অধিক লবণ দ্রাঝ দিলে উত্ত, 
অধম্থ পদার্থ ():201১10816) আবার বিগলিত হইয়া থাকে | 41007)01010178-5010180 মিশ্রিত 
72001010117) 50100101) মধ্যে শতকরা ২* ভাগের উপর লবণ জল দিলে [21221990118 
সম্পূর্ণরূপে অধংস্থ হইয়। থাকে । 17100) ভি1106101 দ্বার! ১০৭ 51019011700 5010601) মধ্যে 
1)7011)10200 হয় না| 1১9728191)01178 5010010168০ 2170 8০০ তাপে জমাট বাধে। 


01755 ]৬. [60৮60 %1901)605--এই নামধারী প্রে!টিড.পদাথগুলি জালে এবং 
লবপ জলে বিগলিত হয় না, কিন্তু 01106 [101 এবং 011066 ক্ষার দ্রাবে উহ! বিগলিত হই 
থাকে । উহাদের ভ্রাব তাপে জমাট বাধে ন1। উহার! ছুই প্রকার হইয়। থাকে যথা] £__ 

১। ০80 170011)10--2190610 ১০10001 খাঁ দ্রাবে তরল অন্ন বিশেষত* 01101 


11০] সংযোগ কপিলে 400 819801010 উৎপন্ন হয়। 90114 70:0610 পদথের উপর 90:07 
80105 প্রযে।গ করিলেও ০1৫ 2141)70 উৎপন্ন হইয়। থাকে । 


ভক্ষিত জরবোর সহিত (5510 18105 বা পাঁকাশয় রসের মিশ্রণের প্রথম অংশ ব। উৎপাদিত 
পনাথ ই 2010 211)01)10, বি জ০ অথাৎ লবণ বেশী যাত্রায় প্রয়োগ করিলেও উহ| 016০101- 
(2৬0 বা অধ:ন্থ হইয়। থাকে। 


২।  ৯1৮৪]। ২101010-7101610 পদার্থের উপর 01186 21591163 হ। গার জাতীয় 


040330-11%1)25 


পদার্থ সংযোগ করিলেই ক্ষার জাতীয় এল্বুমেন্‌ উৎপন্থ ছ্য। 1১320162010 018630101) বা 
পরিপাক প্রক্রিয়ার প্রথম ফল ঝ. উৎপাদিত পদার্থে নাম 2111:811 211901171. 

৩। 093017- ছাক্ষের প্রোটড. পদার্থের মধ্যে কেজিনই প্রধান পদার্থ। 21911 811)0108) 
মত কেজিনের 763060০07 ব। প্রতিক্রির1 | 

05617) 501881017 মধ্যে একটি জোর 9০910607206 0856১ 0০96518 প্রয়ে।গ করিরে 
70098595101 9010106 প্রঞ্ভত হয়। ১1121181001 সহিত বণ হয় না । 

01855 ৬, 1771১77)- ফাইরিন জা শীল প্রে।টিভ, পদার্থ জলে এবং ক্ষীণ লবণদ্বাবে প্রবীভূজ 
হয় না। 10071১67060 50100017০06 1101 প্রয়োগে উহ! ফুলিয়! ওঠে ; এবং এরূপ অবস্থায় 
পেপপিন (091১51) যোগ করিয়! তাপ দিলে তবে ফাই ব্রণ গলিয়| 'গয়। থাকে । 

1, প্রোটিড, পদার্থগুণিৰ বিশেষ পরীক্ষা কিরূপ » 15৮ 0৮ 17069105, 
প্রোটিড সলিটসনে বৈ170 200 অল্প পরিমাণে দিয়| গরম করিলে এবং তৎপরে কিছু 
অধিক নাইটিক এসিড, উহা ঢালিয়া দিলে প্রোটিড, পার্থ অধংন্থ হয়। কিন্তু ইহ! স্মরণ 
র/খিতে হইবে যে 761001595 গুলি এ্রকপে 17507012050 ব। অধস্থ হল ন।। 
2, ১6০71০9৮000 ৮000৮ কিরূপ ? 1151. 
কোন প্রোটিড, স্রবে জোগ নাইটিক এগিড দিয়! তাপ দিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়, আবার উহাতে 
ক্ষ।র *(21121155) সংযোগ করি:ল ঈবৎ লাল ও হখিদ্রাবর্ণ (1900191) 0721)86) প্রতিফলিত 
হইয়া থাকে । 
4, 10 15 810019)05 1$0৮00176 £ 

যতখানি ওজনের আদত নাঈটিক এপিড লউফে তাহার একভাগ পরিমাণ মাকুর্ণরি উঠাতে 
মিশাইবে। পরবে কিঞিৎ শীতল জল মিশাইবে । তৎপরে এ মিশ্রণ কিঞিৎ গরম করি! 
তাহাতে ২ ভলুম 01511115 অর্থাৎ ঠোয়ান জল নিশাইলে যে জল প্রস্তুত হয় উহ।কে 1১0111075 
162560101 কহছে। এই 77601) কেনি প্রোটিড মিশিত তরল পদার্থে মিশাইয়। ৬৭ বৰা ৭* 
সেপ্টগ্রেড তাপে গরম করিলে ললবর্ণ হইয়া! থাকে। 

0০4১151)0-101 51)774199. 


(১1:47017 &09004133) 


9৮:01) অর্থাৎ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের পরীক্ষ। কিরূপ ?1--11096 00৮ 
62:01) 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থে 1০106 সংযেগ করিলে নীলবর্ণ (018৩ 00101) হয়। এ অব- 


সার তাপ দিলে উক্ত নীলবর্ণ বিলীন হয়। কিস্তউহ! শীত্র শীত শীতল করিতে গারিলে আবার 
নীপবর্ণ ফিরিয়! আসে। 


৬ 131,090. 


৯ সটাপ প ্ী প্্সপপশস্প 








১১১ 





খেতনার জাতীর পদর্কে 2100 তাপে উত্তপ্ত করিলে উহ। 196১০ নামক পদার্থে পরি- 
বর্তিত হয়। পাকাশয় রস ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্ধকে 0100056 আ্থব! 0191১৩ ৩182: নীমক 
পদার্থে পরিবর্তিত করিয়া থাকে । 

51010815- শর্কর1 জাতী পদার্থ মিষ্ট এবং জলে গপিয়। গিয়। থাকে | উহাতে [72 504 অর্থাৎ 
ঝাদ সাল্ফুরিক এসিড. যোগ করলে চিনির জলভাগ টাঁনয়া লইয়া কেষল উহার কার্বন 
(08:9০01 ) ধাঠির করিয়। দিয়। থাকে । শর্কর! জাতীর পদের মধ্যে 01000956) [,2.0056) 
52০01১8105৩ এবং 0190০£60 প্রধান। শর্কর| জাতীয় পদে 67056719699 অর্থাৎ উৎসেচন 
হইলে 0219০771080. এবং 51০০1১০] উৎপন্্র হইয়া থাকে । 


9005 অর্থাৎ শর্কর1 জাতীয় পদার্থের পরীক্ষা কিরূপ? 1198৮ 9: 
90205 :-- 


[:০0)10615 63৮- যতখানি 9৪001751775 7810 অর্থাৎ চিনি জল লইধে উহার 
20 0010 91 5885110 91851) অথবা 5০0৪ তাহাতে মিশাইবে। শেষে সেই মিকৃশ্চারে 
৫11016 50110101701 00907 510101721 মিশাইটলে প্রধ্মতঃ অল্প ঘোলাটে হয়, শিশ 
নাডিলে এ ঘোলাডভ।ব দূর হয়। কিন্তু উহাকে শিশির ভিতর ফুটাইলে ইষ্টকচূর্ণের মত লালবর্ণ 
(7010150০010): ) হয়। , 

চ৪০--উত্ভিদ ও জীব শ্রেপ!র মধো চর্বি জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে 0৯৫০] 
থাকে ন! অথব!। অতানল্প থাকে মাত্র। [0761 1361702015) 01710191000 এবং লিদ্ধজলে চর্বি 
জাতীয় পদার্থ (685) বিগলিত হইয়।খাকে | 4১114811706 00165 0: 02200172165 50- 
11007 সহিত চর্বর্ধি জাতীয় পদার্থ (0965) সিদ্ধ করিলে 987011808007 অর্থাৎ সোপ, বা 
সাবান গোলার মত অবস্থ! হয় এবং চর্বি জাতীয় পদার্থ 010900 এবং ঢা৪৮৮ 8০149 ন।মক 


পদার্থে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই শেষোক্ত এসিড, ক্ষারজাতীয় পদার্থের মহিত মিশিয়! 9০৪১ 
ধ! সাবান প্রস্তত করিয়া খাকে। 


রক্ত বা শোণিত (0310909)। 
রক্তেব আবশ্তকতা বা ক্রিয়া কি? (70610 01 91০০৭) ? 
অতাস্ত নিন্নশ্রেপীর জীব বাতীত, সাধারণ সমন্ত প্রাণীমগ্ডলের শরীর মধ্যে মানুষের রক্তের মত 
এক গ্রকার তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে। উহারই হারা শরীরমধ্যে সকল অংশে 
, পোবনোপযোগী পদার্থ বিতরিত হয় এবং উহারই হবার! শারীরিক সকল অংশ হইতে সার 
সংগৃহীত হইয়। খকে। শারীরিক যাবভীন়্ বিধ1নোপাদল বা গঠনোপযোগী পদার্থের ক্রিয়াদির 
ফলম্বরূপ ঘে পরিবর্তন ব। অনার উৎপন্ন হয় দেই অসারগুলিকে দেহস্থিত শে।নিত নালিত হইতে 
হইত গ্রহণ করে এবং আপন মধাস্থিত সারগুলিকে ওপধ্যে বিতরণ করিয়া খাকে। সুতয়াং সারযু্ত 


81,090, ৭ 


শী পিপি শিস, 


শোৌপিত সারহীন হইয়া অথচ অসার আপন পদধে' আয়তন ঠিক রাখিয়। শারীরিক জনার হণ - 
কারী বস্্রগুলির মধ্যে জাপিয়! উপস্থিত হগ্ এবং সেই য্্রগুলির উত্ত অসার গ্রহণ করিক। উহাদের 
আপন আপন দ্বার দিয়! শরীরের বাহিরে উহ্ািগকে প্রক্ষিপ্ত, করিরা থাকে । রক্তের অসার 
ঘহিগমন করাই উহাদেন্ন একটি প্রধান কার্ষা। 
এতগ্বতীত রজ্ের দ্বারা বাহিরে ভূব।মুর সহিত শগীরাত্তান্তরের বিধান (1155863) গুলির 
সংঘোগ রক্ষা হয় বন্দার। 09267) গ্যাস্‌ শঙগীর মধে) গৃহীত হন্প এবং 0০8)01)10 ৪0 গ্যাস্‌ 
বহিগতত হইয়। ধাকে। 
ধমনীব ও শিরাব রক্কের প্রতেদ কি ? (10175797009 21) 00101), 
পাল্োনাদী ধমনীর় বণ কালাটে নীল কিন্তু পাল্োোনারী শিল্পার বর্ণ উন্দ্বল লাল হইর1 থাকে। 
এতহ্ব্য তীত, স।ধারণতঃ»ধমনীর রক্ত উদ্জ্বল.লাল হয় এবং শির। সমূহে কাল ও ঈষৎ নীল বর্ণে 
রন্তু থা.ক। মূল গ্রন্থের ১২1৯৩. পৃষ্টা দ্রষটখ্য। 
রক্তের এরন্মপ পরিবর্তণের কারণ কি ? (0৮03০ ০1 013 ৮০106100), 
কেহ। কেহ বলেন যে তৃন্তর এক্ষারবশতঃ শিগমধে। কার্বনিক এসিড সঞ্চয় হয় বলিয়| 
শিরার রক্ত কালাটে ও নীল আভাঘুক্ত লালবর্ণ হয়, কিন্তু এইরূপ রক্তে অলিজেন মিশ্রিত হইলেই 
আবার, উজ্জ্বল লালবর্ণ উপস্থিত হয থাকে" অপর কেহ কেহ বলেন যে তুবাযুর অন্নিজেন লাল 
রক্তকনিকার হিমো গ্লোবিনের সহিত মিশ্রিত হইয়। উহ!কে অন্সিহিমোয়ে।বিনে পরিবর্তিত করে। 
এই.নৃতন পদার্থ ক্যাপিল।রী।ব! কৈপিকানলী সমূহের রক্ত ছার! চালিত হইতে হইতে শারীরিক 
বাবতীয় তন্ত বা বিধনোপাদান মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অক্সিজেন বিতরণ করিয়। অক্সিজে ন- 
কম হিসোংগ্রাবিন অবস্থার শিরায় উপনীত হয়, হশুরাং শিরার রক্ক কালাটে লাগ হই খকে। 
শিরার রক্তে কি 095017800061910 কিছুই থাকে না? 
একেবারে থাকে ন। তাহা নহে। শতকরা ৫ ভাগ উহাদের কম ইয়। 
লাল বক্তকণাগুলি ইরিস্্া বর্ণ না ঘোর লাল? (76৫ ০: /9110%), 
উহার! লালই "টে, কারণ রক্তস্থত রঙ্গিল পদার্থ 1257)08191)10কে পৃথক কার! দানাদার 
কালে ইহা ঘের লাগবর্ণ যুক্ত হইয়। ধাঁকে। একটি লাল রম্তকণাকে শবতস্ দেখিলে উহাকে 
গীতা লাগ বর্ণযুক্ত দেখার কত্ত অনেকগুণি একজে দেখিলে ঘোর লাল বর্ণযুর দেখায়। 
২০০৪০৪৩০911 অর্থৎ আলোক-বাকের গতিকে এরূপ রঙ্গের তারতস্) হইয়া খাকে। 
রক্তের 9806107 ঝ! প্রতি ক্রিয়া কিন্ূপ? (99০৮101 0£ 01০০৭) 
রক্ত ক্ষারযুক (9181075 ) হ। উহাতে 5০418) 091070866 এবং 4150৫) 
0১০5078ত থাকাতে এরগ ক্ষারযুক হইয়। খাঁকে। 
রক্ত ক সর্ধদাই ক্ষারযুজ থাকে 8 (8 01০০4 8159 9191১09) 1 


৬ 11,001), 


জীবদ্দশায় দেচমধ্যে শোঁপিত সর্ধবদ।ই ক্ষারমু্ত পাকে কিন্তু শরীর হইতে জ্ককপাত হইলে সেই 
পতিত বক্ষের ক্ষা রন (211551171) শী্রই দূর হর, শেষে রক জম।ট হইব।র সময় সময় উদ্থা 
একেবারে অস্নযুক্ত হইয়। পড়ে। ্ 

বন্তের গন্ধ কিরূপ? 09০9: ০1 07০ 1)10০9৭. 

ভিন্ন ভিন্ন জীধের রক্ত ভিন্ন ভিন্ন। কোম কোন জীবের রক্তে বিশেষপ্রকার় গন্ধ 
ঘহিগ হ্ঠয়। থাকে । ০1201 9৮ 20105 অর্থাৎ শীদ্র উপিয়। যায় একপ তৈলাক্ত গু 
অন্পঘটিত পদর্৫থ রজ্জে.থাকাতেই রক্ত হইতে গন্ধ বাহির হইয়| থকে। 

রক্তের আস্বাদন কিরূপ? 700566 01 ৮170 10190৭. 

রক্তের আন্বদন লবণাক্ত । উহাতে বিবিধ প্রকার 58165 বা লবণ থাকাতে রূপ আম্মা 

ইয়। 


বকের ৭0০০190 0৮51৮ অর্থাৎ আপেক্ষিক ভার কত ? 

রক্তের আপেক্ষিক ভাঁর ১*৫৫। কখন কমিয়া ১০৪৫ পর্যন্ত হয় এবং কথন বাড়িয়া ১০৭৫ 
পর্ষন্ত হইতে পারে। রক্ত কণিকাগুলির আপেক্ষিক ভার ১১৫, এবং 70129) অর্থাৎ 
অন্তরসের আপেক্ষিকভীর ১০২৭ হইয়। থাকে । রক্তকণিকাগুলি ভারি বলয়া তলায় পড়িয়। যায়। 

রক্কেব স্বাভাবিক 10171005010 অথাৎ তাপ কত? 

ইহার কিছুক্ট ঠিক নাঈ। গানের 93* 17 অথাৎ ৯৮ ডিগ্রি হয় এবং হিপাঁটিক শিরার ভিতর 

১*৭ ডিগ্রি প্ধান্ত তাঁপ হইযা থাকে। 
ক্ষেপে বক্তের উপাদান পর্ণনা কব ? 01 ৬৮17&৮ 0০০৭ 71090 00105156 ? 

রঞ্তযাহী নাড়ীঘ ভিতর ষে রক্ত প্রবাহিত হয় উহার মধো যে প্রায় বর্ণবহিত তরল পদার্থ 
থকে উচ।কেই 71:50)0 ধা তাঁছ| রক্তরন কহে। এঁপ্লাজমার ভিতর শুর ক্ষুদ্র গাঢ় বা ঘন 
পদার্থ (501145) ঘৃরিয়া খেডায় (505061000). উহাদিগের লাঁম যথা £_-১। লাঁলকণা 
২1 শ্বেত রক্তকণ, ৩1 রক্তের চাক্ত (1২64 00:010150165, উ৮17109 0011)050165 2170. 
13160-018065). 

রক্তের তরল অংশ মাঠীতক 100০৭ 0175792 কিনব [10007 327001715 বশা হায়। উহ। 
উঈবৎ হবিদ্রীবর্ণ যুক্ত হয় (1916 ৭7৮ 00101), উহাতে যখন রক্জকণ! কিন্বা অঙ্গান্য রঙগিল 
পদ্দার্থন থাকে তখনই উহ।র বর্ণ এরূপ হয়। এ রসেই রক্তকণিকাগুলি ভাসিয়! বেড়ায়। 
শরীবের বাহিরে জমাট বাধ। রক্ত হস্তে যে রস চোয়ায় উহাকে (551017) পিরাম্‌ কছে। 
দেহগ্থিত রক্তের রস অথ 0145718 এবং দেহচাত রক্তের রদ অধাৎ 56705 ঠিক এক .পদার্থ 
মহে। কারণ রক্তজমাট বাধিবার সময় উহাতে পর্ষিত্ন সংঘটিত হইয়। পাকে । আর এক কথা 
এই যে 58101) নামক রক্তরদে এমন কিছু পদ1ধ আর থাকে ন| যন্ছার! উহ! আপনাপনি জম্।ট 


81০০0, টি 


সপ্পিপথি্প হউ পাপ ০ পিল সি 


ঘাধিতে পারে। কিন্ত 0185018 নামক দেহস্থিত রক্কে চ 1১7০72০857 নামক একগ্রক॥ 
পঙ্গার্থ খাঁকে হদ্দারা রক্ত শরীরের বাহিরে আমিলেই উহা ০০৪৪1৪৪৫ অর্থাৎ জমাট হইয়। বায়। 
রক্কের ভৌতিকগুণ ( 9175581081 0:০067099 ) র্ণন! কর? 
হুল গ্রন্থের ৭€ পৃষ্ঠ! ত্ষ্টব্য। 
দেহস্থিত ও দ্বেহচ্যুত রক্তের উপদান ও অবস্থা বর্ণন কর ? (00019051001 
(৮1০০৫ 17 ৪5 000109 61) 0০41 মুল গ্রন্থের ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টুব্য। 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্তের শ্বভাবের বা অবস্থার পরিবর্তন দৃষ্ট হয় কি 
লন! ? ৬৪:17006 €71 606 01180010601) 01090 ১ 
ধামনিক রক্কে অধিক অক্সিজেন এবং কম কার্দ্ঘনিক-এপিড, খাকে। ধমনীর রক্ত অধিক 
পরিমাণে জমাট বাধে। পরিপাক কালে পোর্ট।ল শিরার রক্তে জল, এলবুমিনাস্‌ ব। অগুলালমর 
পদার্থ 'এবং শর্করার আধিক্য হয়, কিন্তু রর্তকপিকাঁর হানহষইয়| খাকে। হিপাঁটক শিরার রক্ষে 
শর্করার আধিকা, কিন্তু এল্বুমিন্‌ ও কাইব্রিন উপবোগী পদার্থের হাস হইয়। খাকে। 
বক্তকপিক! কয় প্রকার ?71০ 98116616ৎ ০06 ০9109080193, 
ছইপ্রকার। ১1 লাল। ২। পাদা। 
রক্কে আর কি কোন প্রকার ঘন পদার্থ আছে? ড/156 00015 19৩ এও? 
আছে। ১। 150০0০10651 ২। 131000-1012653. 
গ্তাইক্রো সাইটস্দিগের ক্রিয়। কি । 
অনেকে মনে করেন যে উহায়াই লাল রক্কশিকার অঙ্কুর । আধার ফেই'ফেছ হলেন যে 
লাকা রক্তকণ। খারাপ ছইর। পি ব! অকর্পুণ্য হই্র। শ্ররূপ আকার পায়। 
131০০৭-019193 গুলির ক্রিয়া কি? 

' ঠিক বলা বার ন1। [7)100)01 নামক রক্ত জমাট মধো উহাদিগকে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট 
ইয়। ঘোধ হর উহারাই দেহ মধ্যে 2077 তি:01৩10 প্রস্থ করিবার প্রধান সহযোগী ছ়। 
উহার! কখনই লাল রক্তকণ।য় পরিণত হয় ন্1। 

শ্বেত রক্তকণ| ( ড/1)16 ০01183016 ) বর্ণনা কর ? 

ইহাদিগকে প্রটোপ্লাদষ্‌ সনবন্ধীর় কোব বল! যায়। 'লিশ্কপ্রন মধো উহীরা অধিক পরিাণে 
ঘুষ হয়) খাকে। একারণ, উহাদিগকে পিক্ষয়েড কোধ অথব1 লিউকোসাইটস্‌ কহে। উহ্থাথের 
“হকার লুক ও দানাদায়। উঠাঙের যধাগ্থলে নিউর্রিযাই ব। কোষ বর্ধনশীল যূল দুষ্ট ছয়। 
এসিটিক-এসিভ, ব! সির্কান প্রযোগ করিলে নিউক্রিয়াই গুলি ম্পঠ দেখ বায়।” স্বেতক পাগুলির 
এবিবনে্, গতি জাছে ; একারণ, উহার! রকবাহীনাড়ী ও তত্র মধ্য দিয়! বাহির হইয়া হাইতে 
পারে। উর! লাল রক্তফপা হইতে কিছু ধড় যড়। উহাদের কৌখিক প্রাচীর, নই । 

হ 





১২ 281,001). 


অব্য কেবল লালরক্তকণ। বাহির হইর[ থাকে, হ্বস্থাবস্থায় উহ।র| ৰাছির হয় না। মূলগ্রস্থের 
১৬০ পৃষ্ঠায় ডায়াপিভিনিসের চিত্রে দেখ। | 


রঙ 


তত ক্ষুদ্র ধমনী ও কৈশিকা মধ্যে লাল ও শ্বেতকপাগুণি কিরূপ অবস্থায় 


থাকে? 7618055 [00916101)5 01 0176 190 2100 ৮/1)706, 





, লালরস্তকণাগুলি রক্তবাহীলাড়ীর মধ্য দিয়! এবং শ্থেতকণাগুলি উহার প্রচীরে ঠেকিয়। 
ঠেকিয়। সঞ্চ।লি্ত হয়। প্রদাছিত অবস্থায় লাল ও শ্বেতকণ| কেহই সঞ্চালিত হয় না হুতরাং 
রক্তধ/হীনাড়ী বন্ধাবস্থায় থাকে । রক্েবর যে অংশে শ্বেতকণ।গুলি থাকে উহাকে স্থির অংশ 
€ ১০11 12561) কহে। 


শ্বেত ও লালকণার সংখ্-সম্বন্ধ কিরূপ ? 161761%৩ 10100061, 


কেহ কেহ বলেন একটি শ্বেতকণর সহিত ৫০টি লালকণ থাকে, কিন্ত অনকের মত 
এইয়ণ যে ১টি শ্বেতকণার সহিত্ত 9০০ লীলকণ! অবস্থিতি করিয়া! থাকে । ৮২ পৃষ্ঠা দেখ । 

শ্বেত ও লালকণ।র সংখ্য। সম্বন্ধের পরিবর্তন সম্ভব কি না? 0010806৩610 
06 1761811৮6 10001001001, 

সর্বদা এবং প্রতাহ কোন না কোন কারণে উহাদের সংখ্যার পরিবর্তন তই হইটর। থাকফে। 
শ্বেতকণ| ১ এবং লাল ১২০০ এইরূপ সংখয।ও সলুষ হয় । গর্ভাবস্থার উভয়েরই সংখাার হস ক্‌য। 
খহাঁরের পর সংখ্যার তাক্সতম্য হয় এবং কোন কোন রোগে উহাদের সংখ্যার পরিবর্থন খটিয়া 
থাকে! মুল গ্রন্থের ৮২।৯১1১২ পৃষ্ঠা দেখ। 


হিমোগ্নে।বিন্‌ (90517001008) কাঁহাকে বলে 


এই পদার্থ ছার! রূক্তকণ। লালবর্ণ হয়, এলং ইহা দ্বার! তত্তমধো অক্সিজেন সফ্ালিত হয়! 
থাকে। 


হিমাটিন্‌ (7800817) কাহাকে বলে। মূল গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা দেখ । 


অল্িজেন গ্যাসের উপন্থিতিতে হিমোর্লে।বিন্‌ পদার্থ অগ্ন অথয ক্ষার জাতীর পদার্থের ছার! 
0৩০০1009560 ব1 নই হইলে ব| বিভক্ত হষ্টলে হিম টিন উৎপন্ন হয়। 

ছিমাটিন্‌ ও হাইডে[ক্লোরিক এসিড পরস্পর্রে সংযোগে 139070 উৎপস্ন হয়। 

পুরাতন ৮1০০৭ ০191 অর্থাৎ রক্তচাপ এষং 1১220021991 হইতে নু 2135601017 
উৎপন হ্‌ইঙ্থ। থাকে । উহ 0115 0181060 ও 01108017) নামক পদার্থের সদবশ। 

রক্তের ষধ্যে কি কি গ্যাস্‌ (8৭5) থাকে? 

রক়ে,প্রধামতঃ অক্সিজেন, কাঁ্্বমি ক এসিড এবং নাইটে জন্‌ গ্যাস্‌ থাকে । হিযোক্টোবিনের 

সহিত জজিঞ্জেন সংঘুকত হয়। দাজমা তারাও অক্সিজেন কিং পরিমাণে পোখিত ইয় | ধাহমিক 





€০95০৮174710্, ১৩ 


ক পশসপীা শি িশিস্পি শিশ্ন শী _ শিপ শি শিপ পস্টিপীপপীপপী ০ পাস্পাপীশিক্িিপি শী শাশিিশপাি  শিপশিস্পিশ শা ৯৯ ০ পাপ 


রণ কিরৎ পরিম।ণে কিন্ত শিরার রক অ্ধপ পরিম।ণে কার্বনিক এলিভ্ গ্যাস্‌ থাকে। 
অভপ্প পাঁজমাণে নাইট্োজেনগ|স রক্তে শোবিত হইয়া! থাকে । ৮৬ পৃষঠা দেখ। 
১০০ ভগ ধামনিক রক্তে ] 0 6098 1১] 
( বড় ধষ্ণী হইতে) ] 20১ ৬০015. 40 ৬০15, 1 10 2 ৬০018. 
১০* ভাগ শিরার রক্তের 
(হানপিত্ের দক্ষিণ দিক হইতে) 


হিমোগ্লোবিনের সহিত কার্বনিক এসিড. মিশ্রিত হয় কিনা? 


না। উ। পাঞজম। মধ ভ্রব হুইয়। অবঙ্গিতি করে এঘং লালরজকগায় উহ] অতাজ পরিমাণে 
অবস্থিতি করিয়া! খাকে। 


] 8 0০127; 46 ১) 1003১, 


রক্তের. পরিমাণ (৪100076) কত ? 


' সমন্ত শরীরের যত ওজন হয় উহার তের ভাগের এক ভাগ পরিমাণ রক্ত খাকে। ৭৫ পৃষ্ঠ 
দেখ। | 


রক্ত জমাটবীধা প্রণালী 0০8501৭690 | 


রক্ত বাহিবে পড়িবার সময় সম্পূর্ণ তরল থাকে কিন্তু লী ধন হইয়া উহা 
জমাট বাধিয়া যায়। 
রক্ত জমাট বাধিবার কাবণ কি? (07053 ০1 0০860186101), 
ফাইব্রিণোজেন হইতে উৎপন্ন ফাইব্রিণের জন্য রক্ত জমাট বাধে । 
ফাইব্রিণ (8177) কাহাকে ঘলে ? 
দেহচ্যুত রক্ত অথবা লিম্ফকে যে জমাট কবে উহাকে ফাইন্রিণ কহে। 
ফাইব্রিণ কি দেহস্থিত রন্তে থাকে 1? 10963 9071) 5150 81680) 
1010760 10 61) 01০০9 ? না। 
কিরূপে তবে ফাইব্রিণ প্রস্তত হয়? 1709 9011) 18 0011060 ? 
গ্লাজমা বা রক্তরস মধো ফাইর্রিপোজেন্‌ এবং ফাটব্রিণোপ্লাষ্টিন বা প্যারা- 
গ্লবিউলিন্‌ নামে যে ছুই প্রোটিভ, পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া থাকে উহারাই 
প্লাজমাস্থিত ফাইব্রিণ ফার্মে নামক এক প্রকার উৎসেচিত পদার্থের সাহায্যে 
দেহচ্যুত রক্তে ফাইব্রিণ উৎপপ্ন করে বন্বার1 দেহচাত রক্ত, জমাট হয়। 
ফাইব্িণো্জেন ও ফাইব্রিণোপ্রাষ্ঠিনে গ্রভেদ কি? 
প্রভেদ স্পষ্ট বুঝ! বায় না) ভবে পের্শিকার্ভিয়াহ। পর! এবং সুক্ষ ' ধীলীর 





8 28 হবু 


ঠিক থাকে না, অর্থাৎ শ্বেতকণা ১এবং লালকণ| ১ হইতে ২৫ অখব| ৩* এইরূপ 
স্বন্ধ উপস্থিত হইয়া খাকে। 

উউরিমিয়া__ইছা যদিও রক্তের কোনরপ রোগ নে কিন্তু মূত্রগ্রন্থির 
যোগবশতঃ রক্তে ইউরিয়া! নামক পদার্থের সঞ্চয় হইয়া থাকে । 


হৎপি__০৪৮৮ 


সর্ব গ্রথমে হৃৎপিণ্ডের সুক্ষ আকাঁব কিরূপ হয়? 

[:770150116 অর্থাৎ জণাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের আকার নলীর (5০০1৪) 
মনতয়। উচ্ভাব ভিতব একটী গহ্বর মীত্র পাবে এবং উহাব বাহিরের আববণে 
জবতাবেব পেশীশ্গর সাজান দেখা যায়। 

হংপিণের 51017 বা মাঝখানের বাবচ্ছেদক পর্দা! নির্মিত হইলে পর 
অবিকেল্‌ ও ভেন্টিকেল্গুলির গাচীরের কোন তাবতম্য হয় কি না? 

ষ্া, অবিকেল্গুলিব পেশীস্থাত্রেব কোন পরিবর্তন হয় না কিন্ত ভে্টিকেল 
গুলির পেশীস্াত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ উহার] অনেক পুরু ও শক্ত 
হই] পাকে । 

জপাখস্থায় অরিকেল্‌ ও ভের্টিকেলের বাবধানে কি দৃষ্ট হয়? 

[191-07+ 01175210014 1102৭ দঃ হইয়। থাকে । 

হৃৎপিণ্ডের 75810) ক্রিয়। কি? 

সর্ধ্ঘ শবীবে রক্ত স্চালম করাই ইহার ক্রির়!। 

স্ৃংপিণ্ডের কয়টি গহ্বর আছে। 

ঘটা গহ্বব কআছে। 

একটি জোয়ান পুরুষেব হৃৎপিণ্ডের ওক্ষন কত? 

৯ ন্মাউন্স মাত্র। 

জোয়ান বাক্তির বাম ও দক্ষিণ ভেট্টি ফলে ওজনের তারতম্য কিরূপ 2 

ধাম গেণ্টি কেল দক্ষিণের অপেক্ষা তিগুণ ভাবি হয়। 

স্ৃংপিণ্ডের দক্ষিণ ও বানর্দিকের ক্রিয়ার রাতে? কি? 

স্বংপিণ্ডের দক্ষিণ দিক ছুই ভিনাকেতা'র রক্ত গ্র্গ করিয়া সেই শোপিতকে 
পাল্সেন'রী ধমনীয় সবার] ফুসফুসের ভিতর দিয়া হংপিওের বাধ দিকে আনয়ন 





০৬০ ২. 


: বাহির হইতে বড়.বড় ধমনীর উপর আঘাত পড়িবে ধমনীর -তবৎ বরণ . 
বাব উহা অনেক শিবািত হয়,এতদ্যতীত, উহাদ্বারা ধমনী রক্ষা হইয়া থাকে । 
হৃত্রবং আবরণ না -থকিলে কোন ধমনী বাধা যাইত না অর্থাৎ বাধিত 
যাইলে কাটিয়া যাইত । 

. শিরায় এমন কি আছে যাহা ধমনীতে নাই? ডা)০৮.1095৪ আও. 
৪00১6 61109 71101) 00 7306 ০০০7 11) %697099 ? 

ভাল্ভ। এই ভাল্ভ বা কপাট দ্বার! রক্ত পশ্চান্ধাবিত হইতে পারে না। 
যোড়1 যোড়। ভাল্ভ শিরা মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

বিবিধ রক্তবাহী নাড়ীর অফ্তন ( ০97০16/ ) সম্বন্ধে কিছু তফাৎ আছে 
কিনা? 

একটা ধম্নীর গোড়ার আয়তন অপেক্ষা উহার শাখা! প্রশাখার সমর 
আঘতন ঢের বেশী । আবার ধমলীর পেশীর আবরণ যথায় আর থাকে ন!. 
উহার পর হইতে উহাদের আয়তন আরও বেশী হইয়। যায়। এট] ধমনীতে 
যত রক্ত ধরে উহার ৮০* গুণ শোণিত কেগিলারী নলীগুলির ভিতর. ধরিয়া 
থাকে । শিরাগুলি যত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে আমে ততই উহাদের আন্নতন. 
ছোট হয় কিন্তু ধমনীগুলি যত্তই হৃৎপিণ্ড হইতে দুরে যায় ততই উহাদের 
আয়তন বড় হয়, গায়ে গায়ে যে ধমনী ও শিরা দেখা ধায় উহাদের 
মধ্যে শিরার আয়তন বড় এবং ধমনীর আমতন ছোট দৃষ্ট হইয়া থাকে । এমন, 
কি হৃৎপিণ্ড এওর্টাতে যে পরিমাণ রক্ত ধরে ছটা ভিনারেভীর মুখের নিকট 
উহার ছিগুণ পরিমাণ রক্ত ধরিয়। থকে । া 

রক্কের উপর চাপন শঞ্জি (1319০ 058৪0:৪ ) ইহার অর্থ কি ) 

হংপিণ্ডের ও রক্তবাহীনাড়ীর গাত্র দ্বারা র্ক্তশ্লোত সর্যবদা চলিতে থাকা 
এ রক্তশ্রোতের উপূর চাপ পঠিত হইয়া থাকে । ১৪০ হুইতে ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ । 

রূদ্ধের উপর চাপনশক্কি কি সর্বরই সমান শা ্‌ 

নাঁ১ঠ এওটার উপর ৪ পাউন্ড ৪ আউন্স, রেডিগ্নাল্‌ ধমূনীতে গাম এবং 
পাল্সেরনারী ধমনীতে ২ পাউগু.২ আউন্স পরিমাণ রক্তের চাপন শক্তি কাশ 
পায় স্থির হইয়ান্ছে। ভোট্টি.কেল্‌ কুন কালে উ্তরূপ চাপনশক্তি পরীক্ষা করা 
হুইয়াছে। .ক্যাপ্রিলারীতে.অতাল্প এবং এওর্টাতে: অত্যন্ত অধিক রক্তের চাগস' 

$ 


২৬ ॥ দেন, 


"শসা পজ ৮৭ ০ বহি পপ শা 





০০০০ পিক পাচা পপ 


স্পস্ট 


শক্তি প্রকাশ পায়। ধমনী অপেক্ষা শিরার রক্তের চাপন শক্তি কম, ধমনীতে 

ঘ্দি ১* ভাগ রক্তের চাঁপনশক্তকি হয়, তবে শিরা মধ্যে এক ভাগ হইয়া থাকে | 

অস্বের এওটট।তে ১১ পাউণ্ড ৯ আউন্স রক্তের চাপ শঞ্তি প্রকাশ পায়। 
মানুষের ও জন্তর রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপশক্তির প্রভেদ কিরূপ? 

১। খরগোসের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্কের চাপশক্কির দ্বার এক ০০101 
৬1 1497001 ২ হইতে ৩২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাই॥া রাখিতে পারে । 

২। কুকুরের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির দ্বারা এক ০0100 
৩1 89:০0: ৪ হইতে ৫২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়া রাখিতে পারে। 

৩। অশ্থের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির হারা এক ০০] ০% 
8০:০0: ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইদ্ রাখিতে পারে। 

৪। মানুষের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির (1০০0. 1909380:6) 
তারা এক ০০1০০], ০1 149700/ পৌণে ৬ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয় রাখিতে 
পারে। ্‌ 

যক্তের ১1০০৫ 1):98317ও চাঁপ শক্তির উপর শ্নাযু কর্তৃত্ব কোখাধ ? 
17001091709 ০04 01)9 ০:৮০ 9796970 00 1310900. 19:09979 ? 

!  সিম্পেখিটিক্‌ ্নাফুর ভেসোমোটর সুত্র হইতে উহার নাযু লাভ হইয়া থাকে । 
রক্তের চাপন শক্তির স্সামুগুলি কি ভাবে লজ্জিত থাকে এবং কিরূপে 
উহ্থারা কর্তৃত্ব করিয়া থাকে? | 

মেডুলা অবলংগেটা-স্থিত ভেসোমোটর ম্বাযুকেন্দ্র বা আকরস্থান সবার! 
রক্তষাহীনাড়ীর টান ভাব (79781072) শাসিত হইয়া থাকে। 089180003 ৪০17১ 
80:10৪ ও 002০7৮ 0990:38০710% দ্বিগের নিকট4 এ ০9০৮৩ থাকে । 
এ ডেসোমোটর স্বাযু-আকর-স্থান হইতে শ্ায়ু-সত্রগুলি স্পাইন্যাল্‌ কর্ড বা পৃষ্ঠ- 
মঞ্জার মধ্য দিয়া গ্রীবা প্রদেশে উপস্থিত হয় এবং এখান হইতে স্পাইন্যাল্‌ ক্নাযু 
গুলির সম্মুখ-নত্রর ০1066:10: ০০ সহিত বাহির হইয়া থাকে। এ ভেলোমোটর 
্াযুস্থত গলি সম্ভবত; সর্ধবদাই কার্য করিয়া থাকে। পৃষ্ঠামজ্জায় ও শরীরের 
স্থানে স্থানে ছোট ছোট অনেক গ্যাংশিয়া বা াযু-আকরস্থান দৃষ্ট হয়, যন্থারা 
মেড়ুলা হইতে উখিত ভেসোমৌটর নাযুদিগের কার্যে সহায়তা হয়। এই 
ছোট্ট ছোট আ্গাধু কেন্ত্রওলিও উত্তেজনা উৎপন্ন করিতে সক্ষম হুইয় খাকে। 


১ ১১৮ +খ 
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.. এপ স্তানুকর্ৃত্বের প্রমাণ দাও ? 

খরগোসের এক দ্দিকের 06751081 9770196)500 কাটিয়। ছিলে সেই 
ন্লিকের মস্তকের রক্তবাহী নাড়ীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য রক জমিয়! ব্যাপ্ত হইয়া 
খাকে। পরে এ রক্কের স্বাভাবিক বর্ণ লাভ হয় এবং রক্তাধিক্য কমির়া গিয়া! 
থাকে। ইহার কারণ এই যে, অধঃমন্তিকস্থিত প্রধান শাসক মধ্যবিদ্বু হা 
খআকরস্থানের (£০৬০:০177£ 99769 মাঃ 6১931000118 901077£96) বিচ্ছেদে 
কাট। রক্তবাহী নাভীর প্রথমে, প্রসারণ (0118৮৮১০০) হয়। ছোট ছোট 
শাসক জাযু আকরগুলির (111)0: ০9767৪) উপর বিশেষ কর্তৃত্ব না থাকাতে 
উহ্থারা হঠাৎ প্রসারিত রক্তবাহী নাড়িগুলিকে কুঞ্চিত করিয়া ঠিক করিতে 
পারে না। তবে ক্রমে স্থানিক-সাফু আকরগুলি চারিদিক হইতে শক্তি সংগ্রহ 
করিম! তবে উহাদিগকে কুঞ্চন করিতে সঙ্গম হইয়! থাকে । 

ভেসোমোটর গ্লাযুর উত্তেজনে ফল কি হয়? 190৮ ০1 56105015817 
₹$৪৪০-2৪০০৮, 

, রক্তের উপর চাপশক্তি বৃদ্ধিপায়। রক্তবাহীনাড়ীগুলি বুধ হইয়া এরূপ 

চাপশক্তির বুদ্ধি করিয়া থাকে । 

ভেসোমোটর দাযুর অবসাদনে কি ফল হয়? 65০৮ ০? 0610055510% 
৬ ৪৪০-0০০6০], 

রক্তবাহীনাড়ী প্রসারিত হইস্কা রক্ধের উপর চাপন শক্তি হাস করিয়া 
থাকে । 

ড88০01০607 228779 কাটিয়! দিলে উহার শাসনাধীন রফবাহী নাত়ীগুলির 
( 609০6০৮ 598৭918 ) কি দশ ঘটে? 

ভেসোমোটর ন্াযুর বিভাঙগনে উহার তীবেদার রক্তবাহীনাড়ীগুলির গান্স- 
স্থিত পেশীহত্রের অবসাদন অথবা শিথিগতা উপস্থিত হয়! এরূপ হইলেই 
ছোট ছোট রক্তবাহী নাড়ীতে স্থানিক এবং বড় বড় রক্তবাহী নাড়িত্ে 
সার্বধার্গিকভাবে রকের চাপ হস হইঘা থাকে। 

০৪০০১৮০০০০৩ বা জায়ুকে উত্তেজিত করিলে উহার শাসনাধীজ 
'স্বক্তবাহী নাড়ীগুলির কিরূপ অবস্থ!। হয়? 
সবক্চবাহীমাড়ীয় পেশীনুতরের কু্চন হইয়া, তন্মধ্যে রে চগ.এোকি দৃ্ধি 


৮৮ প্রা ॥ চন 
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হইয়। থাকে । 79158171736 19 & £০০৭ 652100015 0: ০8৪80000: 


81560027009 07 0189 179750003 :87990) £055017% 9 ₹8300100 





89661), 

36778০:7 09:%৪ অর্থাৎ লংজাবাহী দ্বাযুর উপর তাড়িত" (251981370) 
এয়োগ করিলে কি ফল হয়? 

ঙার্ধাঙ্গিক রক্তের চাপশক্কির আধিক্য হইয়া থাকে । কিন্ত যে স্থানের 

সেন্সরী াু £91%553550 হয় সে স্থানের রক্তবাহী নাড়ী, প্রসারিত হয় এঁবং 
 সেস্থানেয রক্তবাহী নাড়ীর রক্তের চাপশক্কিব ত্রাঁপ হইয়া থাকে । 

শ্বাসরোধ হইলে রকের চাপশক্তির অবস্থা কিরূপ হম? 103০৮ ০1 
49101055010 0 01009 19:99995 . 

মেডুলাস্থিত ভেসোমোটর' আাফু-আকর-বিন্দু উত্তেজিত হইয়া রক্তমধ্যে 
কার্ধবনিক এসির সঞ্চয় বশতঃ রান্কের উপর চাঁপশক্তি বৃদ্ধি করি! থাকে 

স্পাইন্যাল কর্ড ব1 পৃষ্ঠামজ্জা! বিভক্ত করিলে রক্তের চাঁপশক্তির কিনূপ 
আফ। হয় ?. [88০ ০ 5০০61001909 90108] ০০70. ৩এ। 010০0 
[):92509, 

রক্তের চীপশক্তির পতন হয়, কারণ, সর্ধাঙগের রক্তবাহীনাড়ী মেড়ুলাস্থত 
ভেসোযোটর ায়ুআকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। 

তেসোযোটর উত্তেজন! ব্যতীত অন্ভ কিন্ধপে রক্তের চাপশক্ির বৃদ্ধি হয়? 
ড1)06 00791 080869 1700179236 2০118] [)795800 ? 

হর্খপিণডের জিয়াধিক্য হইলে, নির্দিষ্ট সময মধ্যে স্বাভাবিক. নিয়মাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণ শোপিভ রক্তবাহীনাড়ী মধ্যে উপস্থিত হয় স্থতরাং রক্কের চাপ- 
শক্তির আধিক্য হইমাথাকে। 

রন্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার উপর ভাঁতিক. € 655109]) শক্তি কিরূপ? 
4: ১৪১০] 10093 ০08 £09 01700186190, 

চাপন দিলে তরল পদার্থ মাত্রেই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয় $ স্বিতিস্থাপক 
নলের ডিউল্‌বা অগ্রভাগের অংশ ঘি ক্ষুদ্র হয় ও মুক্ত থাকে, তরে এঁ নলের 
প্রক্িম্যাল্‌ বা গোড়ার অংশের ভিতর চাঁপন প্রযু্ধ ভরলু পদ্দার্থ দমকে গুক্চিত 
হইলেও. উহার অগ্রভাগে এক ভাগে আত, বে, কিন্ছ কঠিন নলের 'ত্িত্থর তরল 
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পদার্থ গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত দমকে দমকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে । 
রক্রবাহীনাতীর ্থিতিস্বাপন্ষ হুত্রবশতঃ এক ম্রোতে রক্ত সথশালন হইব 
থাকে । | 

ভে্টি,কেল্‌ হতে ক্ত ধমনীতে প্রঙ্গিপ্ত হইলে দেই রকের কিরূপ অবস্থা 
হয় 7 ৮৮৮৯৮ 55০920)98 01 61১9 01990 009৮ ৮৫176500187 007 
৮5,06101? 

বড়' বড *মলী গুলি কৈশিক' বা! ক্যাপিলারী নলে পরিবন্তিত হইবার পূর্নেই 
অতি সুক্ষ আকার প্রাপ্ত হয় উহ্নাদিগকে আটিরিয়োলস্‌ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী 
কহে। এই ক্ষু্ ক্ষুদ্র ধমনী গুলিতে 'অধিক পরিঘাঁণে পেশী স্ত্রদৃষ্ট হয় সত ং 
ইহাদের উপরই অধিক পরিমাণে ভেসোমোটবর স্বাধু কাধ্য করিয়া! খাকে। 
. ইহাদের সর্বদা ফুঝিত অবস্থা! বশতঃ উহাদের মুখগুলি সরু হইয়া থাকে ক্ৃত্তকাং 
বড় বড় ধমনী হইতে ইহাদের ভিতর দিয়! শীপ্র শীপ্র রক্ষ সঞ্চাপনের বিশ্ব ঘটে। 
ওদিকে বড় বড় রক্বাহীনাড়ীর ভিত্তর হৃৎপিগু রক্ত গ্রক্ষেপ করিয়! দিতে 
"থাকে, তঙ্ন্ত বড় বড়,ধমনীগুলি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। উহাদের স্থিতি- 
স্থবপকৃতা বশত: এরূপ বিস্তারণ হয়। হাৎপিগ্ডের কুঞ্চনের বিরাম কাল 
ধমনীগুলি রক্তের উপর চাপনদিয়া,কুঞ্চিত হয় এবং ধমনী হইতে ক্যাপিলারী 
নলীতে রক্ক উপস্থিত হইর। থাকে, এওটার মুখে ভাল্ভ বা রুৰাট থাকা প্রযুক্ত 
ধমনর ভিতর রকু পশ্চান্ধাবিত্ হইতে পারে না সৃতরাং ক্যাপিলারী ভিতর- 
স্থিত রন্তামাত সহজেই প্রবাহিত হইয়া থাকে । 

কত্র ক্ষুত্র আটরিয়োলদ্গুলির ব্রিয়! কিরূপ ? ঢা 0155100 ০ 2766710158. 

 ইহাদে? দ্বারা কৈশিকা নাছী ম'ধা শীন্ব শান্ত রক প্রবাহিত হইতে প্রারে 

না) যদি পারিত তবে ধমনী ও শিরামগুলীর ভিতর রক্তের পরিমাণ কমিক 
যাইত, কারুণ, কৈশিকা মণ্ডলীর মোট আয়তন অতান্ত বৃহ। 

কৈশিক। নলী মধ্যে রস্তআ্োত গতির কিরূপ সাহায্য হয়? 775 5175 
০1০০৫, 1০৬ 2 ১৩ 09111876951 ? 

সুঙ্ম আকর্ষণ, অঙ্গ, ্রত্যঙ্গের পেশী সমুহের কুঞ্চন জনিত চাপন। এবং 
হৃংপিগ্ড ও ধমনীর ক্রিয়া হেতু কৈশিকা মধ্যে রক্ধআোত গতির সাহাহা হক? 
খাকে । 


চক পু 


শপ ০ অপরাপর 


শিরার ভিত রক্তশ্রোত গতির কিন্ধপ সাহাধ্য হয়? সা) 9134 1১1০০৫ 
দি0েনে 11) 6119 911) ? 

* এঁচ্ছিক পেশীগুলির কুঞ্চন জনিত পার্শদিক হইতে চাপন, ' শিরাস্থিত 
ভাল্ভগুলির পরোক্ষ বা গৌণ ক্রিদ্া, হ্ৃংপিণ্ডের যৎ্সামান্ত ক্রিয়া, এবং শ্বাস 
প্রশ্বান হেতু চোসন (৪9০6198) প্রভৃতির সাহাব্যে শিরার ভিতর রক্তলোত 
চালিত হইয়৷ থাকে, 

ধমনীর ভিতর রক্তশ্রোত অবতরণ করার অপেক্ষা শিরা মধ্যে রক্তশোতের 
উর্ধগামী হইবার জন্য কি কোনকপ কষ্ট ব| বাধা উপস্থিত হয়? 40 9$ছ- 

9167 101 19 ₹০৮০] 01 ০1০০ 1০00 0159 ড 9103 ? 

না; কারণ, ধমনীর রক্তআোতের উপর চাপ বা ভার পড়িলেই শিরায় 
রক্তশোত বহিতে থাকে । 

ধমনী, তৈশিকা ও শিরার ভিতর রক্তক্োত গতির প্রডেদ কি ? 70179- 
৩109 11) 01১6 90৮৮ ৬/১61%1 616 010০0. ৮999878. 

ধমনীর ভিতর ক্রুত ও দমকে দমকে, রক্তশ্রোত বহে, কৈশিকার ভিতর 
অনেক' সময় ধারে ধীরে ও একভাবে স্রোত বহে এবং শিরার রক্তশ্সোতগ্তি 
সাধারণতঃ ধীর ও একডাবাপন্ব হইলেও হৃৎপিগ্ডের নিকটবর্তী শিকার ভিতর 
জ্রত রক্তআোত বহিতে দেখ! যায় । তথাপি ধমনীর ভিতর যেরূপ ক্রত রক্ত 
শআোত বহে, শিরার কোন অংশে সেরূপ বহে মা। 

নাড়ী (১০13০) কাহাকে বলে? 156 15 09 00189 ? 

হৃৎপিণ্ডের একবার কুন বশতঃ ধমনীর ভিতর যে এক প্রকাষ তয় 
শক্তি চাঁলিত হয় উহাকে নাড়ী কহে। ধমনীর ভিতর রক্ত প্রক্ষিপ্র হওনকে 
নাড়ী বলা যাস না । ধমনীর ডিতর রক্ত সঞ্চালন করিবার জন্ত হৃৎপিণ্ডের 
কুঞ্ণন হয় ; সেই কুঞ্চন বশত: যে রক্ত কেৰল সম্মুখদিকে অগ্রসর হয় তাহা নয়, 
কিন্ত ধমনীগুলি প্রস্থদিকে ঈষৎ বিস্তৃত হক! থাকে। কুঞ্চন বশতঃ হৎপিত্ের 
টানভাব ও শঞ্জি ধমনীর ভিতরও চালিত হয়, তঙ্ঞন্ত ধমনী বিস্তৃত হইয়া! 
খাকে । সংক্ষেপতঃ রক্তত্রোতের বিস্তারণসীল তরঙ্গকে নাড়া কহ! যায়। 

ধমনীর ভিতর নাড়ীর তরঙ্গ ক্রত কি বক্তত্রোত গতি করত 

হাড়ীর় বেগ বা শযজ রক্তন্রোত্ত গতি অপেক্ষা ২০ বা ৩ গুণ অধিক । 





ই ও৮ই এনা 0, ৩১ 


অর্থাৎ রক্তশ্রোত অপেক্ষা নাড়ীর যেগ বা তরঙ্গ ২৯1৩৯ গুণ-ত্রুত বহি থাকে । 
রক্তশ্োত এক বদ্ধ নিয়মে চালিত হয় কিন্তু হংপিণ্ডের কুঙ্চন হইলেই রক্ষের 
তরঙ্গ দ্রুতগতিতে রহশ্রোতের উপর দিয়া কেবল সম্মুখ দ্রিকেই অগ্রসর. হইয়া 
খাকে। 

রুক্তধাহীনাড়ী পার্থে বিস্তৃত হইলেই ফি উহাকে নাড়ীর বেগ বলা যায়? 

না। রক্বাহীনাড়ী যেরূপ পার্থ বিস্তৃত হয় মেইবূপ সম্মুখ দিকেও উহ! 
দীর্ঘ হইয়া থাকে। রক্তবাহীনাঁড়ী দীর্ঘ হইবার পূর্বের ঈষৎ বক্রভাব ধারণ 
করিয়া থাকে। 

শরীরে সর্ধাংশে কি নাড়ীর তরঙ্গ সমানভাবে বলবতী থাকে? 

লা। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবাহীনাড়ী যতদুর হইবে ততই নাড়ীর তরজের 
বেগ হাস হইয়া যাইবে । রক্তবাহীনাড়ী যতই দূরে থাকুন না কেন, এক 
সেকেগ্ডের $ হইভে & অংশ পরিমাণ সময় পরে নাড়ীর বেগ উহাতে পাওয়া 
যাইবেই যাইবে । 

'কিরূপ গতিতে রক্ত সঞ্চালিত হম? 

এক সেক্ফণ্ডের ১* মিটার বা ৩৫ ফিট. ভ্রমণ করে। 


শ্বান প্রশ্বাস ক্রিণ 1698101786101. 


[.9708) 00801)62, 00701001008] 69098, 1১01701)10198 অর্থাৎ অতি 
ক্ষত ক্ষুদ্র শ্বাসনালী, এবং %9810199 ০0৫ 1,010£ অর্থাৎ ফুসফুসের কোট ছোট 
স্বান এই কয়েকটীর সমষ্টিকে 79810778077 801878608 কহে । ফুসফুসের 
প্লুরা নামক এক আবরণ থাকে ; উহ্থার ছুই পর্দা । যে পর্দা ফুসফুসকে বেষ্টন 
করে উহাকে ₹18০978] 1879: এবং যে.পর্দা বক্ষ প্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, 
উহ্তাকে 0971988] 1255: কছে। 

শ্বাস গ্রশ্থাস ক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি? 0৮)6০$ ০1 4 

রক্তের হিমোগ্সবিনের সহিত অক্সিজেনের মিশ্রণ এবং শরীর হইতে প্রধা” 
নতঃ কার্বনিক এপিভ ও অগ্তান্ত দূষিত পদার্থ বহির্গমন করাই শ্বাস গ্রশ্থাস্‌ 
জিয়ার উদ্দেশ্ত । নিশ্বাসে বক্ষ বিশ্বৃত ও প্রশ্বাসে বক্ষ কুফ্িত হইয়] থাকে ॥ 


৬২ ত7:২প 810. 


'হ্দফুসে কর প্রকার রক্ত সঞ্চালন দৃষ্ট হয় ও তাঁহাদের 'জিদ্া'কিরূপ 1" 
ড9196193 ০£1010900. 801)17-2 019 1076. 
.. পাক্সোনারী ধমনী" ও ব্রংকিয়েল ধমনী দ্বারা রক্ধ দধশলিত: হইয়া থাকে।, 
গ্রাথমটার হবার পরিষ্কার রক্ত ফুন্ফুস্‌ নধ্ো বাহিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস কিনা, 
দ্বারা সেই, রক্ত পরিস্কৃত হয়। ব্রংকিয়ল ধ্মনীর রক্তঞ্োত ত্বার। ফুষফুদের 
পুষ্টি হইয়। থাকে । 
ক্রি. প্রকারে: ফুসফুসের বায়ু কোষে রক্ত আনীত ও ভূবাযুর সহিত মিশ্রিত 
য়? [17 1786 1001107 28 0০ 01004 1১70081766০ 079 ৮ 6310198 
৪100 8319960 %০ (10৩ ৪1: ? 
পাল্সোনারী ধমনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা গ্রশাখা ধরি হইয়া কৈশিকার আকার 
প্রাপ্ত হয়, এই পালোনারী কৈশিকাগুলি পরপ্পরে সংযুক্ষ হয় না, কিস্তু উহার 
বাঘু কোযগুলির ব্যবধানে প্রবেশ করে ।.কৈশিকা ও বায়ু কোষের গার অতান্ত 
পাতলা বশতঃ পরম্পরের অভ্ান্তরস্থিত গ্যাসের বিনিময় হইরা থাকে । পাল্সোনারী 
এবং ব্রংকিয়েল্‌ শিরাগুলি পরম্পরে সংযোগ 8০88০7989) রাখিয়া, থাকে । 
অন্যত্র অপেক্ষা! ফুস্ফুদ্‌ ক্যাপিলারার রক্তত্তরোত-গতি কিরূপ ষ 0170019- 
&1০0 18 18010. 21) 10176 ঠ1)90 196. 17019. 
অন্তজ্র অপেক্ষা এখানে রক্তআ্োত অধিক দ্রুত বহিগ থাকে; কারণ অন্যত্র 
অপেক্ষ! ফুনফুসের আয়তন কম। 
পান্োনারী ধমনী অপেক্ষা পাক্সোনারী শিরার আয়তন াকছু ক্ষতর 
কেন? 
শ্বাসপ্রশ্বাস কয়া পাপ্সোনারী শিরায় রক্তের রস নি কতক 
০ বাহির হ্‌ইয় ঘাঁয় বলয়া উহাদের আয়তন ক্ষুদ্র দেখায়। 
'নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই ছুই ক্রিয়াব মধ্যে কোনটি অধবক্ষণ স্থায়ী? 
নিশ্বাস যদি ৫ হর তবে প্রশ্বান ৬ হইয়। থাকে । অর্থাৎ নিশ্বাস অপেক্ষা 
প্রশ্বাস কাল কিছু অধিক হয়। 
হুস্থাবস্থায় বক্ষের উপর কাপ পাতিলে আমরা কিরূপ শষ শুনিয়1 থাকি? 
স্ব নপথের ভির দিয়] ভূবাযু যাঁভীয়াতের দরুণ যে শব হয়, উহাদিগকে, 
[৩৪160া0 েঠাটএছে কহে 


০৬ ২৫ 


* বাড়ির হইতে বড় বড় ধমনীর উপর আঘাত পূড়িলে ধমনীর হুতররৎ আবরধ 
দ্বারা উহা অনেক নিবারিত হয়,এতজ্যতীত, উহ্াদ্বারা ধমনী রুক্ষ! হইয় ধাকে। 
হত্রবং আবরণ না থাকিলে কোন ধমনী বীধা যাইত না অর্থাৎ, বাধতে, 
বালে কাটিয়। যাইত। 

শিরায় এমন কি আছে যাহা ধমনীতে নাই? ড1)8৮,16 ও 10 
80106 56108 11101) 009 7706 ০০০] 11) 21662168 ? 

ভাল্ভ$ এই ভান্গুভ বা কপাট দ্বার] রক্ত পশ্চান্ধাবিত হইতে পারে না। 
ঘোড়া যোড়। ভাল্ভ শির! মধ্যে দৃষ্ট হইয়া. থাকে। 

বিবিধ রক্তবাহী নাড়ীর আয়তন ( ০৪7)%০15 ) সম্বন্ধে কিছু তফাৎ আছে 
কিনা? 

একটা ধমনীর গোড়ার আয়তন অপেক্ষা উহার শাখা প্রশাখার সমষ্টি 
আয়তন ঢের বেশী । আবার ধমনীর পেশীর আবরণ যথায় আর থাকেন! 
উহার পর হুইতে উহাদের আয়তন আরও বেশী হইয়া! যায়। এও! ধমনীতে 
যত রৃক্ত.ধরে উহার ৮** গুণ শোথিত কেপিলারী নলীগুলির ভিতর ধরিয়। 
থাকে । শিরাগুলি যত হৃৎপিণ্ডের অভিষুখে আসে ততই উহাদের আয়তন 
ছোট হয় কিন্ত ধমনীগুলি তই হৃৎপিণ্ড হইতে দুরে যায় ততই উহাদের 
আয়তন বড় হয়, গায়ে গায়ে যে ধমনী ও শিরা দেখা ধায়--উহাদের 
মধ্যে শিরার আয়তন বড় এবং ধমনীর আয়তন ছোট দৃষ্ট হইয়া থাকে । এমন 
কি হৎপিণ্ডে.এও্টাতে যে পরিমাণ রক্ত ধরে. ছুটা ভিনাকেভীর মুখের নিকট 
উহার দ্বিগুণ পরিমাণ রক্ত ধরিয়| থাকে । 

রক্তের উপর চাপন শক্কি (819০৭ 10:988079 ) ইহার অর্থ কি? 

হৃৎপিখ্ডের ও রক্তবাহীনাড়ীর গাত্র বারা রক্তশ্রোত সর্বদা] চলিতে থাকায় 
এ রক্তম্োতের উপর চাপ পঠিত হইয়া থাকে.। ১৪* হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠ1 দেখ, 

রক্তের উপর চাঁপনশক্কি.কি সর্বত্রই সমান ? 

না। এও্ার উপর ৪ পাউওড ৪ আউন্স, রেডিঘ়াল্‌ ধমনীতে ৪ ড্রাম. এবং 
পালোনারী ধমনীতে ২ পাউও্ড ২ আউন্স পরিমাণ রক্তের চাপন শক্তি প্রকাশ 
পায় স্থির হইয়াছে।: ডে টুকেল্‌ কুঞ্চন কালে উক্তরূপ চাপনশক্তি পরীক্ষা করা 
হইয়াছে... ক্যাপিলারীতে অত্যল্প এবং এওটাতে অত্যন্ত অধিক রক্ষের' চাপ 





২৬ হা). 











শি গ্রকাশ পায় । "ধমনী অপেক্ষা জিরার রক্কের চাপন শঙ্ি কম। ধমনীতে 

ঘদি ১* ভাগ বঞ্টরের চাপনশক্তি ই, ভবে শিরা মধ্যে এক ভাগ হইয়া থাকে । 

অস্থের এও্টতে ১১ পাউও ৯ আউন্স রক্তের চাপ শঙ্জি প্রকাশ পায়। 
মাস্থযের ও জন্তর রঞ্বাহী নাড়ীতে রক্কের চাপশক্কির প্রভেদ কিরূপ ? 

১) খরগোসের রক্তবাহী নাড়ীতে কের চাপশক্তির দ্বার। এক ০0111 
৩ 819:0019 ২ হইতে ৩২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইএ1 রাখিতে পারে। 

২) কুকুরের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির বারা এক ৩০0 
৩6 17097০8 ৪ হইতে ৫২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়া রাখিতে পারে। 

৩। অশ্বের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির গ্বার| এক ০০100 ০৫ 
81০:০0৮ ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়া রাখিতে পারে। 

৪। মানুষের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাঁপ শক্তির (১1900 70793907৩) 
খারা এক ০৫100) ০0৫ 269:০97 পৌণে ৬ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়া রাখিতে 
পারে। 

ককের 01০০০ 7:883079 চাঁপ শক্তির উপর গাযু কর্তৃত্ব কোথার? 
[1)909708 ০4 0119 6:০৪ ৪597 ০00. 731০০0 [9390৩ ? 

সিম্পেথিটিক্‌ দ্বায়ুর ডেমোমোটর সুত্র হইতে উহার ল্লামু লাভ হইয়া থাকে । 

রক্তের চাপন শক্তির ্াঘুগুলি কি ভাবে সজ্জিত থাকে এবং কিরূপে 
উহ্থারা ফর্তৃত্ব করিয়া থাকে? 

ম্ডুল৬ অবলংগেটা-স্থিত ভেসোমোটর শ্াযু-কেন্ত্র বা আকযস্থান হারা 
রক্বাহীনাড়ীর টান ভাব (909107) শাসিত হইয়া] থাফে। 09180008 ৪০:13- 
80703 ও 0০:00 491185779. দ্িগের নিকটপু ত ০৪০০৩ থাকে । 
এ ভেসোমোটর খাধু-আকর-স্থান হইতে ন্বাস়ু-সত্রগুলি স্পাইন্যাল্‌ কর্ড বা পৃষ্ট- 
মজ্জার মধ্য দিয়া গ্রীবা প্রদেশে উপস্থিত হয় এবং এখান হইতে স্পাইন্তাল্‌ ্ায়ু- 
- গুলির সম্মুখ-স্থতের 870 687108 2০০% সহিত বাহির হইয়া থাকে। এ ভেলোমোটর 
াযুকথত্র গুলি সপ্তবত: সর্বদাই কার্ধ্য করিয়া থাকে। পৃষ্ঠামজ্জীয় ও শরীরের 
ছানে স্থানে ছোট ছোট অনেক গ্যাংমিয়া বা ন্সাহু-আকরস্থান দৃষ্ট হয়, যন্থার। 
মেড্ুলা হইতে উত্থিত, ভেসোমোটর ক্গাস্ুদিগের কাধ্যে সহায়তা হয়। এই 
ছোট ছোট গাছ কেক্রগুলিও উত্তেজনা উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে । 





হাহা, ২৭ 


এপ কতায়ূকর্তৃদবের প্রমাণ দাও ? 
খরগোসের এক দিকের ০571০৪] 9520190605 কাটিয|, দিলে সেই 
গিকের মস্তকের রক্তবাহী নাড়ীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য রক্ত অমিয়! ব্যাপ্ত হুইর! 
খাকে। পরে এ রক্তের স্বাভাবিক ব্ণ'লান হয় এবং 'রক্তাধিক্য কমি গিয়া 
থাকে । ইহার কারণ এই যে, অধঃমস্তিক্ষস্থিত প্রধান শাসক মধ্যবিন্দু ঘা 
াকরস্থানের (£০৮০78)0£ ০970৮:9. 8 089 160011 ০১1০7)৯১০) বিচ্ছেদ 
কাটা রক্বাহী নাড়ীর প্রথমে গ্রপারপ (৭11565০7) হয়। ছোট ছোট 
শাসক প্রায় আকরগুলির (11707 ০91,658) উপর বিশেষ কর্তৃত্ব না থাকাতে 
উহ্ারা হঠাৎ প্রসারিত রক্তবাহী নাড়িগুলিকে কুঞ্চিত করিম ঠিক - করিতে 
পারে না। তবে ক্রমে স্থানিক-আামু আকর্গুলি চারিদিক হইতে শক্তি মংখ্র 
করিয়া তবে উহাদিগকে কুঞ্চন করিতে সঙ্গম হইয়। থাকে । 
ভেসোমোটর দ্বাস্ুর উত্তেজনে ফল কি হয়? 97০০% ০1. 96107015878 
৬৪৪০-70101, 
রক্তের উপর চাপশক্তি বৃদ্ধি পায়। রক্তবাহীনাড়ীগুলি কুফ্চিত হইয়া এপ 
ঢাপশক্তির বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 
ভেসোযোটর ম্াযুর অবসাদনে কি ফল হয়? 79০৮ ০% 09005881176 
8৪০-70607 
রকবাহীনাড়ী প্রসারিত হইয়া রক্ষের উপর চাপন শর্তির ভাস. করিয়া 
থাকে । 
ড৪8০:০০৩: 195 কাটিয়া! দিলে উহার শীসনাধীন রঞ্তবাহী নাড়ীগুলিয় 
€ ৮৮০৮০ ৪861৪ ) কি দশা ঘটে? 
ভেমোমোটর ্বাযুর বিভাঁজনে উহার ত্াবেদার রক্তবাহীনাড়ীগুলির গান্ত- 
স্থিপ্ত'পেশীহুত্রের অধর্পাদন অথবা শিথিলতা উপস্থিত হ্য়। এয়প' হইলেই 
ছোট ছোট রক্তবাহী নাড়ীতে স্থাণিক এবং বড় বড় রজবাহী নাড়িতে 
ার্াঙ্গিকভাবে রজের চাপ হস হইয়া খাকে।' 
1. "৪৪০:০০6০ত 2955 ঝা শ্বায়ুকে উত্তেক্সিত করিলে উহার শাঁসদাধীদ 
ধ্্বাহী নাড়ীগুলির 'কিক্কপ অবন্থ! হয়? 
. ঈশ্কবাহীনাড়ীর পেশীস্ত্রের ভুঞ্চন হই! উপ্গ্যে বেগ চাপ শঙ্চি; ৃধি 


২৮. পা ৪৭, 





হইয়। থাকে । 13188121775 2৪ 8 £€০০৭ 67:8100015. ০? $8801000] 
81507597709 0£ 05৩ 2৩০0৪ 7৩৮ £০ছ০01 1979 ভিিউপথা 
৪8৪69], 
৪9৮৪0 1)৩7৩-অর্থাৎ সংজ্ঞাবাহী প্াদুর উপর তাড়িত (251581715য7) 
প্রয়োগ করিলে ফি ফল হয়? 
সার্ধবাঙ্গিক রক্তের চাপশক্তির আধিক্য হইয়া থাকে । কিস্ত যে স্থার্সের 
সেম্সরী ব্নাঁধু £1%901550 হয়'সে স্থানের রক্তবাহী নাড়ী প্রসারিত হয় এবং 
সে শ্থানের রক্তবাহী নাড়ীর রক্ষের চাপশক্কির হাঁস হইয়া থাকে । 
শ্বাসরোধ হইলে রক্কেক চাপশক্তির অবস্থা কিরূপ হয়? ' [0৩৩৮ ০৫ 
88117019010 610০0053810, 
মেড়ুলাস্থিত, ভেসোমোটর আাযুআকর-বিন্ুু উত্তেজিত রী রঞ্তমধ্যে 
কার্ম্মমিক এলিড সঞ্চয় বশতঃ রক্তের উপর চাপশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে! 
স্পাইন্যাল কর্ড ব! পৃষ্ঠামজ্জ! বিভক্ত করিলে রক্তের চাপশক্তির কিবূপ 
অথথ! হয়? 10606 0? 80010 ০ 039 ৪0819] ০০: 92) 91009 
[0:95379, 
' রক্তের চাঁপশক্তির পতন হয়, কারণ, সর্ববাঙ্গের রক্তধাহীনাড়ী মেডুলাস্থিত 
ভেসোমোটর ন্লাফুআকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। থাকে ।' 
ভেসোমোটর উত্তেজন! ব্যতীত অন্ত কিরূপে রক্কের চাঁপশক্তির বৃদ্ধি হয় ? 
ভয1১০৮ ০৮১০: 0%0398 11)019836 ৯১6118] 1989079 ? 
স্রপিত্ের ক্রিয়াধিক্য হইলে, নির্দিই সময় মধ্যে ত্বাভাবিক -নিয়মাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণ শোণিত রক্তবাহীনাড়ী মধ্যে উপস্থিত হয় স্থতরাং রক্তের চাঁপ- 
শক্তির আধিক্য হইয়া থাঁফে। 
রুকু সঞ্চালন প্রক্রিয়ার. উপর ভৌতিক (27:59 ). শক্তি কির? 
' ৮১৭3০51906৪ 0 6159 01700186101, 
চাঁপন দিলে তরল পদার্থ মাত্রেই সম্মুখ দিকে. অগ্রসর হয়।, স্থিতিস্থাপরু 
[ল্টলক-ভিষ্টাল্‌ ব।.অগ্রভাগের'অংশ যদি ক্ষুদ্র হয় ও মুক থাকে, তবে এ মলের 
প্রব্িম্যাল্‌ বা গোড়ার অংশের ভিতর চাপন প্রযুক্ত তরল পদার্ধ দমকে একি 
হইলে উহার অগ্রড়াগে একভাগে:হশত রহে, কিন্তু রুটিন ললেবু জিতু তরল 








নি & পদ ১৯৪ 





পত্বার্থা গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত ্মকে' দমকে সঞ্চালিত 'হইয়া থাকে । 
রক্কবাহীনাীর' স্থিতিস্থাপর্ক হুত্রবশতঃ এক শম্রোতে রক্ত সঞ্চালন হইয়া 
থাকে । 

* ভেন্টিকেল্‌ হতে উক্ত ধমনীতে প্রক্ষিপ্ধ হইলে দেই বকের কিরণ অবস্থা 
হয? ঘ7115৮ ০০০০095 ০4 05 ৮1০০৭ 89৮ 61৮50515৮0৩ 
€50060, 7 

বড় ধড ধমনীগুলি টকৈশিক। বা কাঁপিলারী নলে পরিবর্িত হইবার পূর্বেই 
অন্িস্ক্ম আকার প্রাপ্ত হয়'উহঠদিগকে- আটিরিয়োলঈ বা ক্ষুদ্র 'ক্ষুত্র ধমনী 
কহে। এই হ্ষুত্র ক্ষুদ্র ধমনীগ্ুলিতে অধিক পরিমাণে পেশী সত [টি হয় সুতির ং 
ইহাদের উপরই অধিক পরিমাণে ভেসোমৌটর বায়ু কাধ্য, কতিয়া থাকে । 
ইহাদের সর্বদা কুঞ্চিত অবস্থা বশতঃ উহাদের মুখগুলি সরু হইয়া থাকে হত্বাং 
বড় বন্ড ধমনী হইতে ইহাদের ভিতর দিয়। শীঘ্র শীদ্ত ঝ্বক সঞ্চালনের বিশ্গ ঘটে। 
ওদিকে বড় বড় রক্বাহীনাড়ীর ভিতর হৃৎপিণ্ড রক্ক গ্রক্ষেপ করিয়! দিতে 
খাকে, ভঙ্জন্চ বড় বড় ধমনীগুলি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। উহাদের. স্থিতি- 
স্বাপকতা বশতঃ এরূপ বিস্তাবণ হয়। হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চনের বিরাম কাত 
ধমনীগুলি রক্তেরংউপর চাপন দিয়া কুঞ্চিত হয় এবং ধমনী হইতে ক্যাপিলাঙী 
নলীতে রজ উপস্থিত হইয়া.থাকে, এওটার মুখে ভাল্ভ বা করাট থাকা প্রযুক্ত 
ধমনীর ভিতর রক্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে না স্থত্রাং ক্যাপ্রিলারী. ভিতর- 
স্থিত রক্তআোত সহজেই, প্রবাহিত হইয়া থাকে ।- | 
, ক্ষুদ্র জু আর্টিরিযোলস্গুলির ক্রিয়া, কিরূপ 7 08170610204 8769710168. 

ই্থাদের দ্বারা কৈশিকা নাড়ী মধ্যে শীন্ শী রক প্রবাহিত হইতে পারে 
না! ঃযদি পারিত তবে ধমনী, ও শিরামগ্ুলীর ভিতর রক্তের পরিমাণ কিনব 


যাইত, কারণ, কৈশিক! মগুলীর মোট আয়তন অতন্ত বৃহৎ ।. 


. কৈশিকা নলী মধ্যে রক্ততোত গতির কিক্প সাহায্য হয? 57৯ ৪৫5 
৮1০০৫, 90১7 20 09 50159 ? 
সুগ্ আকর্ষণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশা, সমূহের কুঞচন্‌ জানত, চাপন,, এবং 


হৎপিও ও ধমনীর ক্রিয়া! হেতু কৈশিকা মধ্যে রক্ষশ্রোত গতির স্াহাঘা হই 
খিক |" 


১০ শর & ইবন 


পট লা পপ শিারানজি 


শিরার ভিত রকক্রোত গতির কিন্পপ সাহাধা হয়? 1)96-6205 ০1০০ 
£0 117 6189 9198 7 
এচ্ছিক পেশীগুলির কুঞ্চন জনিত পার্খীদিক হুইতে চাপন, শিরান্থিত 

ভাল্ভগুলির পরোক্ষ বা গৌণ ক্রিয়া, হংপিণ্ডের যৎসামান্ত ক্রিয়া, এবং শ্বাস 
প্রস্থান হেতু চোসন (55০61০2) প্রভৃতির সাহায্যে শিরার ভিতর রক্তশ্রোত 
চালিত হইয়া থাকে । রা 

ধমনীর ভিতর রক্তশ্োত অবতরণ করার অপেক্ষা শিরা মধ্যে রক্তআোতের 
উদ্ধগামী হইবার জন্য কি কোনন্ধপ কষ্ট বাবাধা উপস্থিত হয়? 47 ৭:88- 
9818) 0০: 009 19৮0 9£ 01990. 9000 979. % 9109 7 

না; কারণ,. ধমনীর রক্তশ্রোতের এ চাপ বাভার ০ শিরায় 
রক্জন্তরোত বহিতে থাকে। 

ধমনী, কৈশিকা ও শিরার ডিতর রক্তশ্রোত গতির গ্রভেদ কি 1? 7017:- 
87509 11) 0179 80৬ ৬1011 029 010০0 $98961৪. 

ধমনীর ভিতর দ্রুত ও দমকে দমকে রক্তন্োত বহে, কৈশিকার ভিতর 
অনেক সময় ধীরে ধীরে ও একভাবে আত বহে এবং শিরার রক্তক্বোতগত্ি 
সাধারণতঃ ধীর ও একভাবাপন্ল হইলেও হৃৎপিণ্ডের নিকটবস্ভী শিরার ভিতর 
গ্রুত রত্তশ্রোত বহিতে দেখা যায় । তথাপি ধমনীর ভিতর যেরূপ ক্ুত রক্ত" 
শ্রোত বহে, শিরার কোন অংশে সেরূপ বহে না। 

নাড়ী (0159) কাহাকে বলে? ডা1)৮ 15 05 70135 1 

' হংপিত্ডের একবার কুঞ্চন বশত£ ধমনীর ভিতর যে এক প্রকার তর 
শক্তি চাঁলিত হয় উহাকে নাড়ী কহে। ধমনীর ভিতর রক্ত প্রক্ষিপ্ত হওনকে 
শাড়ী বলা যায় না। ধমনীর ভিতর রক্ত মঞালন করিবাঁর জন্য হৃৎপিণ্ডের 
কুগ্ন হয়; সেই কুষ্চন বশতঃ যে রক্ত কেৰল সম্মুখদিকে অগ্রপর ইয় তাহী নয়, 
কিন্ত ধমনীগুলি প্রস্থদিকে ঈষৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে । কু্ণন বণতঃ হৎপিণ্ডের 
টানভাব ও শঞ্জি ধমনীর ভিতরও চালিত হয়,, তক্ঞন্ত ধমনী বিস্তৃত হই! 
খাকে। সংক্ষেপতঃ রক্তশ্রোতের বিস্তারণসীল তয়ঙ্গকে নাড়ী কহা যায়|. 

' খমনীর ভিতর নাড়ীর তরঙ্গ করত কি রক্তজ্োত গতি ক্রুত? 

দাড়ীত্ষ বেগ বা তরঙ্গ র্শ্রোত্ত গতি অপেক্ষা ২ বা! ৩* ৭ অধিষ্ক। 





ঈহ28৬1প0, ৩১ 


অর্থাৎ রক্ততোত অপেক্ষণ,নাড়ীর বেগ ঘা তরঙ্গ ২1৩০ গুণ ভ্রুত বহিয়া থাকে । 
রক্তশ্লোত এক বন্ধ নিয়মে চালিত হয় কিন্ত হৎপিণ্ডের কুঞ্চন হইলেই রক়্ের 
তরঙ্গ দ্রুত গতিতে বক্ষশ্রোতের উপর দিয়া কেবল মল্গুধ দিকেই অগ্রসর হইয়া 
খাক। 

রূক্তবাহীনাড়ী পার্থ বিস্তৃত টিন কি উহ্থাকে রা বেগ বলা যায়? 

না। রক্বাহীনাড়ী যেরূপ পার্খে বিস্তৃত হয় নেইরূপ সম্মুখ দিকেও উহ্‌ 
দীর্ঘ হইয়া থাকে। রক্তবাহীনাড়ী দীর্ঘ হইবার পূর্বের ঈষৎ বক্রডাব ধারণ 
করিয়া থাকে। 

শরীরে সর্বাংশে কি নাড়ীর তরঙ্গ সমানভাবে বলবতী থাকে ? 

' না। " হৃংপিশু হইতে রক্তবাহীনাড়ী যত্তদুষ হঙ্টবে ততই নাড়ীর তরঙজের 
বেগ হাস হইয়া যাইবে । রক্তবাহীনাড়ী যতই দুরে থাকুন না কেন, এক 
সেকেণ্ডের & হইতে ৯ অংশ পরিমাণ সময় পরে নাড়ীর বেগ ০০ পাওয়! 
যাইবেই যাইবে । 

কিরূপ গতিতে রক্ত সঞ্চালিত হয়? 
এক সেকেপ্ডের ১* মিটার বা ৩৫ ফিট. অত্রমণ কয়ে। 


শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিগা! 19801756102, 


[.9যাচয। 0801090 1020101)181 01098, 10101710198 অর্থাৎ অতি 
"চক্ষু ক্ষুদ্র শ্বাসনালী, এবং ড৪810198 ০01 1401% অর্থাং ফুনফুসের ছোট ছোট 
স্থান এই কয়েকটার সমষ্টিকে 198015600 800978৮8৪ কহে ॥ ফুসফুসের 
পুরা নামক এক আবরণ থাকে ? উহার ছুই পর্দী। যে পর্দা ছুসফুসকে বেষ্টন 
করে উহ্থাকে 515০99] 1879: এবং যে পর্দা বক্ষ গ্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, 
উহ্তাকে 09719৮911৯৪: কহে। | 

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি? 0016০ ০4 2১680176100, 

রক্তের হিমোগ্নবিনের সহিত অক্সিজেনের মিশ্রণ এবং *শরীর হইতে প্রধা- 
নণ্ড; কার্বনিক এসিড ও অগ্তান্স দুবিত পদার্থ বহির্গমন করাই শ্বাস প্রশ্বাস 
ক্রিয়ার উদ্দেন্ত । নিশ্বাসে বক্ষ বিস্তৃত ও প্রশ্থাসে বক্ষ কুঞ্চিত হইয়া খাকে। 


খই 22৪৮18810, 


ফ্সফুসে কল্প প্রকার রক্ত সঞ্চালন দৃষ্ট হয় ও তাহাদের ক্রয়! রি ? 
11 ০৫০1০৭৪0015. 0. 0155 18176, 
পাল্সোনারী ধমনী ও ব্রংকিয়েল ধমনী দ্বারা রক্ত সঞ্চালিত ফি ধাকে | 
প্রথমটার ছারা পরিষ্কার রক্ত ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে বাহিত হইয়! শ্বাস প্রশ্বাস জিঞা 
দ্বার সেই বক্ষ পরিদ্কত হয়। ব্রংকিয়াল ধমনীর রক্তলোত দ্বারা ফুলফুসের 
পুষ্টি হইয়া থাকে। 
কি প্রকারে ফুসফুসের বাষু কোষে রক্ত আনীত ও ভূবাযুর সহিত মিশ্রিত 
হয়? [) ৮511৮ 2)911097 15 67৩ 019০ 07০008108০০ 0৮9, %5510198 
৪1)0 63810099690 009 009 ৪)? ৃ 
পাল্সোনারী ধমনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা গ্রশাখা বিভক্ত হইয়া কৈশিকার আকার 
প্রা হয়, এই পাল্সোনারী কৈশিকাগুলি পরপ্পরৈ নংযুক্ত হয় না, কিন্তু উহার! 
বায়ু কোষগুলির ব্যবধানে প্রবেশ করে । ফৈশিক ও বায কোষের গাত্র অত্যন্ত 
পাতলা বশত: পরস্পরের অভ্যন্তরস্থিত গ্যাসের বিনিময় হইয়া থাকে । পাল্সোনারী 
এবং ব্রংকিয়েল্‌ শিরাগুলি পরম্পরে সংস্বোগ ,%7886020989) রাখিয়া থাকে । 
অন্তত্র অপেক্ষা ফুনফুস্‌ ক্যাপিলারীর রক্তম্বোত-গতি কিরূপ? 0::091%- 
6107 13181010117 10083 0781) 6139 মা1)979, 
অগ্যত্র অপেক্ষা এখানে রক্তস্োত অধিক দ্রুত বহিঃ থাকে; কারণ অন্তর 
অপেক্ষ! ফুসফুসের আয়তন কম । 
পালোনারী ধমনী অপেক্ষা পাল্সোনারী শিরার আয়তন কিছু ক্ষ্্ 
কেন? 
গ্বাসগ্রশ্বীল ক্রিয়ায় পাল্সোনারী শিরায় বকের রস 08০1869:9) কতক 
পরিমাণে বাহির হইয়া যায় বলয়া উহাদের আয়তন ক্ষুদ্র দেখায়। 
নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই ছুই ক্রিয়ার মধ্যে কোনটি অধিষক্ষণ স্থায়ী ? 
নিশ্বাস যদি ৫ য় তবে প্রশ্বাস ৬ হইয়া থাকে । অর্থাৎ নিশ্বাপ, অপেক্ষা - 
প্রস্থান কাল কিছু অধিক হয়। 
-আুস্থাবস্থায় বক্ষের উপর কাণ পাতিলে আমরা বিজপ শব্ধ শুনিয়1 থাকি? 
স'লপতেত ভিতয় দিয়া ভৃবাযু যাতায়াতের দরুণ যে- শঙ্খ হয়, উহাদিগকে 
8১1৯৮0-7 0৫0 কছে ।- 


ই552158110ধ, ৩৩ 


[1091 911 ক্লাহাকে বুলে ৪ 

সাধারণ ভাৰে প্রতিবারে যে ৩ কিউবিক ইঞ্চি পরিমাণ গ্রশ্বান' ঘাঁযু 
বাহিয় হস উহাকে 71৫81 917 কছে। 

০5619 8৪1: কাগাকে বলে? 

_ পহজ প্রশ্বাসের পর যে ১৯০ কিউবিক ইঞ্চি পরিমাণ বাধ ইচ্ছ। কিয়! 

ঘাহির কর! যায় উহাকে 1656159 21" কহে । 

€0171016170161 হাঃ কাহাকে বলে ? 

সহজ নিশ্বাস লইয়াও যে পরিমাণ ভুবাযু আরও টান! ধায়, উছীকে 
01%91161761715) 917 কহে ।. 

* [২6581071151 511 কাহাকে বলে। 

সজোরে গ্রশ্বাস ফেলিয়াও যে প্রায় ১২* কিউবিক ইঞ্চি বাঁযু ফুসফুসের 
ভিতর ক্লহিয়া যায়, উহাকে 7২৪51091 ৪" করছে। 

৬16৪1 ০৪8015 এই কথার অর্থ কি ? 

জোরে নিশ্বাস টানিবার পর যতদুর পার যায তত পরিমাণে প্রশ্বাস ছারা 


বাঁষু বাহির হইলে উহাকে ফুসফুসের বায়ু ধরিবার আয়তন কছে; অর্থাৎ 6091, 


০01)[911761)071 ও 168০:৮০ বায়ুর সমগ্রির পরিমাণই শ্বাস যঙ্রের ৬1651 ০908. 
9110, উহা! বয়স, লিঙ্গ, আকার, এবং কার্ধ্য প্রভৃতির ঘাব!| হাস ঝা! বু্ধি পান্ন। 
একজন যুব বাক্তির ২৪ ঘণ্টায় ৬৭৬,০০০ কিউবিক ইঞ্চি পরিমাণ শ্বাস ও গ্রশ্বস 
বায়ুব চলাচল হইয়া থাকে। অত্যান্ত পরিশ্রমী ব্যক্তির ১,৫৬৮,৩৯* কিউবিক 
ইঞ্চি বাঁযু চলাচল হয়। ৫ ফুট ১ ইঞ্চর উপর ধত মানুষ বাড়িবে তাহার প্রত্যেক 
বেশী ইঞ্চির জন্ক ৮ কিউবিক ইঞ্চি করিয়া ড151 ০808৩10 বাড়িয়। থাকে । 

স্ত্রী ও পুরুষের ৬151 ০৪১৭০$ বা আয়তনেয় গ্রভেদ কিরূপ? 

উভয়ের বক্ষের পরিধি (€ 0101177116161706 ) এক হইলেও স্ত্রীর 5141 
9818010 কম হুইয়! থ।কে। 

ফুসফুসের গতি প্যানিভ না একুটাভ, 7:15 075 00056170065 01 01৩ 
10229 [99551%6 0 8011$9 7. 

প্যািত। কারণ বক্ষগ্রাণীরের সঞ্চালন নিত উঃ গতিবিধি হ্য়। 
উদ্ধার নিজের সতেঞ্জ কাধ্যকারী গতি নাই। 


৩৪ ৯1:515110 8, 
চিজ কপিল 
সহজ নিশ্বাস ক্রিয়ার গতি বর্ণন.কর 2 108 519 (1) 1070 515)61315 


০1 11)51)1150101) ? 

বক্ষ গ্রাচীরের নন্তুখ ও পার্শ গাত্র উর্থ ও বাহাদকে বিশবত হইলে বঙ্গে 
ফ1ক স্থান (/৪০01017) দৃষ্ট হয় এবং সেই মৃহর্তেই বাহির হইতে ভূবামু শ্বাস 
পথ দিয়! সেই ফাক্‌ বক্ষ পূর্ণ কবে, এমতে বক্ষের ভিতর ও বাহির দিকের 
ভূণাষুব চাপ সমানভাবে রক্ষা হইয়া থাকে । পঞ্জরগুলির সশুখাংশ উত্তোলিত 
হয় কিন্ত পশ্চাৎ অংশগুলি মেরদণ্ডে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ থাকে; বক্ষের সন্খুধ ও 
পশ্চাৎ ব্যাসর়েখা বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । পঞ্জবগুলি বাহদিকে বিস্বৃতি হইলে 
পর্ব ব্যানয়েখা বিশ্বৃত ছয় এনং ভার়াস্রথমপেশী অবতরণ করে বলিয় বক্ষে 
্াধ ব্যাসরেখা দীর্ঘ হইয়া থাকে । ভায়াক্রামপেশী দ্বার! প্রধানতঃ নিশ্বাস কাধা 
নর্বাহ হইয়। থাকে । পঞ্জর মধ্যস্থিত বাহাপেশীগুলিও নিশ্বাস কার্যের সহায়তা 
করিয়া পাকে। 

সহজ প্রশ্বাস ক্রিক্ার গতি বর্ণন কর? 118 919 0) 70৮610617 ০৫ 
১01১1170108 7 | 

 থক্ষের ভার, ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা, ভায়াস্রামের শিথিলতা, অন্যান্তর 

দিকের পঞ্জর মধাবর্তী পেশীগুলির ফুঞ্চন, স্থিতিস্থাপক পঞ্জরোপান্িদিগের 
ফুঞ্চন এনং উদর গাত্রের পেশীগুলির স্িতিস্থাপক শক্কি গ্রতৃতির দ্বারা প্রশ্বাস 
গতি হইয়া থাফে। 

পুরুষ ও নারীর শ্বাস গ্রশ্থাস্‌ প্রিয়ার প্রডেদ কি? 7112 676০6 1153 
56৯ 00 10501190107) 0 

প্রধানত: পুরষদিগের ও?রিক বং নারীগণের পঞ্জব ব| ধক্ষ সম্বন্ধীর শ্বাস 
প্রশ্বাস ক্রিয়া হইয়। থাকে । শৈশবে ডা্াফ্রাম্‌ ছারা প্রধীনতঃ এ কার্য্য 
সম্পার্দিত হয়। গর্ভাবস্থায় ভায়াফাম্‌ ক্রিয়। প্রকাশ করিতে পারে না সুতরাং 
শ্বাস গ্রশ্থাস কালে গর্ভিনীদিগের বক্ষের উত্ধাংশ আধিক উঠিগ্না ও নামিয়! 
থাকে। 

শ্বাস ও প্রশ্বাস শবের ম্বভাব ও কারণ শিখ। 070563 8130 61) 108066৫ 
01 06 5001)0, - 

গ্রন্থের ১১৮। ২২৯ পৃষ্ঠা ঘেখ। 


ইহ*৩টো12ঘ, 


টাইভল্‌ রিজার্ভ, কলিমেপ্ট।ল্‌ ও বেসিডুগাল্‌ বাষুব ব্যাখা| কর? 

মূল গ্রস্থেরও ২১৭। ২১৮ পৃষ্টা জ্ষ্টব্য। 

ফুনফুসের বাযুর আয়তন পরিমাণ কত ১ € ৬151 ০৪8011)), 

মূল গ্রন্থেরও ২১৭ পৃষ্ঠ! দেখ । 

প্রত্যেক মিনিটে কতবার শ্বাস প্রশ্বাস হয়? 110%/1709120 15৭011881018 
11) 51777070006 6 

১৪ হইতে ২* বার । লিঙ্গ, বয়স, স্থাপনা ও পরিশ্রমে উহার ব্যতিক্রম 
ঘটে। মুষক ঘন ঘন নিশ্বাস লয়, কিন্তু হস্তী এক মিনিটে কেবল ৮ বার 
নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে । 

“২0501480017 ক্রিয়াতে 15৬,০01 17005101801 28563 কিনুপে সম্পাদি 
হয়? ৃ 
ফুসফুসের পান্সোন।রী কেপিগারী গুলিতে বিস্তব কার্বনিক্‌ এসিড. সঞ্চি্ 
থাকে এবং যে ভূশাযু আমর! নিশ্বাসে গ্রহণ করি উগ্গাতে অনেক অকিজেন 
থাকে। » | 

এই নিরমেব জন্য অক্সিজেন ফুসফুসের ভিতব প্রবেশ করিবার চে 
করে এবং কাঁর্ধ(নক্‌ এসিড, বাহির হইবার চেষ্টা করিয়। থ।কে। এই নিয় 
ছ।র| 19$৩1৮8 ও 1510)21 ভূন।বুতে কার্বনিক এসিড. ও সঞ্চিত হইতে পাধে 
ন|। বাছিবের ও ভিতরেব তাপের তারতম্য এরন্নপ অক্সিজেন শোষণ এবং 
ফার্ধনিক্‌ এসিভ. বহির্গমমেরও সহায়তা হইয়া! থাকে । 
| [২55178019 1770)50125 কি পরিমাণে কার্য করে? 

[)1,178051601 বলিয়।ছেন যে উঠার ২৪ ঘণ্টায় 21 0০০% 0০05 
পরিমাণ কার্ধা করিম! থাকে। 

শ্বাসত্যক্ত বাসুব পরিবর্তন বর্ন কর ? (51777756510) 76100 18510117- 
(1017, যে ৃ . 
ইহাতে তাপাধিক্, কার্বন্ক-ডাই-অ(কস।ইডের কাঁধিকা, এএং অর্গ(মিক 
পদার্থ ও এমোনিয়ার আধিক্য হই থাকে । কিছু অক্সিজেন হাস পাই? 
থকে। ইহাতে জলীয় বাষ্প সঞ্চিত হয়। বিশদ বর্ণ] মুল গ্রন্থের ২১৯ হইতে 
২২১ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


৩৬ 89৮17452108, 


২৪ ঘণ্টায় কি নিয়মিতভাবে এবং এক প্রকারে কার্বনিক এসিড. প্রশ্বাসে 
বাহির হয়? 13 (96 5090000 06 ০০৫, 8178160 8০830108 ? 

না। সকল সময়ে এক সমানভাবে ধাছির হয় নাঁ। সহজ মানুষের এক 
ঘণ্টায় ১৩৪৬ কিউবিক ইঞ্চি অথব! ৬৩৬ গ্রেণ কার্বনিক এসিড, বাহির হইয়। 
থাকে । এ হিসাবে, প্রতি ঘণ্টায় ১৭৩ গ্রেণ কার্ধন বাহির হয় অর্থাৎ ২৪ 
ঘণ্টায় ৮ আউন্ম কার্ধান বাহির 'হইয়া থাকে । .. 

দিনের কোন না কোন সময়, আহারের পরিবর্তন এৰং পরির্্মের গতিকে 
কার্ধনিক্‌ এসিড. বহির্গমনের হাস বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। | 

বয়সে কি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের তারতম্য হয়? [0০9৫5 ৪৪৩ 
৪6০০৮ (1) 8100০90106 ০1০81001019 ৪০1 & 

৮ হইতে ৩২ বৎসর বয়স পর্যাস্ত বুদ্ধি পন, ৩৫ হইতে ৫* বৎসর বয়স 
পর্যাস্ত সমান ভাবে থাকে অথবা অল্প কমে কিন্তু ৫০ বংসর বয়সের পর বিলক্ষণ 
কনিয়া থাকে । ৮০ বৎসরের সময় ১০ বৎসরের বালকের সমান কার্ধনিক্‌ 
এমিড. গ্যাস বাহির হইয়। থাকে । 

'গ্রত্যেক ড০19096 ০6৪17 হইতে কত পরিমাণ অক্সিজেন শোষিত হয়? 
শতকরা! প্রায় ৪$ ভাগ। 

শ্বাস ক্রিয়া দ্রুত হইলে কি পরিমাণ কার্বনিক্‌ এসিড. বাছির হয় ৪ 

শ্বাস প্রশ্বীস দ্রুত বছিলে প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে কম কার্বনিক এসিভ, বাহির 
হইয়। থাফে। কিন্ত মোটের উপর অনেক কার্বনিক্‌ এসিড. বাহির হয়। 

প্রশ্থাসের কোন অংশে অধিক পরিমাণে কার্বনিক এসিড. বাহির হয়? 

প্রশ্থীসের শেষ অর্ধেক ভাগে বেশী পরিমাণ কার্বনিক্‌ এসিড. বাহির হয়। 

ভৃবাধুর- কিরূপ অবস্থায় উহার বহির্গমনের তারতম্য হয় ৯ 

বাহিরের তৃবাঁযু সরস থাঁকিলে বেশী কার্বনিক্‌ এসিড বাহির হয়। তৃষা, 
শুষ্ক থাকিলে কম কার্বনিক্‌ এসিড. বাহির হইয়া থাকে । 

কার্বনিক্‌ এসিড. এবং অক্সিজেনের উপর দিবা ও রাত্রির কর্তৃত্ব কিব্ূপ ? 

দিবাভাগে অধিক কার্বনিক্‌ এসিভ. বাহির হম্ব এবং কম অক্সিজেন গৃহীত 
হয়। রাত্রিতে এই নিরষের বিপরীত ঘটে । রাজ্রিতে বেশী অফিজেন শোধিত 

ইয়। স্ফিত থাঁফে। দিবাতীগে প্রয়োজন হইলে উহার খরচ হয়। 


5১৮1০ খ10. ৩৭ 





ফুসফুস হইতে কি অনেক পরিমাণে জলীয় বাস্প 9৪1০7 ৮৪০০। বাহির 
হ্য়? | 

ই, ২৪ ঘণ্টায় ৬ হইতে ২৭ আউদ্দ বাহির হয়। সাধারণতঃ ৯ হইতে 
১০ আউচ্গ বাহির ইইয়| থাকে । 

শ্বাস ত্যক্তবাধুতে কি £00)0115 থাকিবেই ? 

না। মুখগহবরের 06০012130511101) বা পচা অবস্থ। ঘটলে এমোনিয়ার 
উৎপত্তি হইয়া! থাকে। 

. শ্বাস গ্রশ্থাস কি সম্পূর্ণরূপে [17৬010815 অর্থ।ৎ ইচ্ছার বহিভূ্ি 
ক্রিয়া? 

না । যেহেতু ইচ্ছা! করিলে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করিতে পারি 
অথবা শীপ্ব শীঘ্র বা বিলম্বে খিলছ্ছে উহ! লইতে ও ফেলিতে পারি কিন্বা ভাস৷ 
ভালা বা গভীরভাবেও শ্বাস প্রশ্ব।প লইতে ও ফেপিতে সক্ষম হইয়া থাকি । 
মানুষের ইচ্ছা শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিলেও এ ক্রিয়াকে 
[00100181 ব1 ইচ্ছার বহিভূতি ক্রিয়া বলিতেই হইবে যেহেতু নিদ্রা বা 
কোনরূপ অজ্ঞানাবস্থায় মানুষের শ্বাস ও গশ্থাস বন্ধ থাকে না। 

খাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়ার আকর স্থান কোথায়? 

[1০080118. 0101012918. নামক অধঃমস্তিফে উহার আকর স্থান থাকে । 
মেডুলাতে ছইদিকে অর্থাৎ প্রত্যেক পার্থ শ্বাস ও প্রশ্থাসের আকর দৃষ্ট হয়। 
গ্ররত্যেকটি আবার ছইভাগে বিভক্ত হয়। বড় অংশটির দ্বারা নিশ্বাস বহে এবং 
ছোট অংশটির দ্বার! প্রশ্বাস কার্য হইয়া থাকে । 

[২5191180015 ০€1)179 কার্ধ্যক্ষম (4০) থাকে কিরূপ ). 

রক্তের অবস্থার উপর উহার কাঁধ্য নির্ভর করে, যদি রক্তে 0%7657 
গ্যান্‌ কম পড়ে তাহা হইপে শ্বাস গ্রশ্বাসের আকরস্থান উত্তেজিত হইয়া শ্বাস 
প্রশ্থাস ক্রিয়া দ্রুত করির়! থাকে। 

কথন প্রশ্বাস কার্যের আধিক্য দেখ! বায়? ৮1061) 601721101) 15 
৪০11%5 ? 

বাস প্রন্থীস আটক ইলেই প্রশ্বাস কার বৃদ্ধি দেখা যায়।, 

81৩৫9115 001988568 নাক লা পদার্থের উর্ধদিকে ম্তিকের তিতরে 


৩৮ | 17511 50খ. 


স্ব(স প্রশ্বাস ঞ্্রার অন্ত আকর অ]ছে কি নাট 477 2৭৪.৭0০৮% 
(01110101167 0109 000 77680117 ? 

ন/। তবে মেডুলা হইতে 05817105দ1 56177171607 বা উন! 
হেড 50) ৮৪707101 অর্থাৎ মন্তিপন্থিত ৪র্থ কোটর 16501736091) 6100৫ 
বা কেন্দ্রকে উত্তেজত করিতে পারে । 

€0151071 1916 06 1119 31071 0010 অর্থাৎ আ্রীবার মের, মজ্জ (রঃ 
কে।ন অংশে কি আর 76901156915 ৫009 থাকে ? 

না। 1196৮3 অর্থাৎ মেকুমজ্জ(র শুত্রগুণপি উপর হইতে শ্বাস প্রশ্থস 
ক্রিয়াব গঠি কেবল বহন করে মাত্র । 

ফুসফুস বক্তের পরিবর্তন লিখ ? 0121)56 9 019০9 118 009 10155. 

মুল গ্রস্থেৰ ২২১ হইতে ২২২ পৃষ্ঠ! দেখ। 

ফুসফুসের কশিক। মধ্যে রজ্ঞের পরিবর্তন লিখ? 01781)6০ ০৫ 01০০3 
11 01) 071911171189 01 01১61001108, 

মূল গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা দেখ। 

কয় প্রকার (টাইপের ) স্বাভাবিক শ্বাস গ্রশ্বঃস ক্রিয়া আছে ? 7735 
01 16510115107, 

মুল গ্রস্থেব ২১৫ হইতে ২১৬ পৃষ্ঠ তথ । 

ইউপ নিয়া, এপ নিয়া, ভিম্পনিয়া, ও এক্ষিকিয়। গাতৃতি অস্বাভাবিক শ্বাস 
প্ান্থাস ক্রিয়ার ব্যাখ্যা কর? 

মূল গ্রন্থের ২২৫ হইতে ২২৬ পৃষ্ঠা দষটব্। 

শ্বাস ক্রিয়ার যু কৌশল বর্ণনা কর ? ০7৮০৪ দাত ০ 
চও5[31148101), 

মুল গ্রন্থের ২৩৭ হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠা দুষ্টবা। 

শ্বাস ক্রিয়ার উপর ভেগাস্‌ স্াযুর কর্তৃত্ব কিরূপ? 1170..9100 ০. ৮885 
010 1681১819101), 

ছই তেগাস্‌ ছেদন করিলে স্বাস প্রশ্বাস গভীর ও পূর্ণ, হুর কিন্ত উদ্ভাদিগৃকে 
উত্তেজিত করিলে, শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও গ্রবল হইয়া থাকে? 
বিশেষ বর্ণনা মূল গ্রন্থের ২৪৯, ২৪১ পৃষ্ঠা ভ্ষকধ্য । 


[)10681108, ৩৯ 


০... পা টি, 8৯ ৭৯৭১4৬০০০০০ ৩ অল: 


সি আপ ও পাপী শপ পাশ এ শত পাপী তি আশি ৩ পি আজো পচ 


শীর্ঘ নিশ্বাস, কাশি, হাইতোল! হাচি, নাম! দিতি ছেঁচকি, বাক্ [চা বণ 
ও হান্ত এরভৃতি ক্রিয়ার €কীশল বর্ণনা কর? 
মু গ্রন্থের ২৪২1 ২৪৩ পৃষ্ঠা প্রষ্টব্য ? 


পরিপাক প্রক্রিয়া 71093১৩৮, 


কিকি তিন গ্রকার পরিপাক প্রক্রিয়। আছে? 3 (01778 0£ 0)0১110, 
লালা সম্বন্ধীয়, পাক [শরিক ও অন্ত্র মববত্বীর,। এই তিল প্রকার প্রধান পরি- 
গাক ক্রিয়া দৃ হয়। 
, লালা সব্বন্ধীন্প পরিপাঞধধ প্রক্রিয়ার ফলকি? 11801701001) 01 8211৮, 
শ্েতশার শর্কঃ1য় পরিণত্ত হয়। 
» কোন পদার্থের উপর পাকাশয় রস ক্রিয়া প্রকাশ কবে? 01 1) 0০6৩ 
190 68301700080 80? 
প্রোটিভ জাতীয় পদার্থকে পেগ টোলে পরিবর্তম করে! 
ক্ষুদ্র অস্ত্রে পরিপাক না ফল কি হয়? 10106500010) ওনা| 
ন008501196, ] 
পোষণ ও পোষণের জন্য চর্ধিজাতীযঘ় পদার্থ বিগলিত হচ্স এবং  প্রোটি, 
পদার্থ পেপটে।নে পরিবষ্টিত হইয়! থাকে । 
কোন্‌ কোন্‌ ৩টা প্রধান গ্রন্থি হইতে লালা নিঃস্যত হইয়া থাকে ? 1700 
$/170 (1760 17131035060 5811৮715 5৫016000 ? 
হ্যন মগ জিঙারী, স্তাব্হ সুয়াল্‌ ও প্যারোটিড,। মুখ গহ্ববের শ্লৈদ্মিক 
গ্রন্থি দ্বার। উহ্ কেবল রসাল থ।কে মান । 
লালার ম্বভাব বর্ণনা! কর? 10655017156 156 12150060715663 ৩] 
১৪11৬৭, 
ইহ। উপরি উষ্ত ৩টি গ্রশ্থির মিশ্রিত নিঃসগণ। ইহা অল্প ঘোলাটে, ফেণাধুক্ত 
স্বাদ রহিত ও ক্ষারযুক্ত তরল পদার্থ। ইহার আপেক্ষিক ভার ১,০*৪ হইতে 
১,০০৮] ইথাতে ১০ ভাগের মধ্যে ৫ ভাগ মিউসিন ন!মক নলিভ,ন! ঘন বা 
কঠিন দিউিন নামক চটচট অর্গানিক পদার্থ খাকে। এতদ্যহীত উহাতে 
তল্প পরিম|ণে এক্বুমিন. ও গ্লবিটছিন্‌ দৃ হয় এবং উহাতে টিয়ালীন নানক 


20108811008, 


এক প্রকার বিশেষ ফার্মেন্ট বা উৎমেচিত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থারে। লালাতে 
লবণ জাতীয় ইন্অর্গ্যানিক পদার্থ দৃষ্ট হয় তঝধ্যে সাল্‌ফো- -সায়েনেট পটাস্‌ 
প্রধান। এতঙ্বাতীত, লালার মধ্যে লালা সঘন্ধী্গ কণা, এপিথিলিয়াম্‌ কোষ 
এঘং বিবিধ প্রকার মাইক্রো-অর্্যাদিজম্‌ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত লালা সন্বন্বীয় 
কণাগুলি গোলাকার প্রটোপ্লাঞজ।ম্‌ নন্বদ্ীয় চাপ সদৃশ বোধ হয় এবং উহাতে 
নিউক্লিয়াই ও কর্কশ দানার মত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গতি বিশিষ্ট ডি অবস্থিতি 
করিয়৷ থাকে। 

২৪ ঘণ্টায় কত পরিমাণ লালা শা হয়? ০৭ 70101) 89115 ?৪ 
৪9০09690170, 24 8০078? 

৭ হইতে ** আউন্দ। 

প্যারোটিভ, লালার সহিত অন্যান্ঠ গ্রস্থির লালার প্রীভেদ কি? 10125:506 
০০৮%০০1 [0০:0610 ৪9125 10 0179৮ ০0 009 90167 89115217 2191)05. 

ইহাতে অধিক পরিমাণ টিয়ালিন্‌ এবং কম পরিমাণে ইউরিয়া ও কার্বনিক 
এসিড থাকে । ইহাতে দোড। ও পটান্‌ ঘটিত লবণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে 


দেখিতে পাওয়া ষায়। ইহা অন্তান্ত লাল! অপেক্ষা পাতিল! । ২৯৪ পৃষ্ঠা তরটুব্য। 
স্যাব ম্যাগ জিলারী লাল] কিরূপ? 7)93011১9 ৪8100381119) 21878 ? 


ইহা অধিক ক্ষারযুক্ত ও আটার মত । ইহাতে অধিক মিউসিন্‌ কিন্ত কম 
টিয়ালিন থাকে । ২৯৪ হইতে ২৯৫ পৃষ্ট| দ্রষ্টব্য । 
স্যাবলিনুয়াল লালা কিরূপ? 1)9807299 ৪7)177809] £1০09 1 মুল 
গ্রন্থের ২৯৫ পৃষ্টা প্রষ্টব্য। 
লালা গ্রস্থিগুলির ্াযু যোগান প্রণালী কিরূপ? ৩:৮৪ ৪এ]্য ০? 
* 5815522 £1৮00 ? 
স্যাবম্যাগজিলারী গ্রন্থিগুলি কর্ডাটম্পানাই কী নাযুস্ত্র লাভ করে। 
ফেপলিয়াল্‌ নাস হইতে কর্ডাটিম্পানাই দ্সাযু উত্থিত হয়। সিম্পেখিটিক দ্দাযু 
হইতে হথপিরিয়ার সার্ভাইক্যাল ও স্যাব ম্যাগজিলারী গ্যাংগলিয়ান্‌ হইতেও স্যাব- 
ম্যাগঙ্গিলারী লাল গ্রন্থির স্নাু সুত্র লা হুইম্বা থাকে । কর্ডাটাম্পানাই 
মুতে ছুই শ্রেণীর ন্াযুস্ত্র আছে যথা :-১। প্রকৃত লালা নিঃ সরণকারী 
গু এবং ২। ভেসৌডাইলেটর সত্র। সিস্পেখিটিকু 'সাষুতে ছুই প্রকার্‌ সুত্র 


010857108. ৪১ 


এ লালা গ্রন্থিতে দুই হয় যথা £--১। প্রকৃত লাল! নিঃসরণকারী সুত্র এবং 
২। তেগো-কন্টিটর গ্যু হর । স্তাবলিঙ্ুয়াল গ্রস্থিগুলর স্তাবমাগজি- 
লারী গ্রস্থিদিগের মত স্নায়ু যোগান হইয়া থাকে । ফেসিয়াগ স্সাযুর যে সমস্ত 
শাখা ৫ম জায়ুব অরিকিউলে! টেম্পোরাল্‌ শার্খাগণেব সহিত মিলিত হয 
উহাদের দ্বারাই প্যারোটিড গ্রন্থির স্গাযুযোগান হইয়া গাকে। 

কর্ডাটিম্পানাই ছেদনেব ফল কি? 151900017 5800101 07 0170118 
1)000791, 

লাল নিঃসবণ অত্যন্ত হাস পাইয়া থাকে । 

কর্ড।টিম্পানাই উত্তেজনার ফল কি 91060600165 56100120101. 

অধিক পরিমাণে লালা নিঃনবণ এবং গ্রন্থি মধ্যে রক্তাধিকা হইয়া থাকে। 

 গর্ঘ ভের্টিকেলেব তলদেশে ফেপিযল্‌ জর [যুপ্ধ উৎপত্তি স্তনে উত্তেজন| 

ফবিলে কিকল হয়? 12701 01 ৭101:2:0170197 00007811050 17005 
4101) ৬৮০10111010, 

স্যাবম্যাগ ব্িলাবী গ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণে লালা নিংঙ্গত হইয়া থাকে। 

লালা সৃম্বন্ধে সিম্পেশিটিক্‌ আ্াযু উত্তেদনের ফল কি 1129606 065010)0- 
11010170101) 591771)701)8610, 

কম লালা বাহির হয়, তত্সঙ্গে রক্তনাহীনাড়ী কুধিত হয় সুতরাং লাল। 
গ্রছ্থিতে কম রক সঞ্চয় হইয়া থাকে। 

লাল! গ্রস্থিতে রকাধিক্য হইলেই কি লালা নিঃসবণ বৃদ্ধি পায়? 13০0” 
81101675697 ৮৭5০8175110) 1106856 ৯8115৭ ? 

না। কারণ লাক গ্রন্থর যাবতীয় রক্তবাহীনাড়ী ব[ধিয়। বাখিজেএ 
কর্ড|টম্পানাই স্বাযুব উত্তেব্নে অগ্রবা সিম্পেথটিক স্বাযুব অনসাদনে লালা আৰ 
তইয়| থাকে । এরূপ স্থলে লিম্ষ-নাড়ী এবং লিম্ফ গহবর হইতে লালার জলীয় 
তরল পদার্থ যোগান হইয়া থাকে । এট্র/পাইন ও ডাটুরাইন্‌ কর্ডটিম্পানাই 
যু অবসন করিয়। লালা আব বন্ধ করিয়। থাকে। 

মনে রাখিও ষে লালাগ্রন্থিতে রক্স(ধিক্য হইলে সেই গ্রন্থি হইতে লালা 
ধ্িঃসরণ তত হয় ন! যত লালাগ্রন্থি হইতে ৫য়াইয়! লাল! বাহির হইয়া থাকে । 

লাল। নিঃনরণ কালে উচাদের নহির্গমনকান্ী নলীগুলির উপর কি বেশী 


£হ 10168570৭, 





খপ পপ পা জপ পাপ পাপ পি পশিটীত পি শি ১শিিস্পী শী 


[075558016 ব1 চাপ গড়ে? 18 00610555016 1) 015 ৩০76601% 0002 
01 57115710 0121705 5৪177 6886? 

হা, কাঁযোটিভ, ধমনীর ডবল চাপ পড়ে। /11216017%5 000 নামক লাল। 
মলীর উপর ২০০ মিলিমিটার মাকুর্রীর চাপ পড়ার মত চাপ পড়িয়া খাকে। 

লাল! সম্বন্ধীয় নলীগুলির উপব অত্যন্ত চাপ পড়ার কাধণ কি? 08058 
01 0103 [01894101611 0118 52115810 00015, 

লাল! গ্রস্থিমধ্যে ০৫115 গুলি অধিক পরিমাণে কাধ্য আরস্ত করিলেই গ্রস্থিব 
উপর চাপ পড়িয়া থাকে | 

প্র সময়ে লালা গ্রচ্থির তাপ কিরূপহয়? ড/1)215 01) * 91071991800016 
৮৮০1) £ ৃঁ 

লালা নিঃসরণ কালে উহার গ্রন্থতে তাগ্পাধিক্য হয়, সময়ে ধননীর রক্তের 
আপেক্ষ। লালার তাপ বেশী থাকে । 

৮4০0৭ গ্রন্থি হইতে কিরূপে অধিক পরিমাণে লাল। বহির্গত কর! যায়? 
1101 ৫০ 70৮ 01000৩ 11)01655661 3811৮819 90৬ 601) , 006 
7৮৪1০৮৫ ? 

901911061৮6 যথায় 90) 1761 বা জ্াধুর 7017100010-16100171 
শাখার সহিত সংঘুক্ত হইয়াছে সেইখানে উত্তেজনা! করিলে অথবা 161 
অর্থাৎ প্রত্যাবর্তকভাঙগে ও1589-1189791)08)] 061:%9কে উত্তেজিত করিলে 
লাল। ল্রাব করা যায়। 

মুখগহবরের ভিতর ভক্ষ্যগ্রবা পড়িলে কির্ধূপে লাল! নিংসরণ হয়? 170 
৪11৬5, 001809 10618 [9০00 15 10 (1১৩ 127011)1) ? 

0105৭0-1718115821 আয়ব 1172121 শাখা এবং ৫ম নার 11761101 
018১0111519 শাখা উত্তেঈঈন! (1070158) বহন কবিয়া মেডলাতে লইয়া বার, 
তথা হইতে যে আদেশ হয় উহ ঘ্ারা লাল! স্রাব হইয়। থাকে । এইরূপ লালা 
অব ক্রিয়াকে 1686৯ বা প্রত্যাবর্তক জিয়া কহে। 

0110108 007170701 মায়, কাটিয়। দিলে এরূপ 1676% ক্রিন্নার অর্থাৎ 
জাল] আবের কিরূপ তারতম্য ঘটে? ৬9756 6£5০৮ ০06 5৫00150 $, 
90008 1 28101 01 0015 1675 ৪০000, ! 


0198২1708, ৪5 


মুখগহ্বরের ঠিতর তক্ষাদ্রব্য প্রবিষ্ট করিবার পূর্বের যদি ০1)0109 £)100081)1 
্নায়ু বিভক্ত কর! যায় তা! হইলে যে লালা গ্রস্থিতে উহ! গমন করে সেই গ্রান্থ 
হইতে লাল! নিঃসৃত হয় না। কিন্তু তাহার ১701811)116 ময় কাটিয়া! দিলে 
ঘৃর্দও ভালব্ধপে লাল! নিঃস্যত না হয় তবু লালা নিঃসরণ একবারে বন্ধ হয় ন]। 

সর্ধ সময়ে কি একভাবে লাল! নিঃসরণ হয়? 13 01981581601 56019- 
(101) 918,55 (1)0 58,08)6 ? 

না। মুখগহ্বরের অবস্থা এবং ভক্ষত্রব্যের অবস্থানূসারে লালা নিঃম্যস্ত 
হইয়া থাকে । 

চর্বনে লাল! নি:সবণেব কিরূপ তাবতম্য হয়? ৬৪18 8০০৮ ০1 
07551121100) 013 54117? 

র্বান ত্বক লালা নিঃসরণ ক্রিয়ার বুদ্ধ হয়? 

কোন অবস্থায় লাল] নিঃসরণ বাড়ে 1 [10 ৮/1)56 001701601) 00৬ 91 
5811৮2 15 11)01685০0 ? 

যখন বমনেচ্ছ। হয় তখন ৬৪৪৪ স্বাযুর সাহায্যে 1676 বা প্রত্যাবর্তক 
ভাবে লালা নি:সরণ ক্রিয়ার আধিক্য হই! থাকে । 

লালার নৈধনিক ( 11))510],61081 (9000101) ) ক্রিয়। কি? 

ডায়েষ্টেটিক ৰা এমিলোলিটিক্‌ ক্রিয়া! । অর্থাৎ যে ক্রিয়াদ্ার] টাচ ব। শকর। 
জ(তীর় পদার্থ ডেকৃট রন এবং ডেকৃষ্ুন্‌ শর্করায় পরিণত হইয়। থাকে । টিয়ালিন্‌ 
নামক লালার বীর্ধ্য দ্বার! পীন্মপ ডায়েষ্টেটিক কার্য হইয়া থাকে । 

7711) ক্রি প্রকাশ করিবার সময় কি উহ্ভার ধ্বংস হয়? [3 1১7)801 
0656:০750 180 11 2005? 

কদাঢ খররূপ হয়, কারণ উহ! 08181)53 ঘারা অথবা উহার অন্তিবেট 
ক্রিয়। প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

অল্প ব অধিক তাপে উহার ক্রিয়া কিরপহ্য়? 7860৮ 91 660770615- 
(019 017 6)০ ৪০001) ০1 [১6/81107, 

অতান্প বা অধিক তাপে 20811) নামক লালার বীষের ক্রিয়া কাধণকারী 
হয় না এমন কি 0011176 800 1682118 অবস্থায় উহার ক্রিয়ার এককালীন 
লোপ হুইয়! থাকে । 


88 2010০657108, 


১৪11/% বা লাল! দ্বার কিরূপে 58০৭1 বা শর্করা প্রস্তত হয়? ড1.91 
10170 06 50081 15 (01177190 00 57117? 

5101 অর্থাৎ শ্বেতন[র জাতীয় পদার্থে উপর হ%1০ন ক্রিয়া! গ্রকাশ 
কবি 75916039 নামক শর্করা! উৎপন্ন করে, উহা! আবার ক্ষুদ্র অস্ত্র যধ্ো 
35:0059 হুইয় থাকে, এই 06417956700 150181039 নামক 
শর্করার অবস্থায় (1100107৭518 জাতীয় পদার্থ শরীরে শোবিত হইয়া 
থাকে। ৃ 

51770050964 সিদ্ধ করিবাব উদ্দেশ্য কি? 01]:0৮ ০6 00111 
১19101)5 69০0৭, 

১71০1) 21:/070165 গুলির 06118110.৪ ন|মক আব্রণ ভাঙ্গিরার জচ্য 
উধ|দিগকে সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় এবং দিদ্ধ হইলে তবে শ্বেহসার পদার্থের 
উপর উহ্থার 01৭ 51611010101)! ক্রিয়া গুকশ করিয়া থাকে । 9৭151 
পবপাক পাইলেই উহা! গলিয়। যায়। 

১৪11৮ | লালার ক্রিয়া কি ?. £00101 06 9711৮2, 

উহ মুখগহববকে সবস রাথে, চর্বন ক্রিয়ার সহায়তা করে, কথ। কহার 
বিধ। কবে, এবং জিহ্বা সঞ্চলনের মাচায্য কবিরা থাকে। উহা অনেক 
পদকে গলাইয়। ফেলে, উহা দ্বারা অনেক বস্তব ভাব পাওয়া যাক এবং 
ভর্ক্ষত দ্রর্যকে তাল পাকাইয়া গগাধঃকরণ ক্রিরাব সুবিধা করিয়া দিমা 
থাকে। 

হালার মিকানিকাল বা যাঞ্তর্িকু ক্রিয়া কিরূপ? ৬৪12৮ 8৪:90 
৫0118077102] 0১৪5 01 ১৪11৮ন ? 

মুল গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৯৭ পৃষ্ট। ভ্টবা। 

চর্ধণ ক্রিয়া বর্ন! কর ? ড৬1)50 816 000 17)00170909 01 0188010&- 
0197)? 

মূল গ্রন্থের ২৮৯ হইতে ২৯১ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য। 

গলাধঃকরণ প্রণাঁপী ও উহার স্নায়ু কৌশল বর্ণনা কর? 10630109 
10৩80001601) 2114 10510905085 10601701310, 


মূল গ্রন্থেষ ৩০০ হইতে ৩০৪ পৃষ্ঠ! প্রষ্টব্য। 


৭1021017 ঠেস 1055, ৪ € 


পাকশয় ও অন্তর ১0007501) ৭101 [1)0050117৩8, 


পাকাশয়-গঠন 5:00৮018 বর্ণনা কর ? ৩০১৫ হইতে ৩ ৮ পৃষ্ঠ! দ্রটবা | 

পাকাশয়ের পঞ্চলন 195০101)১ কিরূপ ? ৩১৮ হইতে ৩১৯ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য) 

পাকাশয় যখন শূঠ্ঠ থাকে, তথন উহার ছোট ণ|কটি উপবে এবং ঝড় বাকাঁট 
নিম্নদিকে থাকে কিন্তু উহা পূর্ণ হলে উহার বড় ঝাকটি সম্মুখ অর্থাৎ উদ্দৰ 
গাত্রের দিকে আইসে এবং ছে।ট বাকটা পশ্চাতে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের দিকে 
ঘুরয়া গিয়া থাকে । এনদ্বাতীত, উহার ঘুর্ণিত বা বোটেটবী এবং ক্রিমি সদৃশ 
বা পেবিষ্টলটিক্‌ গতি দুষ্ট হইয়া থাকে । পাকাশয় গতর মণ্যে মধো এবং 
গর;ত্যকবারে কয়েক নিনিটেব শুন্য "*ক্ষা্ুনোব উপধ গড়াইয়া পড়িয়া থাকে 
এইরূপ ঘুর্ণিত গা ঠকে বোটেটবা গতি কহে এং এইরূপ গ'ত ছাবা ভক্ষিত ভ্রণয 
প]কাশয় রসের সহিত নিত হয়া ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায় । পেরিষ্টল্টিক ঝ| 
ক্রিমিগতি ছাবা ভক্ষেত দ্রবা পাইলোবাসেখ মুখ দিয়া ডিয়োডিনানে উপস্থিত 
হইয়া, থাকে । * 

পাকাশয়েব সাযু (6৮০৯) যোগান কিরূপ £ 

চহাব ভঠ্যম্বে সোৌলাব প্লেকপাস্‌ ছ্বাবা ইহ।র মঞ্চালন হয়। উহার উপর 
গাজে বামদিকেব তেগাস এবং নিষ্ন প্রদেশে দক্ষিণ দিকেব ভেগাস্‌ অবস্থিতি 
করিয়। থাকে । এতঙ্গ্যচীত ৩১৯ হইতে ৩২১ পৃষ্ঠা ভ্রঈন্য। 

পাকাশয় রস বর্ণনা কর? 3)৩১০110৩ 01)0 0801100170৩, 

ইহা অনেক পঁরমাণ্ণে পরিষ্কার ও বর্ণ রতিত অথব| ঈষৎ পীত বর্ণের তরল 
পদার্থ। ইহা! অগ্নষুক্ত ও বিশেষ এক প্রকার গন্ধ বিশিষ্ট তইয়ী থাকে । ইহ 
শু্টত জলে ঘোল।টে হয় না এবং শীঘ্র পচিয়! যায় নাঁ। ইহার আপেক্ষিক ভার 
১১০২৫ । ২৪-ন্টাব মধ্যে ৮ হইতে ১৪ পাইণ্ট এ রস নিহত হইয়। থাকে । 

পাকাশর রসে কিকি পর্দার্ থাকে? ৮150 0965 0951715 10709 
00101781) ? রি 

১ম। ইহাতে পেপ.সিন নামে এক প্রকার নাইটে জেন ঘটিত হাইডেোলিটিক্‌ 
উংসেচিত পদার্থ বা ফাঁ্শেণ্ট থাকে বন্্ারা প্রোর্টিড পদার্থ হজম হয়| ২য়। 
হাইডেক্লোরিকৃ এসিভ্‌ থাকে । এতঙ্্যতীত, পাকাশরহিত' কার্বো-হ ইডে টপ 


85 970৮5০7 &৬2 1লাযাদহা নিত, 


জাতীয় পদার্থের অপকৃষ্টতায় অল্প পরিমাণে ল্যাক্টিক এসিড. দৃষ্ট হই 
থাকে। 
১০** ভাগ গ্যাস্্ীক রলের বিবিধ পদার্থের নাম ও পরিমাণ লিখ? 





জল -- শান খ৫,৯৩ 
ছাড়েক্লোরিক এসিড--৪ ৭৮ 
পেশিন্‌, ০১৫,৪১৬ 





ইন্‌ অর্গানিক লবন----৫ ২২ 
১৪৪৬,০৬ 

পাকাশয়ের কোন্‌ স্থানে অধিক 05751) বাহির হয়? 

€7190170 অংশের স্থানে অধিক 71511) বাহির হয়? 

পাকশয়ের গ্রস্থিতে কি 00১10 প্রস্তুত থ।কে ? 

পাকাশঘ়ের গ্রন্থির রসে 9০051098611 থাকে উহ! 17010210197 ৪০1৫ 
স. যুক্ত, হইলেই 061১১11) গ্রস্তত হয়। 

্‌ পাকাশয়ে কি সর্বদাই রস নিঃসরণ হয়? 

না। ভক্ষ দ্রব্য পাড়লেই পাকাশয়ে রস বাহির হয়। 

পাকাশয়ে ভক্ষদ্রন্য পড়িপে উহার কিরূপ অবস্থা হয়? 

পাকাশয় গাত্র লাল হয় এবং এ স্থানের রক্ত সঞ্চাণন ক্রিয়ার আধিকা 
হইয়া থাকে । 

ভর্ষিত দ্ররোর সাহত পকাশর রসের কি দশা হর হখম উহ! ক্ষত অস্ত্রের 
ক্িভরে যায়? 

উহা! 601141152৩0 হয় অর্থাৎ উহার অয্ন হায়) এবং পেপনিনের কতক ।ংশ 
শোধিত হইন্গ থাকে । 

ল্যাক্‌টিক এসিডের ক্রিয়া কি? 74০0০ ০৫ 1501৫ ৪০13, 

হাইডোক্রোরিক এসিডের যত ইহ দ্বারাও প্রোটিড. পদার্থ হজম হৃইয়। 
ধাকে। 

পাকাশব্ রঙের ক্রিয়া বর্ণনা কর? 590610) 91. (85$816 ] 915৩, 

ছল গ্রন্থের এ*৯ পুষ্ঠা হইতে ৩১৯ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য । 


50715011 এট [খাতা তে 25. $ ৭ 


কাইম্‌ কাহাকে বরো? ৬1726 15 0117176 ? 

ভক্ষিত পদার্থ পাকাশঝ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে এক প্রকার খন 
শ্বেত বাঁধূসরবর্ণ বিশিষ্ট, ঘোলা! লালাময় অন্নযুক্ত ও জমাট রস্তবৎ তরল খ্বস্থা 
প্রাপ্ত হয় উহাকে কাইম কছে। ৩২২ হইতে ৩২৬ পৃষ্ঠা তষ্টব্য। 

প্রোটিড পদার্থের উপর পাকাশয়িক রসের ক্রিয়া কিরূপ? [76০৫ ০1 
£856110 10102 0001] [0:906105, 

পাকাশয় রস প্রোটিভ্‌ পদার্ধেব উপবধ ক্রিয়! গ্রকাশ করিয়া গ্রাথমতঃ 
উহাদিগকে সিণ্টনিন্‌ অথবা! এসিড. এল্নুমিন নামক পদার্থে পারধর্ধিত করে। 
এই পদার্থ আবাব প্রোপেপটে।ন্, হেমি এল্বুনেস্‌ অথবা পা]ারাপেপ টোন্‌ 
নামক পদার্থে পরিণর্তিত ভয়। প্যায়! পেপটোন্‌ ক্রমে পেপটোন নামক 
পদার্থে পাঁরবন্তিত হইয়া ক্ষুত্র অর্ত্র হইতে রন্ত মদো শোষিত হয়। পরিশেষে 
উহ শীঘ্র শী পুনর্ধ্ার প্রোটিভ, পদার্থে পবিবর্ধিত হইয়া তত্বমধ্যে স্থাপিত হইয়! 
থাকে । মুল গ্রন্থের ৩১৬ হইতে ৩১৭ পৃষ্ঠা ও প্ষ্টন্য | | 

পাকাশয় হইতে এল্বুমিন্‌ জাতীয় পদার্থ পরণন্তিত না হইয়া শোধিত হইতে 
পারে কিনা? 15 717 ৪101)00117 81)5011930 011701)710854 ? 

ডাক্তার ইয়ো মাহেবের মতে এরূপ হইয়। থাকে । 

পাকাশয়ের পেপ.সিন্‌ দ্যতাত আব কি কি ফামেণ্ট আছ? 

দধনৎ উংসে চত পদার্থ অর্থাৎ কাডলিং ফার্স্ট, এবং রেন্ট, ফাশ্টেন্ট 
থাকে। ৩১৭ পৃষ্ঠা দ্রটব্য। 

কান্মে-হাইডেটস্‌ জাতীয় পনার্ধের উপর পকাশধু রসেন ক্রিয়! কিরূপ? 

পাকাশয় রস ষ্টাচ? ইনুলিন্‌ অপব1 গাম্স্‌ পদার্থগুলির উপর কেন ক্রিয়। 
প্রকাশ কবে না। কেন্ স্থগার ধীরে ধৃবে গ্রুকোশে পরিবর্তিত হয় এবং চর্বি 
জাতীর পদার্থ গুলি তাঙ্গিয়া গিসিরিন্‌ এবং চর্বি তীয় পদার্থে পরিণত হয়। 

পাকাশর রস দ্বার! জীবদদশায় পাকাশয় গা ক্ষয় হয় না কেন? ৬৮19 
0065 101 076 ১0007801) 01565111561? 

কেহ কেহ বলেন যে পাকাশয়ের ভিতর সর্কদ1 ৪11:51.17৩ 0০০৫ সঞ্চা:লত 
হয় বলিয়! এরূপ হয় ন। আবার কেহ বলেন যে সন্দীৰ গঠনের ধর্দে এন্ধপ 
হইতে পারে ন1। | 


৪৮ 5১981501 ৪ট ত্হনাতিদত, 


পাকশয়ে কি কি গাস (£৭.) থাকিতে পারে ? 

ভূবাযু ব্যতীত, জীর্ণ হেতু উৎসেচন এবং পচন অন্ত বিধিধ গরকার গ্যাস 
পাকাশজে উৎপন্ন হইতে পাবে। ৩২১ হইতে ৩২২ পৃষ্ঠ1ও দ্রষ্টব্য । 

বমন ক্রিয়া প্রণালী বর্ণনা কর ? [১15০1১71015] 06 ৮0151610)5, 

পাকাশর গাত্রের কুর্চন বশতঃ, উহ!র পাইলোরিক্ক মুখ বন্ধ থাকে কিন্তু 
কাডি|ক্‌ মুখ খুলিপ্। গিগা বমন হইয়া থাকে। শিশুদঃগর বমনে উদর 
গান্রেব পেশীগুণল সাহাযা কবে না কিন্তু যুবাগণের তাহ! হই থাকে । বিশদ 
বর্ণনা ৩২৭ হইতে ৩১৯ পৃষ্ঠা উষ্টধা। 

নমন ক্রিয়াব আকার কোথায়? 11) আা)৭6 নয 1 ৮০0)10176 
])100117000 ? 

পাকাশয় সামুর সমপ্রি স্থলে (17211) 61105) এবং সেড়ুলাস্থিত 
ধমন ক্রিএ|র .কন্দ্র বা আ।কব স্থান উতত্তক্িত হইলে বমন হয়! থাকে। 

বমনেখ সচিত কি পিত্বু বানর হইতে পাবে? [০ ৬০ ৭৪০ 0116 2 ৮০০1? 

ই, পরল লমম হইলে 01090701018] হইঠ পিত্ত উঠি পাকাশয়ে আসে 
এবং তথা তইছে বাবে বহির্গত হইয়া থাকে। 

ছচেগস্‌মাযুব সন্ত ধমন কিয়াব সম্বন্ধ কি ? 

উহ! অণসান্দত হইলে অথণা উহ!কে বিভক্ত কবিঙ্লে বমন নিবাবিত হয়। 

ক্ুদ অস্ের পেশী সুর ক্রিয়া কি 1701)061015 01 [70608017)81 
£110180109. 

পেখিষ্রাল্সিস্‌ বাঁ এক প্রকার ক্রিমিগতি। নসর্থাং এই গতি ঘ্বাবা কষুদ্রাস্ত 
উপব চইতে নিম্ন পর্যান্ত ক্রমাগত কু্চত হইয়াথকে। বিশদ বর্ণনা ৩৪২৩৪ ৩ 
পৃঠ। জষ্টবা। 

নিদ্রা বস্থায় কি পাকাশয়েব এবং আগ্ুব ফ্িমিগঠি চলিতে থাকে ? 

কেহ কেন্ক বলেন, চলে । অপব কেহ বলেন, না। সাধারণের মত এই 
যে, নিদ্রাবন্থায়ও উহাদের 2ভবিধি হইয়া! থাকে |. 

[২০৪৪:৮৩৫ 11671471515 কাকে বলে? 

অগ্রেব কোন স্কানের পেশীহয় কুক্িত না কইলেই ক্রিমগ্তি 5 
ঙ্ঠে, উহ্াফেই ৩৮৩৪৩ 0৩115121813 কছে। 


085০7 580 18155 ধি হত, ৪ 


অস্ত্রের পেশীর আ বরণের ক্রি কি? 

৮০115081515 র্ধৎ বৃক্রমিগতির মত ক্রমাগত সঞ্চালম। 

অস্ত্রের সঞ্চালক গতির, উপর শ্বাযু শকির কর্তৃত্ব কিরূপ? লাডতি 1, 
18610 0৮৫1 100068010৭1 10561061018, 

£96709075 015%05 15 00৩ 06917206 100107 £৩7015, এ স্বাছু- 
কেন্ত্র অস্ত্রের পেশীর ভিতয়ে থাকে। এতত্ব্যতীনত 1৩1357761$ 01:53 
প্রর্তৃতি লামাগ্ঠ সামান্ত 71001 060৮6 আাছে। | 

£১196118081515 কাহাকে বলে? 

21715171610 7106179৩101 01 ক্রিঘিগতির এককালীন অভাবকেই 
/061718171৩1 কতে। স্বাতাবিক কিমিগতিফে (0১611518158 কছে। 
ক্রিমিগতি প্রবল হইলে উচ্থাকে দাদু ধান স্কছে। 

7৮113121515 ক্রিক্কার উপর বুক্তসধালন জিয়ার কর্তৃত্ব কিরপ? 

অগ্রেব প্রাচীরে রক্তশ্রোত বন্ধ করিলে ক্রিমিগতির জর্ধিক্য হুটয়! থাকে। 
রক্তাধিক্য অথব! রক্তহীনত। প্রবৃত্ত এরূপ হইর। খাকে। এক্স মৃদ্থার পূর্বে 
05115191815 বেশী হয়। 

জন্য [01১10101 আর্থাৎ দমনকারী ক্স.ঘু কে? 

570181০1710 সাল অন্ত্রের গতিবিধির শাসক। উহাদের ভিতর, 
(10101 181070015 থাকে । 

51818017710 স্থাঘুর উত্তেজনে 08115081518 ব| ক্রিমিগতির উপর কিরিপ 
ক্রিয়া হয়? 

ক কষ্তে স্থান্গাবিক ভাবে রক বোগান হয়, তবে ক্রিমিগতি বগ্ধ থাকে 
থব! অতালপ পতিবিধি কইয়1, থাকে। আন্বাভারিক ভাবে রক্তের যোগান 
কলে ক্রিমগতির বৃদ্ধ ভইরা থাকে । শিরার রক্শ্ছোত বৃদ্ধি পালে 
51810010710 আ্সুগুলির 17071016075 বাঁ দ্মনকারী সৃত্রবিগের অবসাদন 
হর়। কিন্তু উচাদের 1০৮71 সুত্রগুপির কিছু হয় না। 

. ক্ষুদ্র অস্ত্রের গঠন (81:9৫90) বনি কর? ৩১১১ -হইজে ৩৩৯ পৃষ্ঠ! ড্রটিবা । 
বুকৎ কাঙের গঠন (50900016) বর্ণনা কর? ৩৩৬ তইতে ৩০৯ পঠ। পরইবা। 
সুদ ৪. বৃছৎ অঙ্তর্থ রসের ৭ ৪ কার কিন? ৩০৯ ₹ইতর ৩৪১ পৃঠ আইব্য। 


০ রি রাত, 








অস্ত্রে কাইমের পরিবর্তন আহপূর্বিক লিখ? ৩৪৪ হইতে ৩৪৮ পৃষ্ঠা 
টব । 
বৃহদাের পর্রিগাক ক্রিয়। ও কাইযের পরিবর্তন কিন্প 1 
৩৪৮ ও ৩৫০ পৃষ্ঠা টন | 
মলত্যাগ প্রণালী মলঙ্বারেক কোৌশগ বর্ণন। কর। 
: ০৫২ হইতে ৩৫৪ পৃষ্ঠ! ভষ্বা। 
কত পরিমাণে দ্বিনান্তে মলত্যাগ হয়? 
, আহারাছথদারে মলত্যাগ হয়। ইংরেজদের ৬ ইইতে ২* আউজ্কা মল ত্যাগ 
হ্র। বাঙ্গালির মঘ ইংরাজ অগেঙ্ অনেক অধিক। 


যরৎ ৪ | 


য্ততের গঠন (40০১01৯) বর্ণনা কর? ৩৫৬ হইতে ৩৬৯ পুষ্ঠ। প্র্টব্য 
যন্কতের পো্টণণ রক সঞ্চালম প্রণালী বর্ণনা কর? 
, ৩৬০ হইর্তে ৩৬১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | 
যরৎ ফোয মধ্যে রাসায়নিক পদ্দীর্থ 01780108] ০0110951090, কি কি? 
৯ম। প্রোটিড, অর্থাৎ এলবৃমিন জাতীয় পদার্থ। ২়। প্লাইকোজেন্‌ 
অর্থাৎ জান্তব শ্বেতসার  পদার্থ। শ্রই পদার্থ ডায়েঞ্েটিক কারেন্ট দ্বার! 
শর্করার পরিবন্তিত হর়। 
গ্লাইফোজেনের স্রাস'বৃদ্ধি কিরূপ হয়? 91১8 ০০010100৩ 178.0005 
0৩ 00919011901 015 00691), 
অধিক পরিমাণে শ্বেতসার, ছুদ্ধ, ফল অথবা কেন্মুগার বা উচ্ুরধার! 


আহার করিলে উচার বৃদ্ধি হয়, কৈবল এল্বুনিন জাতীয় অথৰ! চর্বিজাতীর 
পার্থ আহার করিলে উহা বিলঙ্ষণ কমিয়! যায়। | 


* পীইকোখেনেধ। উৎপত্তি কোথায় 1 ৬৮177৮71৩08 50017063 ০1 
(31)0০0601) ? 

মম্তবতঃ শর্কব! অর্থাৎ কার্ষো-হাইডেট স্‌ জাতীর পদার্থ হইতে উঠার 
উৎপত্তি হয়! খাকে। 

ববর্কতের কি কি? 00০8 ৩8৩ 80৫ [01150100১ 011০ [15011 


৮. ৫৯ 


০ ০ ৩ আট পিউ এ সপলাইীউ  এ »এ 


১। পিত্তনিঃসরণ। ২। প্লাইকোজেন্‌ নির্বাণ, 

৩। খঅকর্শণ্য রত কোবগুপির সংহার | 

ভ্রপ যকৃতের ক্রিয়া! কি? 17800501078 91 174১6181116, 

৩৬৪ হইতে ৩৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । | 

পিত্বের স্বভাব বর্ণনা কর? 1)55০19৩ 6৩ 011৩. 

উ:। ঈষং হবিজ! বর্ণে অথবা কট!, অথবা কালার্টে সবুজ বর্ণের শব 
তরল পদার্থ। ইহা অন ক্ষার রহিত ও তিক্ত স্বাদ বিশিউ শদার্থ। ইহার 
আপেক্ষিক ভার ১,০২৬ হইতে ১,০৩২ । 

পিত্বে কি কি থাকে? ড1)৪৮ 006৪ 011৩ ০01)1811) ॥ 

১ম | মিউক।স্‌ বশতঃ ইহ! চটচটে হক পিত্বধালীর গান হইতে 
মিউকাদ' উৎপন্ন হয়। 

২য়। পিত্ত স্বীয় অল্প গ্রাইকো ফোলিধ্‌ ও টরো-কোলিক্‌ এসিড.। 
শেষোক্ত অস্ত দুইটী সোভার সহিত মিশ্রিত হইয়া কোলেট্স্‌ প্রস্তুত হুইয়! 
থাকে | | 

পিত্ের রঙ্গিল না কি কি? 2? 1) 215 006 116 01620767691 

ঈষৎ গীত ও কট! বর্ণের বিপিরুবিন্‌, সবুজ বর্ণেব বিলিভার্ডিন্‌ ॥ বিলি- 
ফিউসিন্‌ ও বিলিপ্রেছিন্‌ এবং হাইড! বিলিক্বিন্‌ নামক রঙ্গিল পদার্থ দৃ 
হযর়। শেষোক্তটা মলে দৃ্ হইয়া থাকে। 

পিত্ের পরীক্ষা কি? 16905 ০6 03116, 

উহাতে নাইটিক্‌. এসিড, প্রয়োগ করিলে, বিবিধ বণ বাঠির হইয়া থাকে 
(7617055 ত501 পিস্তে জের সাল্ফুরিক এসিউ.ফোঁট। ফোটা! ফেলিয়া শেষে 
উহাতে €7) 051 ০51) 3০1061077০1 ৬৪175 389৭1 প্রয়োগ করিলে 1408513. 
91015 অর্থাৎ ঈষং লাল গ বেগুনি বর্ণ হলিত হয় (260/966125 €531)। 

কলেই্িন্‌ কাহাকে বলে? 11১26 13 000195117 1 

ইহা! এক প্রকার সুরাজাতীযী পদার্থ। ইহ! ভিচ্বের কুষ্ীমে (77015 খা ৰ 
96225) দৃষ্ট হয়। পিত্তে ইহা দ্রবাবস্থায় ভাবস্থিতি করে। 

দিনাস্তে কত পরিমাণ পি লিংগত (5৩০75064 ) চ্্গ ? 

শ্রায় ১৭ আউক্গ। 





গং [হত 





১** ভাগ পিত্তের বিবিধ পদার্থের নাম ও পরিমাণ লিখ. 

৩৬৬ পৃষ্ঠা হুষ্টবা। 

কি প্রকার পিত্তের বর্ণ ০010111% 02661 লাভ হয়? 

রক্তকণার সংহারে এক্দপ হইয়া থাকে । 

হিপাটিক্‌ শির! ও পোর্টাল শিরাস্থিত পদার্থগুপিব প্রতেদ কিরূপ? 

হিপাটিকৃশিরায় অধিক পরিমাণে শর্কর। (৯) কলেষ্টিন্‌ এবং রল্কণ! টি 
হয় কিন্তু উহার ভিতর এল্বুষিন্‌ ফাইব্রিন্‌, স্বাধীন ছিমোঞেবিম্‌. চর্বি, জল ও 


লব্ণ কন পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
পত্তের ক্রিয়া কি? চি1)001০0209 01 019 তে 


১। চর্বিজাতীয় তক্ষিত দ্রব্কে তৈলনং পাতলা করিয়া শোবপোপযোগী 
করে। ২। অস্ত্রের গাত্রকে তৈলাক্ত করিয়া রাখিয়া শোষণ ক্রিয়ার হুবিধ! 
করে। ৩। পচন নিবারণ করে। ৪1 অন্ুগ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত কিয়া 
উঠার নিঃসরণ করে। ৫। ক্রিমি গতির বৃদ্ধি করিয়া থাকে । বিশদ বর্ণনা 
৩৯৯ হইতে ৩৭৩ গৃষ্ঠা ভুষ্টব্য। 

অন্ত মধো পিত্তের পরিণাম কি 2 8৩01 0116 17 ৩ 11705006, 

কতক পরিমাণ মলের সন্ত বহির্গত হয়, কতকংশ শোধিত হইয়া! ইউরো- 
বিলিন্‌ অর্থাৎ মূত্রের বর্ণ প্রস্তত হয়, মলেব সহিত্ত কোলে্টিন্‌ বাছির হয়, এবং 
পিত্ত সম্বন্ধীয় লবপগুলি অস্ত্রের হার! পুনঃশোধিত হইয়া থাকে । 

প্যানক্রিয়াটিক্‌ পরিপাক ক্রয়! (79098610, 1)12886100) | 

প্যান্ক্রিয়াস্‌ বর্ন! কর ? 159০1100 016 ৭707585, 
ইহার গঠন লালা গ্স্থদিগের স্তায়। ইহাক্স মধ্যে ছুই শ্রেণীর মত কোক 
দুই হয়! ১ম। বহির্ধিকে স্বচ্ছ কোষ শ্রেনী। ২য়! অভ্যন্তর দিকে 
দানাদার কোষ শ্রেণী। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে.প্রত্যেক কোষের 
বহিদিকে শ্চ্ছ কিন্ত অত্যন্তর দিক দানাদার হইয়া থাকে। বিশ্দু বর্ণন 
মুল গ্রন্থের ৩৭৫|হইতে ৩৭৬ এবং ৩৮* হইতে ৩৮২ পৃষ্ঠা দরইবা। 

ঘকান্‌ সময় গ্যান্কয়েটাক ব্রুস, নিংস্থত হয়? 


. পাকাশজ় হইঠে ভক্ষিত দ্রব্য কু অস্ছে উপস্থিত হইলেই ,পাাস্বয্াস্‌ রস 
17১৯5 ৮য়! 


শা পিন শা িিপপি পক্াশী স্পা শী শিপিপিশ্প শপ াশীশিপীশীপি পিপাসা 7 পি টি এ পপ শী পপি শিপ ০ পাল পচ পাস পা 


কহ &ও 


শিপ শিীকপপাপিপিপ আপ পপ পিপিপি সস শত | তত পিপল পপি পাস আত আপ পাপ কপাল আস চা 


সমন্ত দিবসে কি পরিমাণ প্যাস্কুয়াস্‌ বস নি:স্ত হয়? 

৩৭৭ পৃষ্ঠা দেখ। 

পাণনক্রিয়াস্‌ বসবর্ণণা কর? 106507109 101)6 [411016200 ]10106, 

ইহা ঘন, স্বচ্ছ, গঞ্ধবঠিত এবং লবণাক্ক । ইহাতে কার্চনেট-সোডা 
ধাকাে লবণাক্ত হর। ইহীদ্বারা পরিপাক ক্রিয়াব বিশেষ সাহাধ্য হইর। 
থাকে। এট রসেব বিশেষ বিণরণ মূল গ্রন্থের ৩৭১1০৭৭ পৃষ্ঠ দ্রব্য । 

বিশ্রা্াবস্থায় এবং কার্ধাকাণে প্যান্ক্রিয়াসের অবস্থা কিন্ূপ? 

পরিপাক কালে ইহাকে লাল ও ঘোলাটে দেখায় কিন্ব বিশ্রামাবস্থার 
ফেকাসে ও বজ্জহীনাবন্থার পাকে। 

প্যান্করুয়াস রসের ক্রিয়া! কি? 7000107) 06 স০707640 111166, 

ইহাতে প্রধানত: ৪টী ফামেন্ট থাকাতে উহ হ্বাা পরিপাক ক্রিয়ার দিশেষ 
সাহায্য হইয়। থাকে] যথ। £--১। শ্বেন্চপারকে শর্কপায় পরিবর্তন করে। 
২। চর্ধিজাতীয় পদার্থগুলিকে তৈতলবৎ তরল কবে, পরে কিঞ্িং জল শোষণ 
করির! গ্লিদিরন্‌ ও চব্বজাতীয় অস্ত্রে বিভক্ত করে। ৩. ইহ এল্বুমিনয্লেডু 
পদার্থ গুলিকে পেপটোন নামক পদার্থে পরনর্তিচ করিয়া থাকে । 

প্যান্ক্রিয়াসের ৪টী ফমেণ্টের নাম ও ক্রিগ কিন 8176 800 1)170- 
010178 ০04 1761026165, | 

৩৭৮ পষ্ঠ। দ্রষ্ঠব্য। 

লিউটিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ কাহাকে বলে? 1৮001) 01 151০৭9, 

উহার! ক্ষুদ্র অস্ত্রের ভিতর সহজানন্থায় দৃট হয় কিন্তু পেপটোন নাগক 
পদার্থের উপর টিপসিন নামক ফামে ন্টের দর্থঘকাল ক্রিয়াবশত: এরূপ 
নাইক্রোজেন ঘটত লিউসন ও টাইরোসিন উংপন্ন হইয়| থাকে । 

স্কেটাল এৰং ইঞ্খোল কাহাকে বলে? 5৮50] 2০৫ 17001. 

পেপটোনের উপর টি.প.সিন ক্রিয়ার কল স্বরূপ এ ছুই প্রকার হৃর্গহৃজনক 
পদার্থ উপর হইয়া থাকে । 

819717554 পঙ্গার্থের উপর £88610 রস এবং 0০215510 সের 
ক্রিয়ার পার্থক্য 010515170৩ কিরপ £ 

পাঁকাশয় রসে হন মাংস পরিপাক হয় তখন শুহার শুত্রপাল কেবল 


চে ৮1৬ হই, 


পি পাস আকসা 4 | বি পপ ০ পি প্পস্প পা আআ | সপ সাপ সিসি পপ | পাস পপ -পোস্পিাসপ ৮ পি? স্পা শিট পিপি শাসক ০ জি 
চ সরি 


স্কু'লয়া উঠে কিন্তু প্যান্ক্রিয়াস্‌ ব! ক্লোম যন্ত্রের রসে উহার! ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বা 
হজম হইতে থাকে। 

চ৭1)01762,020 2,50101) ব1 ক্রিয়ার জন্তু কিসের প্রয়োজন হয় ? 

পানুক্রিয়াস্‌ হজনের জন ৪০০০] ০81000780 নানক 211:7117৩ ব! 
ক্ষার তীয় পদার্থের প্রয়োন্সন হয়, ধেমন 760০ ৪০0০7) অন্ত [35010- 
91)10710 এসিডের প্রয়োঞন হইয়! থাকে । | 

তুরকন 7515:976 কিকি? 

1, 80110601010 & [1210100691৩ ? চর্বি জাতীর পদার্থের উপর 
৮9170187610 00106 বা রপের প্রিয় কিরূপ? 

প্রথমতঃ শুক 51)11151) মত হয় (কোন পদার্থের দ্বারা তেলে জলে মিশে 
দুগ্ঘবৎ অবস্থা! ঘটিলে উহাকে €17015107) কহে )। তৎপরে আরও কিঞ্চিৎ 
জল সংযোগে 01)05711)6 এবং চদ 5০199 নামক পদার্থে ভাঙ্গিয়া গিয়া 
থাকে। এইরপ ক্রিয়ার অন্ত একটি ৩য় ফামেন্টের প্রয়োজন হয়। উহার 
নাম 56690511) 1 150101700 ও রি, বলেন থে আর একটা ফারেন্ট 
আছে যাহাকে 10116 00101106 £61005061 কহে। 

এক্ষণে আমর] দেখিতেছি যে-_প্যান্ক্রিয়াসের পরিপাক প্রক্রিয়ার জন 
&টী ফামেন্টের প্রয়োজন হইয়া থাকে যথ| £--1. 40795100510, ৫, 1779- 
817) 3. 5668৭178100 4, 11110 00101107506107510, 

স্তালিভারী, গ্যাষ্টিক এবং প্যান্ক্রিগাটাক্‌ ফার্ষেন্টগুলিব পরিণাম কি? 

পাকাশয় মধ এপিড. পেপপিন্‌ দ্বার! টিয়ালিন্‌ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, প্যান্‌- 
ক্রিটিক ও'অন্তস্থিত রসের ক্ষারযুক্র লবণগুলি তার! এবং টি.পসিন্‌ কর্তৃক 
্ধিবং উৎসেঠিত পদার্থ (1 ০0701105 157070£) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়! 
থাকে। 

এক শত ভাগ প্যান্কুহাস রসের বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের নাম ও পরিষাণ 
লিখ? চ৪7০৩০588৩ ০02)15951007 ৩৭৭ পৃষ্ঠ! দেখ । 

পাকাশয় ও প্যান্কৃ়াস্‌ রসের পরিপাক ক্রিয়ার পার্থক্য বর্ণনা 0176167০6 
কয়? ৩৮৫ হইতে ৩৮৭ পৃষ্ঠা দেখ। | 

প্ান্করাসের স্াযু কৌশল 761৮৩ 00601881150) বর্ণনা কর ? ৩৮৮ ৮ পৃষ্ঠ দ্বেখ! 


«৯ (3১0 ৮710 ৫ ৫ 


মুখগহবর, পাকাশয় ও অস্ত্র মধ্যে ভক্ষিত দ্রবোয় পরিপাক ব1 পরিবপ্তন 
অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। "1955087৩07৩ 0)800068 ০01 0৩ (9০0 118 
01১৩ 070081)-510108 012 ৪00.0 658017৩8, 

৩৮৯ ৩১০ পৃষ্ঠা দেখ । 

পরিপাক সবন্ধীর় যাবতীয় রদ ওফার্সেণ্টেব নাম ও ক্রিগ্গা অতি সংক্ষেপে 
তালিকাকারে লিখ? 7089017195 1 ও 68091200000 0175 7707৩ 0 
679 0655561/ 1001053, 0১617 06709075810 80110), ৩৯১ পৃষ্ঠ! দেখ। 

ছেমিপেপ্টোন বা সহজ পরিপাকের ফল স্বরূপ কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ উৎপন্ন 
হয়? এবং এ্টিপেপটোন বা পরিপাকান্তে পচনের ফল স্বরূপ কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থ উৎপনু হইয়া থাকে? 

৩৮৯ পৃ্ট। দেখ । 


শোষণ প্র।এস। 29807106100 | 


অস্ত্রের গ্লৈশ্মিক বিল্লির বর্ণনা কর? 


ইহাতে ছুই শ্রেণীব ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায় । ১ম শ্রেণীর 
নাম ক্রনার্প গ্রন্থি। ইহারা ভিয়োডিনামে অবস্থিতি করে। অপর গুলিকে 
লিবারথান্‌ গ্রন্থি কছে। ইহার! বছ সংখ্যায় সমস্ত অস্ত্রের ক্লৈম্মিক ঝিন্বির মধ্যে 
অবস্থিতি করিয়! থাকে । (৩৩৩ হইতে ৩৩৫ পৃষ্ঠা দেখ)। 

ভিলাই বর্ণনা কর? 106507195 (৩ ৮111, ৩৩৫। ৩৩৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

কিরূপে শোষণ কার্য সমাধা হয়? 106907106 48105010010101 

কৈশিক! এবং ল্যাক্টিয়ালনলী গুলির সাহায্যে শোধণ কার্ধয হয়। 
কৈশ্লিক! গুলি শর্কর! এবং প্রোটিও জাতীয় পদার্থ শোধণ করিয়! থাকে। 

অন্নবাহী নলীর কোন অংশে অধিক শোষণ হয়? 

ক্ষুদ্র অস্ত্রের উপরের অদ্দধেক অংশে। 

" ল্যাক্টিয়াল্‌ নলীর স্থাপনা, গতি ও ক্রিয়া বর্ণনা কর? 1055: 

12০05815559. 0751 099001908, 

প্রত্যেক ভিলাইয়ের ষধ্যে এক একট্ট ল্যাক্টিয়াস্‌ নলী দৃষ্ট হয়। উঠারা 
প্রত্যেকে এক একটী রক্তবাহীনাড়ী এবং শির! বাক! বেটিত থাকে! অন্রের 


৬ 8735০01৮710 8 


সাব এডিনরেড, অর্থাৎ চর্বিজাতীয় তন্তু মধ্যে ল্যাকৃটয়েগ ননীগুলি পরম্পরে 
শিলিত হইয়া! অবশেষে লিক্।টিক সন্বন্ধীর দজালবৎ গঠন নির্মাণ করিয়া! থাকে । 
এই জালণৎ গঠনগুলি খোরা'সক্‌ ভার ব! নলীগ্র মূল্দেশে রিসেপ্টি কউলাস্‌ 
কাইলখ নামক থালিব সঠত যোগরাখিগ্রাথাকে। এ খোরাসিক ডট উপরে 
উত্ঠি'1 বাঙ্গদিকের সব.ক্ু যান ও বুগুলার শিবার লন্ধিস্থলে যোগ বাবিয়! 
খতকে। ১৮৫ পৃ! দেখ। ভিলাইগুলতে অনৈচ্ছিক পেশী হুর দৃঠি হয় 
বন্ধ র। লাকৃটঘাল স্থিত পদার্থের চলাচ্স হইয়। থাকে । 

পরিপাক প্রাপ্ত ভক্ষি ড্রব্যের শোষণের অন্ত কোং, ভিনটা ক্রি! বিশেষ 
কার্ধাকাখী হইপগ্রা থাকে? 1279099170813 10106091019, [ব110786101. হ 

এগুস্মোপিস্‌, ডিফিউক্গন ও ফিল্টিশন্। ছুই প্রকার তরল, পদার্ধের 
বাবধানে কোনরূপ জান্তব ঝিল্লী অনস্থিতি কবিলেও যদি উল্ত ছুই প্রকার 
তরণ পদার্থের সম্পূর্নদপ মিশ্রণ হয় এবং এন্ধপ মিশ্রণ বশতঃ হি উহাদ্দিগকে 
আর চেনা না যায়, তবে সেই প্রণালীকে এগুস্মোসিস্‌ কহে। কোনরূপ 
ধ্যবধ'ন ব্যতীত যদ দুটা করল পদার্থ পরম্পরে সম্পূর্ণ্পে মিশ্রিত হইয়! যায় 
তেবে ত'ত'কে ভিফিউজন' কে । অস্ত্রের গাজরের কুঞ্চন বশতঃ তরল পদার্থর 
উপব চাপ পতিত তয়, দেষ্ট চাপে অথন। ভিলাই গুপির আচুশন প্রক্রিন দ্র] 
ষে সমস্ত ঘস ঠৌর[উ”] চে.য়াইয়। পড়ে, উগাকে ফিল্টে শন্‌ প্রণালী কহে 

ল্যাকৃটিবাল্‌ ও নিষ্ফ টক নলী এবং রক্রধাহীনাড়ী ছারা 'শোবণ প্রক্রিয়!। 
৩৯৭ হইতে ৩৯৯ পৃষ্ট: দ্রবা। 


পিচ্ক'টিক নলী ও গ্রস্থর বিবরণ 

লিম্ফ/টিক নলী ও গ্রশ্থিদগের বিস্তৃতি, উৎপস্থি ও গঠন বর্ণন। কর 1 

১৮২ হইতে ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

ব্স্ফাটিক মলীদিগের ক্রিয়া (69107011075) কি ? ১৮৬৩।১৪৫ পৃঠা দেখ! 

লিশ্কের স্বভাব ও বাসায়নিক উপাদান 07৫5/581 ০০0 9০58010 কিরূপ? 

১৮৭1১৮৮ পৃষ্ঠা দরষ্টবা। 

কাইলের শ্বভাব (০১7180061) রাসায়নিক উপাদান ০০2)00218107 
ফিরপ-2 | | 


নিত 


1451, 251 €ধ 


মূল গ্রন্থের ১৮৮1১৮১ পৃষ্ঠা দেখ । 
কিরূপে লিম্ষ সঞ্চালিত 10০60381)5 ০ 10001 হয়? ১৯*। ১৯১ 
পৃষ্ঠা দেখ। 


লিম্ফ গ্রন্থিগুলির গঠন বর্ণনা ক্র? ১৯১। ১৯৫ পৃষ্ঠা সরষ্টবা। 


শারীরিক উত্তাপ 2.017081 13986 | 


4১110751109 অর্থা্ শারীরিক উত্তাপের অর্থ কি? 
যন্থর! উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট জন্তগণের রক্ষা! হইয়া থাকে। 
ৃ মলুষ্যের স্বাভাবিক উত্তাপ 07011)8] 66100619101 কত? ৯৮৪ ডিএী 

ফাঁরণ হিটু। 

পক্ষীগণের শারীরিক তাপ ১৭ ডিগ্রী এবং কুঝুত্বর ১*৩ ডিগ্রী হুইয়। 
থাকে। 

কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় (০০00161975) তাপের পরিবর্তন দু হইয়। থাকে? 

বয়স, লিঙ্গ, দ্িবাতাগের সময়, পরিশ্রম, দেশ ও কাল, আহার এবং: 
পানী পদ্দার্থ স্বাভাবিক তাপের তারতম্য ঘটাইর থাকে । 

বরষে তাপের কিরূপ তারতম্য হয়? ৯18 ও 6১৩ 6০০৫ ০1 হঠিত? 

সদ্য প্রস্থত শিশুর যুবাপেক্ষা ১ ডিখ্রী তাপ বৃদ্ধি হইয়া খাকে। বৃদ্ধাবন্থায় 
"আবার তাপের বৃদ্ধি দেখাধায়। হধা বয়সে তাপকিছু কমহুয়। 

ভাপের উপর দিবাতাগের কফ» কি? ১৬1726676০৮ 1783 07৩ 08110 
9105 0171 1৩170০18,10176 2 

শেষ ক্াতিতে অথব! প্রভাবে কম এবং অপরাকহে তাপের বৃদ্ধি কর। 

রোগেব কালে তাপের হাস ও বুদ্ধি (৬8750০8) কিরূপ দেখা বাধ? 

আবাদি রোগে ১০৬ হইতে ১১৫ ডিগ্রিতাপ উঠিতে পারে কিন্ত ওল]উঠ 
রোগে ৭৭ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপের ফাস হইতে পাবে। 

শরীরের কোন্‌ কোন্‌ অংশে শাপের তাকতজ্য দু ছয়? 1)1761570৩ 
8৮76 ০1 0776)৫ 00667906083 ৮০৭, 


এ, 28 


শশী 


চে 


০ ্পশস্সিপ | পো শিট পি আত পোপ পাল শা পাকি পপ পা ০ বশ কস্পানিওজা 


বন্ত ও পদ স্বভানতঃ ঠাণ্ডা থাকে যকত স্থানে ১*৫ ডিগ্রি তাপ হয়। 
পিল্ত/ধিক্ে হস্ত ও পদের তাপ বুকধি হই! থাকে 
শাবীরিক উত্তাপ উৎপত্তির কারণ কি? 5০8০6 0৫681010581 168৫, 
৪১২ তইতে ৪১৪ পৃষ্ঠ! দেখ। 
শারীরিক তাপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ শীঘ্ব শাপ্ব কিরূপে উৎপন্ন হয়? 
7150 515 070 41506 50981709501 135510? 
পরিপাক কালে তত্তব. (05518) 760৮ বা সংস্কার উপযোগী অপেক্ষা 
অধিক পরিন'ণে ০৭170017, 1))470251) এবং 09£)951 গ্যাস রঞ্চে সঞ্চিত 
হয় এবং উঠার! রক্তের ৪1027709গুলির সহিত রাসায়নিকভাবে সিশ্রিত হয় 
শীঘ্র শীগ্র তাপোত্পত্তি করিয়া থাকে । এতত্বাতীত, মাস্তক্ক, মাংসপেশী ও"গ্রস্থ 
সমূহ হতে উত্তাপ উৎপষ্ হয়। একারণ গু সান হইতে যে যে শির! 
বাহির হয় উহাদের রক্ত ধমনীর রকজ্রাপেক্ষা গরম বোধ হইয়! থাকে। 
শারীরিক উত্তাপ হ্রাসের কারণকি? ৬179619৬075 80100811696? 
৪১৫ হুইতে ৪১৬ পৃষ্ট। দেখ । 
কির্ুপৈ শাবারক উত্তাপ রক্ষা কর] যায়? ৬10৭ 005105175 ৪010191 
13521, 
৪১৬ হইতৈ ৪১৯ পৃষ্ঠ। দেখ । | 
শারীরিক উত্তাপেয় আয়ু কৌশল কি? ি৩:5০৩ 0786০181050 


এ 


91110281115. . 


মপ্তিষ্কে তাপেব কেন্দ্র গবস্থিতি কয়ে। যদ্বার! শী শীশ উত্তাপ উৎপল্ন 
হইতে লা পারে তাহ'কে তাপ বোধকারী 15101010179 কেন্দ্র কছে। এবং যন্ার! 
শীত শীত তাপ বৃদ্ধি পায় তাঁহাকে তাপ বুদ্ধিকারী ৪০০18:07% স্নায়ু কেন কঠে। 

শাবীবেক তাপের উপর কোন্‌ তই ক্রিয়া কর্তৃহ করে? ৮786 £৮০ 
(00০0073 ৮০11) 118 (6171901801৩ 01 05 090 ? 

১। তাপে উৎপত্তি। ২। তাপের বিকীরণ। (17০৭ 0৫0000$101 
8170175৭1 01551190107) | শরীরের মধ্যে দির্দিই সঙয়ের জন্ত যে কতক 
খা 10৩৪৮017165 অর্থাৎ তাপ উৎপন্ন হয় উহাকে 1565 90000601 
কহে। নেইবূপ যে পরিমাপ তাপ 1752৮ ৩0২8 শরীর কইতে তৃরাঁ 


৬], 7642 ৫ ৯ 


৯ 


বা ক্্স্ত কোন পদার্থে বিকীরণ হ্যা যার উহাকে 196৯ 01531080101) 
কছে। | ্ 
তাপাধিক্য হইলে জথ কম পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হইলে শরীরের উপর 
কৈফলহয়? 15018 075 €0০ 01 11001658360 ১৩৭ 07০9৬০0০017 
৪৭ 40:৩৭,5৩0 07১91798101) ? 
তাপাধিক্য হম অর্থাৎ জব হইয়া থাকে। 
তাপের উৎপত্তি কম হইলে অথবা তাপ বিশ্পীবণ বেশী হলে কি হয়? 
৭৬178015078 905০৮ 91 » 00০:9৮১৩ 17 10986 11090068011 01 81) 
11010755910] 1162. 01১১1980101) ? | 
1170৩1৭1018 অর্থাৎ পাবীবিক তাপের পঙন হয়। সপ্ররণ পাথিবে ষে 
এ ছু ক্রিয়া নিক্চির ৪জনের হ্যায় তাপের উৎপত্তি ও'ৰিকীবণ করিয়। থাকে 
সুতরাং একের আধিক্যে তাপ বুদ্ধি এবং অপবের আধিকা €ছুইলে তাপেক্ হুল 
₹ইর| থ|কে। | 
তাপ বিকীবণ কোন অবস্থায় বেশী হয়? [07060 786 0180817- 
১177058 85 (178 01991190107) 01177 রি ? | 
১1 ঠাণ্ডায়, ২। যেযে অনস্থুয় শরীরেব ঠিতব হতে তাপ ত্বকেব 
নিকট আইসে এবং যেধে পদার্থে স্পশে ভাপ টাণিরা লইতে পারে সতত 
সমুদায় দ্বারা তাপের অধিক বিকীরণ হর! থাকে । | 
কিরূপ সর্বত্র তাপ সমান থাকে? ৬1701661050) (60706186016 
06005 0০00৮ 01716917) ? | 
রক সঞ্চালন গ্রক্রিয়া দ্বারা গীন্ূপ কার্ষা হয়। 
তাঁপ সম্বন্ধে ভেসোমোটর ্বাযুগুলি কিরূপ ক্রিয়া গ্রকাশ করে? 
উহাদের হার রক্তবাহীনাড়ী বিস্তৃত হইলে তাপোৎ্পত্তি হয়। 
ঘর্দের (51501740109) বার তাপের কিরূপ সাহায্য হয়? 
ইহা হারা তাপেব হাস হইয়া খাকে । 
সেতেতে কাল অপেক্ষা শুফ.কালে তাপসহাহ্যম কেন? 
গু কালে অতিরিক্ত ভাপ বিকীর্ণ হইয়া শীগ্ব কমিয়। যাক! 
অত্যন্ত গুধকালে মনুষ্য কত পরিম।প ভাপ সহা করিছে পারে 


পাপ 


* 80৫10101765, 








শশী শী তিশা শী তি শিশশশী 


10১51) ৪ 6৩170619101৩ 7889 0০ 1)00021) 061105 519104 10) 95) ৪059- 
19161) 01) 26509500061৩ ? 

718£007 সাহেব বলিয়াছেন যে ১৯৮ ই ২১১ ডিগ্রি পর্যন্ত তীব্র 
তাপ তিনি কয়েক মুহুর্থের জন্য স্হা করিয়াছিলেন এবং একদা তিন 
৮ মিনিটের জন্য ২৬* ডিগ্রি পর্ধান্ত অসহা তাপ সহ করিয্জাছিলেন। সেরূপ 
প্লে তাহার গ্রছুর ঘর্শ হইয়াছিল। ইংরাজ কামারেরা ৩৫* ডিগ্রি পর্য্যস্ত 
তাপ সন্থ করিয্জ। তাপে লালবর্ণ এরূপ লোহার চাদবের উপর গীড়াটয়াছে 
ইতিভামে পাই। "অগ্নির রাজ] নাম প্রাপ্ত চ্যাবঝাট সাহেব 400+ ৫০ 
6০০" তাপে দীড়াইয়াছিল এরূপ কথা 1০990 9৮৫: সাহেব 
বলিয়াছেন। 

জাগ্তব তস্তগুপির মধ্যে কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে তাপ রক্ষা করিয়া 
থাকে? ৬৬1)1০1) ন171181] 0155615 13 006 0051 1)1006০101? 

চর্বি্জা তীয় পর্দি। হার। শরীর মধ্যে তাপ অধিক পরিমাণে বক্ষ! হয় । সুত্রবং 
তন্ধ, অস্থি, শীহা, বত, উপাস্থি, টেগুন, পেশী, স্থিতিস্থাপক তস্ত এবং নখ 
পরে পরে তাপের বাহক হইয়া থাকে । ত্বক দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে তাপ 
বাহিত হইয়া থাকে । ১1010 15 8 0001 ০01108/010হ£ 061789৮, 

১৭7%৪0০% অর্থাৎ উপবাসে তাপ কিরূপ হয়? 

অতাস্ত কমিয়া গিয়। থাকে । 

নিদ্রা! 131890১) এবং রক্কআ্রাবহ্েতু (12500717966) শারীরিক তাপের 
কিন্প তারতম্য হয়? র 

ধাছার| দিবাতাগে ঘুমায় এবং রাত্রিতে কাধ্য করে, তাঙ্াদদের স্বাভাবিক 
তাপেবও উদ্টোভাব দৃষ্ট হয়। রক্তশ্রাব হইলে প্রথমতঃ তাপের কিকিৎ হাস 
হয়, কিন্তু তৎপরে শবীর শীতে কিঝিৎ শক্ত ইইয়া তাপেব কিকিৎ আধিক্য 
হইয়া থাকে । কয়েক দ্লিবস পরে আবার তাপ কনিয়া যার়। 

ব্তআীবহেতু তাপের পতনের কারণ ৬ ০8050 ০01 016 1)691-011 


৭1061 0801001117806, 


05108001 অর্থাৎ ঘাহন ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা হয় বলিয়া টার 
হয়। 








৮1082, ৬৯» 


কৃত্রমভাবে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগাইলে কি ফল হয়? ৮1:৪6? 
155 11১6 78111017) ০০০17) 01 71)117215 07১ 1656 ? 

শরীব অনসন্ন হয়, কিন্তু এচ্ছিক ও গ্রত্যাবর্তক 1৮7০» ক্রিয়ার বিজ্ঞ ঘটে 
ন।। নাড়ী এক হিনিটে ২* বার কমিয়। যায়, রক্কেবু চাপ শর্তির পতন হর, 
এবং আক্ষেপ হইর! শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটি) থাকে । | 

45017) হও অর্থাৎ শ্বাসরোধ কিরূপে হয়? 

শ্বাসগস্থ'স কমিয়া গিয়া এরূপ কয় তীসময়ে কৃহিম শ্বাস ও প্রশ্বাস 
করিলে ১৫ হইতে ২০ ডিগ্রিতাপ উঠিয়া থাকে । এ সময়ে কৃতিম শ্বাস ও 
প্রশ্থাসের সহিত ক্কত্রিম তাপ লাগাইলে যে জন্তু বাজীব ৪* মিনিট কালে মরাৰ 
মত দেখাইতে থাকে তাহাকেও বেশ তান্ধা ও সঙ্গীব করিয়া দেয়। 

17155167091 অর্থাৎ বিমান অবস্থার অর্থকি? 

কোন কোন জীন শীতকালে তজ্জাবস্থায় দিন রাত্রি কাটাইয়! থাকে । 
এ সময়ে তাহাঙ্েব পৈবনিক প্রক্রিয়াগুলি একনূপ বন্ধ থাকে ললিলে, অত্যুক্তি 
হর না। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া! এবং অস্ত্রে গতিবিধি হয না নলিলেই হয়, কেবলা 
€.91010-070617177110 (70017) 05 অর্থাৎ হু২পিওড ও ফুসফুল স্বন্বীয় গতি 
থাকে তদ্বারা অত্যল্প 0%)667 ও কার্বনিক এসড গ্যাসেব বিনিময় হই! 


থাকে। 
একটি উষ্ণ রক্তবিশি্ জীবকে যদ 3০7 তাপে ঠাণ্ডা কর! যার তার! 


হইলে উহা জমিয়া যাইনার পূর্বে একবার জাগিয়া খাফে । জীবের গাত্র 
, ভার্ণিস করিলে তাপ এত অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হয় যে উহাতে তাহার মৃত 
ঘটিতে পারে । এক্ধপে মৃত্যুর পূর্বে যী তাহার গাত্রে ইত্িম তাপ গুয্োগ 
কর! বায় তাহ! হইলে সে বাচিয়া.যাইতে পারে। 
মুত্রগ্রন্থি ও মৃত্র বিবরণ 81017658. 

হূত্প্রস্থি কিন্ধপ পদার্থ এবং উর আকার (077) ও ওজন ৮6178 
কিরূপ? | ্‌ রী 

জটিণ ও নলীর আকার. বিশিষঠ গ্রন্থি বিশেষ! উহার! ৪৫ ইঞ্চি লা, 
'হ ইঞ্চি চওড়। এবং ওজনে ৪৫ আইন্দ হয় খাকে। 5৪, পৃষ্ঠা দেখ। 


৬২ 102৬১, 


ম্‌ত্র গ্রন্থি ক্রিয়। কি ? 101000191০1 8101)595 

মৃত বহির্গনন। 

মুত্গ্রস্থির চ$ষ্পানম্্ব চর্বি (00 থাকে কেন? 

চর্বিব্াথ আনত থাকাতে মৃরগ্রস্থির বক্ষা হয়। 

মন্ত্রগ্রাহ্থর ব্য়টী আংশ ? ৬৮1)5০০ 6 005 ৬০ ১১1003 06 15141১5)9 ? 

ব্ঠ' দিকে কটিকেল্‌ অংশ, ঠিহর দিকে মেডুগাবী বা পিরাপিডাল্‌ অংশ। 
৪৪১.৪৪২ পৃঠ্ঠ। দেখ! 

মেড়ুশাবী অংশের কর অংশ? 1০ 01515100১01 11609011818 
[0)10101, 

১। বাউগ্ডাবী লেয়ার না ্ংশ। ২। ক্যাপিজারী অংশ।. বাউগ্ডারী 
অংশের বর্ণ কালাটে অথণ1 বেগুনী বর্ণযুক্ত, কিন্তু ক্যাপিলরী অংশ আনেকটা 
সাদাটে বর্ণের হইয়া থাকে । 

কিকেল অশ ছিড়িপণে কিরূপ দেখায় 2 46071700500 ৭ 1001 
€.,1৮071 [071011)1, ৃ 

উচাতে মাল্পিঘিয়ান্‌ কর্পাসকেল থাকাতে গ্রামুলাব বা দানা দেখায়। 

কটিকেল অংশ বর্ণন| কব 110০6801106 00171107] 00161010, 

৪৪১1৪৪২ পৃষ্ঠ দেখ । | 

মেডুগাবা অংশ বা পিরামিড গুলি বনী কর ৭ 105০115৩ 70600117519 
[20080160. | ্‌ 

৪৪২ পৃষ্ঠা দেখ । 0. 

পেল্ভিস-গহবব ক নভাগে বিভক্ত ভয় 5 101৮151০1৩6 091৮3, 

প্রথম ২৩২ ভাগে নিভক্ক হয়। এ এক একটী ভাগ আবার ৮ হইতে 
১২টী ছোট ছোট ভাগে বিক্ত হইন! থাকে।. এই, সুরূল্‌ ক্ষু্র ক্ষুত্র পেল্ভিস 
গহ্বরের অংশকে কেলিগসস্‌ কছে। 0) 

প্রত্যেক কেলিষা গহ্বরে উদ্দেশ ০0১)9৩ কি? 

.. উহার প্রত্যেকে এক একটা পিরামিডের চূড়াকে ধার করে। কখ্ন কখন 
একটা কেলিস্ গৃহববে ২টা পিরামিড, আসিয়া উপহ্িত হয় ও আপন আপন 
নিঃস্লপ উহ্ীতে ঢালিয়া থাকে | 


৮1701. ৬১ 


টিবুলাই ইউবিনিফিরী বর্ণন কর। 1)650119৩ (05৯11 18181)10011, 
ইহারা লম্বা 'অথচ শুক্ষণনল বিশেষ | ইহ'দের গান প্রা শ্বচ্ছ। ইহাদের 
ভিতরে এপিখিলিয়[ম্‌ দূ হয় বন্দর! নিংসবণ হইয়া থাকে । ইহাদের প্রত্যেকের 
ব্যাসবেখা এক ইঞ্চির ৬** ভাগের একভাগ মাত্র। ইহাবা মুক্গ্রন্থিব কটকেল, 
ংশেব মাল্পিতিয়ান কর্পাসকেল হইতে উৎপন্ন অথ1 আবরন্ত হইয়। এবং 
বহুসংখ্াক ভাজের (০)1/0100107), ঠিতর দিদা অবশেষে 1পবা:মন্ভাল্‌ 
পদ্ার্ব বা অংশে সমাধ্ত হয়া থাকে; এ সমাপ্তি স্থলেব [ছত্র দিয়া বিন্দু খিল্দু 
পরিমাণে কেলিক গহ্ববে মুত্র ঝরিয়া থাকে । 
মূত্র গ্রন্থির কোন অংশে টিউবিলি ইউরনিফার দই হয়? 
মেড়গাবি ও কটি কেল্‌ এই উতর অংশে উহার৷ অবস্থিতি করিয়া থাকে | 
. টিউাৰলি ইউবিনিফিবীগুলি কয় ভাগে বিভক্ত ? 
১৫ তাগে বিভক্ত ভইয়! থাকে । 
গরত্যেক ভাগের কি স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে ৯ ূ 
বিশেষ বিশেষ বিাগে দিশেষ বিশে পদার্থ নিঃসরণ হওন লন্তব বোধ হয়। 
গ্লোমেরুলাস্‌ বা ম্যল্পিতিয়ান পদার্থ কাছাকে বলে? ড1)৪0 15 10৫ 
£107)৩18103 ০: 10511911015 606৮? 
ইহা কতকগুলি সক্ষম সথগ্ ক্তবাহ] নাড়ী দ্বার নির্বিঠ হয়। এক পাক 
কো গ্রত্োেক গ্লোমেরুলানকে বেন কে এবং উচর চঠুর্দিকে এক বিশ্লীর 
আধবণ দুষ্ট হয় যাঠাকে পোমান্‌ সাহেবের ক্যাপন্থল কহে। এই থাপী এক 
; একটী ইউবিনাকধাস্‌ টিবিউল্‌ বা মূ সমবঙ্ধীয় নণীর নিভৃত অংশ। এই অংশ 
হতেই ইউরিনিফিবাস্‌ টিনিউল আস্ত হয়। কর্টিকেল্‌ অংশে লাল লারা 
বিদ্দুঃ মত প্রত্যেক গোনেরুলাস্‌ জগ্নাক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দৃ& হর! থাকে” 
উঠাদের প্রত্োকেব ব্যাসরেখ! এক এপ্চির ১২* ভাগের এক ভাগ মাত হইয়! 
থাকে। 
ম্লোমেকুলাস্‌ বা মাল্পিঘিয়ান্‌ টাফট অথব| কর্পাসকেল গুলর ক্রিয়! 
কি? 96026079801. চ101)01781)03, 
অনেক শারীর বিধান ত্জনিদ পণ্ডিত বলেন গগে উহাদের হার! সূত্রের 
জনীয়।ংশ এবং বিনিধ লবণ জাহীয় পদার্থ বচিরত হয়| 


১. 11015 5 


ইউরিনিফিরাস্‌ টিবিউল্‌ গুলির প্রিয়া কি?  নি/0001 ০06 00100 
0006৭. ৰ 

উহাদের গ্রপিশিলিয়াল্‌ পর্দ। হবার! ইউরিয়া ও ইউরিক এলিড বহিষ্গত হয়) 
অথব! শবীরের মধো কোন রূপ পদার্থ সঞ্চিত হইলে তাহ! মূত্র সবস্থীক় নলী 
দার! বিগত ৪ইয়া থাকে। 

ম্যাল্পিঘিয়ান্‌ উফ মধ্যে বন্ত সঞ্চালন কিরূপ? ৬02৮ 0০91191 
৪11817001770170 01076 01700171107 117 610 107711015181810 6০ ? 

বিনাল্‌ধনগ্ঠীৰ একটা আফেরেন্ট শাখা উহার তিতর একটী ছিত্ত বার 
প্রানি হইয়াই কৈশিক1 জালনৎ গঠন প্রস্তুত কবে। সেই ছিদ্র দ্বারা অপর 
একটা এফাব্বেপ্ট রক্তবাহী নাড়ী বাছির হইয়া থাকে। কিন্তু মালপিখিয়ান্‌ 
কর্প(সকেলেব যে দিক দিনা উক্ত হই প্রকার বক্তবাহী নাড়ী যাতায়াত করে 
উচ্গার ঠিক বিপথাঠ দিকে ইউবিনিফিরাস্‌ টিবুউল্‌ বাহির হইয়া থাকে । মুল 
গ্রন্থের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় চিত্র গরাভৃতি দেখ । বোসান্‌ সাঞেবের ক্যাপসুল মধ্যে 
ম্যালপিঘিয়।ন্‌ ট/ফট দ্বার! মূরেব জলীয়াংশ সঞ্চয় হইয়! থাকে । 

| ম্যাল্পিধিয়ান্‌ ক্যাপন্থলের এফারেণ্ট রক্তবাহীনাড়ীকে কোন্‌ সময় শির! 

বল।বায় 1? 15 ০061006 ৮589561 ০৪110 ৭ ৮৫11) ? | 

মাল্প্ঘিয়ান্‌ কর্পাসকেল কইতে এফারেন্ট ধমনী শাখা! বহিরগগত হই! 
ইউধিনিফিরাস্‌ টিনিউল্‌ গুলির চতুর্দিকে আবার কৈশিকা জাল নির্মাণ করে, 
পরে উদ্ত কৈশিক! গুলি একত্র হইলে পব উহ! শির! নাম প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 

৪৪২ ও ৪৪৩ পৃষ্ঠা দেখ 

আক্ষারেণ্ট ও এফা রেন্ট রক্তবাহী নাড়ী ব্যতীন্ত মূত্র গ্রন্থিতে আর কি নাড়ী 
ৃষট হয 1 ৬৩১৭ 5০11৮, 
,. ভ্যাসা-রেক্টা নামক রস্তবহী নাড়ী দৃ্ট হইয়। পাঁকে। ইহাদের সহিত 
মালপিঘিরান্‌ টাফটগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার! মূত্র গ্রন্থির সেডুলানী 
অংশ দিয়! সমান বাহির হইয়া যার। 

এফায়েণ্ট নাড়ী আফারেণ্ট অপেক্ষা! ছোট হয় কেন! 

ম্যাল্পিথিঙান্‌ পদার্থ মধ্যে কিঞ্চিৎ জল বাহির হয় বলিয়। উহ! একটু ছোট 
হটুয। থাকে। 


102৩, 


ভ্যাসারেইউাগুপির ভ্রিয়। কি? 17010601701 ৮৪৩৭ 18019 1 

মূ গ্রদ্থতে রক্তাধিকা হইলে ইহাদের ছার! একপেশে রক্তস্বোত (4 53৩ 
517৩7 00: 075 01904) বহিয়া থাকে হৃতরাং সমস্ত মূত্র যন্ত্রের পারেন, 
কাইমার চিতব রকআোত বহে না। 

অন্ত কোন্‌ নাড়ীর ভিতর এ রূপ একপেশে রক্তশ্রোত বহে? ড73 
901১6৫ ৮৩৭5০1 ০7110 017) 28108 317681)? 

ইপ্ট|রলবিউলাব ধমনীগুলি মৃব গ্রন্থির গানের উপর উপন্থিত। হইলেই 
উঠার একব্রার্যাল ক্যাপন্থলস্থিত কেপিগারীগুপির সহিত সংযুক্ত হইয়া থ!কে। 
উহ(দের ভিতবও একপেসে রকশ্বোত বহিয়। থাকে। 

| কিন্ধূপে মুত্র গ্রন্থির পোষণ হয়? 17 ৮19 955 1৭ 0৩ 151016% 

11017151793 ? 

ক্যাপস্থলের রক্তবাহী-নাড়ী ও ভ্যাসারেই। হইতে উহার পোবণ হইয়া 
থকে । 
মুরগ্রগ্ুব ভযু কিরূপ? ৮178৮ নাশ (175 1061555 ০6 0) 0117065 

প্রিনাল্‌ প্লেকসান্‌ ও ছোট এসপ্লাংকিক্‌ হইতে মুত গ্রন্থির ল।যুপাত হইয়! 
খাকে। এ শ্রাযু বক্তত্রোতেব উপব কর্তৃহ করে বটে, কিন্ত উহাদের সান্কায্ 
নিঃসবণ জিয়া কত দূব সম্ভব হয় তাহ! বলাযার না। 

মুরনিঃসব্ণ ক্রিগার উপর রক্তেন্ল চাপন শক্তির ফলকিরূপ? 73৫ 
৮০ 1)75 17158, 1১1000 016৭8016 010 (0৩ 011117707 300166101 2 

সর্বসাধাবণের মত এই যে, ষস্তই রক্কের চাপন শি বুদ্ধি পাইবে ততই 
ধিক প্রআাব হইবে। কিন্তু নুতন পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীক্কত হইয়াছে যে 
চাপন শক্তিব মুত্রনিঃসরণ করিবার ক্ষমতা অতি তল্প। রক্তের চাপন শঞ্চির 
ধিক বশতঃ বে প্রশ্রাব হর উহাতে, উত্তেজন! হেতু প্রশ্বায বঅপেক্ষ।। কম 
পরিমাণ ঘন পদার্থ দৃট হয়। রক্তের চাপন শক্তি গ্রযুক যে প্রত্রার হয 
উষ্া অনেকটা মুক্রনলী হইতে চোরাইয়া বাহির হয়? প্রকৃত নিঃসরণ 
নন্ধে। | 
, -ইউরিটার নলীগ্ুলির ক্রিয়া কিপ? 98615 15৩1996090০ (১০ 
06৩69 1 


৬ঙ হইত, 


আপ পপ? খা খা 








পেশি পার ও ৬ স্পট 


উহার! প্রত্যেক মুন্রগ্রস্থির পেল্ভিক গহ্বর হইতে যুত্র বন করিয়া! মৃত্ত 
খালীতে লইয়া যায়। 

ইউরিটার নলী ছুটীর কি কোনরূপ গতি বা বেগ ০৮০, 0 01602 
শক্তি আছে? ৃ 

হা, উহাদের অল্প পরিমাণ পেরিষ্লটিক বা ক্রিমিগতি আন্ছে। উহাদেব 
মধ্যে সালক ও চৈতন্যোৎপাদক নাযু হ্ত্র দূ হয়। পাথুবী বাহির 
হইবার কালে ইউরিটার নলীতে যে অসহা যাতন| হয় তাহাতে উহার তিভব 
চৈতন্টোৎপাদক স্নায়ু সুত্রের অবস্থিতি বুঝ। যায়, এক সেকেন্ডের ১০ ভাগের 
এক ভাগ সময় মধ্যে মুত্রগ্রস্থি হইতে মুত্র থালী পর্যন্ত ইউবিট[ব নলীর ভিতর 
বেগ চালিত হইয়া থাকে। , 

কিরূপে মুত্রথালীর ভিতর ইউবিটার প্রবেশ করে? 10 যা চন 
0০ 11১6 1016067৭ 68061 01)৩ 0170061 2 

তি্ধ্যক ভাবে। প্রথমতঃ ইহ] মুত্রথালীর বাস্থগাত্রেক়্ ভিতয় কিযদ্দর গমন 
করে, পরে মূত্রথালীব গাত্রে মুক্ত হইয়া থাকে | 

মুরথালীর অভ্যান্তর গাত্রে ইউ“বটার নলীর মুখটা কিরূপ সাঞ্জান থাকে? 
10) 91080 98) 15 10015 01991)116 281710660 £ 

উহ্ভার মুপের কাছে একটি প্যাপিলা বা উচ্চস্থান দৃষ্ট হয়, উহ! ভাল্ভ ব| 
ধবাটের মত ক্রিয়া! প্রকাশ করে। অর্থাৎ ইউরিটার হইঠে মুত্র সুত্রথালীতে 
পতিত হইবে ; কিন্তু মৃত্রাশয় মুত্রে পূর্ণ হইলেও সেই মৃত্রের এক বিদ্টুও ইউরিঢার 
নলীতে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারিবে ন। 

মুন্রথালী হইতে মুত্র বাহিব ₹যর় না কেন? ৬118 817802৩0765 
[790৩ 00 000৬০), 1891075৩ (000 010৫ 0150061 ? 

মুত্রধানীর গ্রীবার পেশীগুলি গোলাকাবে সজ্জিত থাকে, উহাদিগকে 
স্বীংটার ভেসিকি কছে। উহারা সর্বদা কুঞ্চিত হইয়া! থাকে । ইউবিথু! 
নণীতে'ও এ ববপ স্কীংটার ইউরিথি, নামক পেশী দৃষ্ট হয়। মূত্র ত্যাগ কালে 
স্কীংটার ভেসিকি ও শ্রীংটার ইউবিধি, উভয়েই শিথিল হইরা থাকে। 

মৃত্থালীর ক্রিয়। কি? [0001101) ০01 600৩ ৮150051. 

যওক্ষণ না কিরং পরিমাণ মুত্র সয় হনব ততক্ষণ মু্ধালীদ্স প্রীৰা বন্ধ 


₹10) 2৬৩, ৬খ 


এ এপস পপি পনি টি 


থাকে । ৃহখালী হইতে বিন্দু বিন্দু মূত্র ত্যাগ হইতে পারে না। অনেকট। 
প্রশ্থাব জমিলে তবে গ্রআ্রাবহয়। 

মুত্রথালীর আয়তন কিরূপ? ৬৬198115105 0৪050119 ? 

প্রান এক পাইণ্ট প্রত্রাব মুত্রথালীতে ধরিতে পারে। মৃত্বথালীর শূন্যাবস্থায় 
উহ্থাব প্লৈশ্মিক বিল্লি কুধ্িত অবস্থায় অবস্থিতি (17 (০10১) করে। 

কোন্‌ কোন্‌ কারণে মুত্র চালিত হয়? ৬৬178015070 ০8089. ০01 (1)৪ 
2২০৬৪০৪০০01 09 01172 ? 
মূত্র গ্রন্থিতে প্রথমতঃ বক্ের শতান্ত চাপন শক্তিবশতঃ গ্রাব নামে, পরে 
শরীবষের ভাবে গ্রত্াঘ নীচেব দিকেই অন্তবণ কবে, তৃতীয়তঃ ইউধিটার পেশী 
নিয়ম পূর্বাক কুঝিত ও বিস্তৃত হয় তজ্জন্ত গ্রশ্রাব সম্মুখ দিকেই অগ্রসর হয়। 

চটা মূখ গ্র্থি 1010175)9 কি সর্বদা ০91517061) ক্রিয়। প্রকাশ করে? 

না। উহার! পর্যায় ক্রমে 210677161% ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। 

জালেপান লব্বন্ধে প্রশ্নাবের সম্বন্ধ কিরূপ? 11770851105 06 01010 01 
016 801110810 10% ? ৃ 

পিপাসার সমন্ন গ্রত্যেক মিনিটে ২।৩ বিন্দু পরিমাণ মূত্র ঝবিগ্না থাকে কিন্তু 
পান করিবার কালে শ্রোতেব মত মূত্র ঝরির! থাকে। 

মুত্রথালী হইতে মূত্র তাগ কালে মুত্রথালীর কিরূপ অবস্থা তন্ন? 09701 
(0১006 0150361 001115ি 00171770001), 

মুত্রথালী সমভাবে কুঞ্চিত হইয়া থাকে। 

গ্রশ্রাবকালে কোন্‌ ২ পেশী সাহাবা করে ? 018500191 810 107 011780100, 

শ্বাস প্রস্থান উপযোগী পেশীগুলি এবং ওরিক পেশীগুলি একার্যের 
সহায়তা করিয়া! থাকে । ডারাফ্রাম স্কির থাকে এবং এক্সেলেটার-ইউরিনি 
পেশীর সাহায্যে মু ত্যাগ হইয়া! থাকে । 13019০-0%5617009 পেশীর কু্চনে 
শেষ গ্রশ্রাব বিশ্বগুলি বাহির হইয়া থাকে । 

পৃষ্ঠমজ্জ।র কোন্‌ অংশে মুরথালীর শাধু আকর বিশদ 08156 ০০0৮৪ থাকে? 

কটি প্রদেশে ([.97781 55100 )। 

পৃষ্ঠঘজ্জার কোন্‌ 'ংশে মুত কার্যের জাদুর আকর বিশু খাকে? ৩৩ 
15 708 9017781 ০500 191 01109101917 91008৩৫ ? 


৬৮ হাতত, 


বথায় ওয়, ধর্থ, ও পঞ্চম সেক্রাঙগ সবযু উঠিয়া থাকে। 

এক্সোলেটার ইউরিনি ব্যতীত অপর কাহার সাহায্যে শেষ মুরবিন্দু পর্য্যন্ত 
বাছির হয়? 00767 009900121 810 15) 017৫ ৩১৫0১813197) 01185 21008 
1 001010৩. | 

বুল্‌বো-ক্যাভার্পো সাস্‌। 

. মুর ক্রিয়ার পলা কৌশল কিরূপ? 67509 17601017791 01176 ? 

শ্কীংটার ভেপিকি সর্বাদই কুণ্চত হইয়া থাকে । মজ্জান্থত কোন মোটর 
নার্ড সেপ্টার উহার উপর কর্তৃত্ব করিয়! থাকে । মৃত্রথাগীতে মৃর সঞ্চয় হইলে 
সুত্ের চেতন মজ্জ! ও মন্তিফের ভিতর সঞ্চ(পিত হয় এবং তথ। হতে সুক্স- 
থালীর পেশী কুঞ্চনের জন্য আদেশ অবতরণ করিয়া! থাকে। ক্রমেই আদেশে 
স্কীংটারগুলিও শিথিল হইয়! থাকে । 


প্রআাব বিবরণ 1700109- 


২৪ ধণ্টার মধো কত প্রস্রাব হয়? 771০5 17001) 10010017 24 7০015 1? 

যুন!ব্যক্রির দিনান্তে গ্লার ৩ পাইণ্ট ব| ছুই সের প্রস্রাব হইয়! থাকে । 

কোন্‌ সময়ে অতি কম গ্রতশ্বাব 00171101012 560166807) বছির্গত হয়ঃ 

রাত্রি ২টা হইতে রাত্রি ৪ট। পর্যন্ত । 

€কান্‌ সমগ্ে অধিক গুআ্াব নিঃচ্যত 109 10081) 58017610101) হইতে খংকে ? 

বেলা ২ট1 হইতে হট পধ্যন্ত। 

কোন্‌ কোন্‌ কারণে গ্রল্রাব কম হয় ৪ 08858 010111119 70 01 5710৩. 

অভি ঘর্্দ, উদরাময়, পিপাসা, নন্-নাইটোজিন।স্‌ পদার্থ আহার, রকের 
চাপন শক্তির বাস, এনং কোন কোন রোগ বশতঃ প্রআাব কম হইয়া খাকে। 

কোন্‌ কোন্‌ কারণে গ্রশ্াবের বৃদ্ধি হয়? ০808 01100162560 1০৮. 

রক্ষের চপন শক্তির আধিকা, প্রচুর পরিমাণে জল পান, শিত্য লাগান, 
নাইটে জিনাস্‌ পদার্থ আহার, এবং বহুবিধ ম্বার়বিক অবস্থায় প্রপাব বৃদ্ধি 
হইত থাকে। 

খু্জের আপেক্ষিক ভার কত? 596০৮96 61510 ০01 189৩ ? 


0 হত, ৬৯ 


১.০২০। প্রচুর পরিমাগে দ্বল পান করিলে মৃতের আপেক্ষিক তার 
অত্যন্ত কমিয়া,গির়] ১.০০২ হয়; কিন্তু অত্যন্ত ধর্ম হইলে পর উতর আপেক্ষিক 
ভার ১,০৪০ হইয়া থাকে । ৪৪৫ পৃষ্ঠা দেখ। 

নির্দট পরিমাণ মুত্রের খন পদার্থ ঠিক করিবার উপার কি? 170 8০ 
৮610710৩616 91808) 01 801105 12 ও 9৮০০১1১৩১00 8781)৩ ? 

৪৪৫18৪৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

0107585/) সাঙ্েবের মতে মৃত্ের আপেক্ষিক ভার বত নম্বর হইবে, পে 
ন্বয়ের শেষ ছইটি নন্বয়ের সহিত ২.৩৩ দিয়! গুপ কাবিল ১১০০ |কটাবক সেল্টি- 
মিটার প্রস্রাবেষ পরেমাণের 5০011315 বা ঘন পদার্থের মাপ পায়] গিয়া খাকে। 

মুতের কিরূপে বর্ণলাচ হয়? ৬৮।)৭115 0৩ ০1১7 00100111751 

হিমেটিন্‌ হইতে উৎপন্ন ইউরোক্রোম্‌ ও ইউরোবিিন হইতে গ্রশ্রাবেয় বণ 
লাভ হয়। 

মুর ধরিয়া রাখিলে তলায় সাদা ০1০৫৮ দেখায় কেন 2 

মুঃথালী হইতে হিউকাস মৃত্রের সহিত বাহির হয় সেই মিউকাস তলায় 
অমিয়। থাকে স্থৃতরাং সাদা দেখা যায়। 

মুত্রের আস্বাদন ও গন্ধ (5৮৩ 8170 ০101 কিরূপ। 

ইহ! অল্প ক্লারযূক্ ও তিক ) ই এক প্রকার বিশেষ উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট হয়। 
বিবিধ প্রকার ওবধ মেবন করিলে মৃতে সেই সেই ওুঁধধের গন্ধ পাওয়া হার। 

বৃয়র প্রতিক্রিয়। কিরূপ ? [২৩৪০1107০01 00176 

ইহ! ক্পসুক্র | এলিভ-ফস্ফেট অব. সোডা খাকাতে হুজ অনতুক্র হইয়। 
থাকে । মূহ ধরিয়া রাখিলে মৃত্রস্থিত মিউকাস ও অন্তান্ত পদার্থের উ'সেঃন 
(18117251050107) জনিত সেই যৃত্রে অল্লাধিক্য হয়) এতন্্যভীত) উহাতে 
ইউরেটল্‌ ও ইউরিক এসিড, অধঃপতিত হইয়! থাকে । 

কোন্‌ অবস্থায় মুতের গ্রুতিক্রিয়া ক্ষারযুক্ত 1071176 হয় ৪ 

মুত্র ধরিয| রাখিলে ক্রমে উতান় ইউরিয়ার পরিবর্তন তেতু এগোরিয়াম্‌ 
কার্বানেট, পুস্তত হর; এই এদোনিয়াম-কার্বনেট প্রযুক ক্রতুক প্রত্তাৰ 
ক্ষারযুক হইয়। পড়ে ? এই সমরে যুদ্ধে উপ্র এমোনিয়ার গন্ধ ৰাহির হগগ এবং 
উহাতে টিপল্ক্মফেট এবং ক্ষারযুর ইউরেটস্‌ অধস্থ হইরা থাকে” 


শি? 0, 


বটি সএ ৯০? | পি পপ পাপী স্টপ উিপপউস স ও িপপী০পিপাপসপীশ পি এ ত পি আপ পি পপ সিপ্পীশা শি পাপে পপি এ প্পপলা ও স 
পিসী পপ পপ পপ 


ভূপভোলী 1১570150195 জীবেব মুত্রে র প্রতিক্রিয়া কির? 
তুণভোজী জীবের গ্রশ্রাব ক্ষারযু্ত 51491708 ও ব্]েদা হইয়! থাকে । 
ভি ভিন্ন সময়ে যে গ্রত্জীব হয় উহ্নাদের গাত্যেকের নাম ও গ্রতে 
কিরূপ 1 81776 7170 010৩761706 ০1 01)168 001005 01 611110, 
ইউবিনি-পোর্টাস ইউ রিনি লিবাই ) এবং ইউরি/নি সাঙ্গুনিয়াস। প্রচুর 
পরিমাণ তবল পদর্থ পান করির়াই যে বর্ণহীন প্রআাব হয় উহাকে ইউরিনী- 
পোট।স্‌ কহে। আহারান্তে যে ঘোলাটে প্রা হয় উহাকে ইউরিনা-সিবাই 
কছে। গ্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর ( অর্থাৎ মনা যখন আহাব ও পান 
কিছুই করে নাট তখন )যে ঈষৎ বর্ণ শিশিষ্ট প্রশ্থাব হয় উহাকে ইউরিন! 
সান্তুয়িনিস্‌ কহে। 
মূত্রন্থিত গ্রধান ঘন পদার্থকি ? 07126991145 ০ 117176 
ইউরিয়।। এই ইউরিয়া দ্বার! সতস্তব অপকষ্টতা হেতু যাবতীয় নাইট্,োজেছ 
ঘটিত পদার্থ বাহির হইয়া থাকে । 
শবীব হইতে ইউবিয়া বাহির না হইলে (791) 81107175007) কি কল হয়? 
' ইউবিমিয়া 0128071 উপস্থিত হয়। উহাতে আক্ষেপ ০01৬8141017 ৭ 
বিড় বিড়ে গ্রলাপ 10600671105 08117101077 উপস্থিত হয়! মৃতু ঘটে। 
মৃত্রে ইউরিয়া কি ভাবে থাকে? 1107 0182. £617211)5 11 1011)6 ? 
দ্রবীভূত হইয়। থাকে | 117 5০101). 
ইহার ঘনভাৰ ফিন্ধপ ? 15 00117) ৮051 50110. 
কোমল, রৌপাবৎ ও আসিকি উলার ক্রিষ্টালের আকাব প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
২৪ ঘণ্টায় কত উউরিয়! বাহির হয়? 00270 18 24 00275. 
প্রান ৫০০ গ্রেণ। পু 
আহারীয় সামগ্রী বারা কি উউরিয়ার পরিমাণের হাবৃদ্ধি হয়? 1৭1 
10006770600) 8150? 
নাইটেভিনাস্‌ অথব। মাংস ঘটিত সামগ্রী সেবন দ্বার! ইউরিয়া! বৃদ্ধি ছয়) 
কিন্তু কেবল উত্তিদ সামগ্রী আহাব করিলে ইউরিয়! হাস হইয়া থাকে । 
' স্ত্রীও পুরুষের ইউরিয়ার পরিমাপ ক্রিরূপ? 15 0176181706 [1 883 
, জী অপেক্ষা পুঁকষেব অধিক ইউরিয়া বাহির হয়। মধা বযস্ক ব্ক্ধিব শি 


১১117 ১৬, ১ 


সি পিপি পিপিপি পালা পা স্পাশাস্পপকি পাপ প এা্িসাশ পাশ শীশাস্পিপসপা পাপসাপল | পা কী তি শীত সপ ০ শী পপ পিপিপি ১ রী স্পস্পিপ্িিা  প ৩০ স্লিপ জাজ ০০ ৩ ৩ সিসি 


ও বৃদ্ধাপেক্ষ! আুধিক ইউারয় বাহ্গত হয় এবং শিশুগণ আপন আপন ওকন 
অপেক্ষা অধিক ইউরিয়া! বাছির কারয়। থাকে। 

ইউরিয়ার উৎপত্তি কিরূপ? ৬151 15 07৩01161106 076 0167? 

ইহ! ছুই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে.। ১। নাউটেজেন ঘটিত ভক্ষিত 
দ্রব্যের যে যে অংশ শোষিত হয় না উচাঙ্গের দ্বারা হায় গ্রস্তত হয়, এবং 
বিধানোপাদানগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে অথব| উহাদের অপচয়ে বা ধ্বংসে ইউরিয়াগ 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

কিঞিৎ পরিমাণ ইউরিক! রক্তে প্রস্তুত থাকে কি? কিম্বা রক্ত হতে মুত্রগ্রন্থি 
চুটী কেবল ইউরিয়। প্রন্তত করিয়া থাকে) 109৫5 ৬16৮ 6৯1১৮ ৮0 4 
৫৩109105 3300610) 11) 01) 01০90 01 00 01) 10101765759 11722)01001006 
1007)0) 017 0190, ? 

কতক পরিমাণ ইউরিয়া বক্তআোতে প্রস্তুত থাকে ও ড্ুব্যাবস্থায রঝআআোতে 
সঞ্চালিত হয়; সেরূপ স্থলে মুত্রগ্রন্থি ইউরয়াগু'লকে ধরিয়া! মুক্র ছাবা বাঠির 
করিয়া [দিয়া থাকে। ইউারয়ার [বশদ বর্ণন গ্রন্থের ৪৪৯ হইতে ৪৫৩ পৃষ্ঠ! 
অর্টব্য 

ইউরিক এড. কিরূপ? 10715011070? 

মন্থুযোব প্রস্রাবে অল্প অল্প পরিমাণ ইউতিক এপিভ বাহির হয়। বিডাঙগ্পের 
প্রশ্বাবে ইউরিক 'এলিড, দৃষ্ট হয় না। পক্ষী ও সর্পেণ মুতে ইউরিয়া অপেক্ষা 
উউরিক্‌ এসিডের আনিক্য দৃষ্ হয়। ইউরিক এপিডের বিভ্ৃত বর্ণনা ও পরীক্ষণ 
৪৩ হটতে ৪৫৪ পৃ] দ্রব্য । 

কিরূপে ইউরক্‌ এপিড.. বৃদ্ধি পায়? 170০৬ 105 10917176515 107 
০7:৪৭5৬৭ ? 

নাঈটেজেন ঘটিত পদার্থ আহারে বৃদ্ধি চপ কিন্ত উদ্ভিদ রর আহার 
করিলে ইউ রকৃ এসিভ্‌ কম হয়| থাকে । গাউট, রোগে ইহা সন্ধির 10175 
ভিডর সঞ্চিত হইয়া থাকে । 
কি কারণে ইউধিক্‌ এনিভের উৎপত্তি হয়? 909108% ০6 870 ০1৫. 

এলবুনিনাস পদ্দার্থের ধ্বংলে উহার উৎপ্তি হইন্বা থাকে । | 

ই্উরিয়| ও ইউরিক এসিডের পরস্পর সম্বন্ধ আজিও ভ্ভাল বুঝা যায় নাই। 


কব 


শই £17) 88:৬9, 


হিপিউরিক এপিড কাঞাকে বলে? 

বেজ্জরিক্ক এণ্ড, ছিপিউরিক্‌ এসিডে পরিবর্তিত হুইয়। থাকে। 

মূলের নহির্গমনশীল পদার্থ কি কি? [1170115৩301 01109 ? 

ক্রিপ্েটিন্‌ এবং ক্রিছেটিনিন্। এই ছুই পদার্থ পেশীর অআপরইভাগ প্রস্থত 
হইয়া মুর দিয়া বছরগত ছইয়] পাঞে। 

মুর লবপজাতীর পদার্থ কি কি? 99115501017, 

সালফুরিক এসিড, “সাড। ও পটলের সঠ্িত মিশ্রিত হইপা বিবিধ লবণ 
প্রস্তচ কবে এবং ধস্ফারিক এসিড ও ক্ষাবযোগে লবণ প্রস্তুত কবিষা থাকে। 

কোন্‌ বিধানোপাঙ্গান বা তন্তর অপচয়ে মুত্রেক্স ফস্‌ফেটস্‌ বি পায় ? 
প্রায়বিক তপ্ধ 1 010২0175655 6017) 171৬01)8 (8১506, 

মৃত্ধে কিদ্ধপে ক্লোবাইড স্‌ প্রস্তুত হয়? 

ফ্লোবিম্‌ এমোনিয়া ও পটালের সহিত মিশ্রিত হয়া ক্লোবাইডস্‌ প্রস্তুত 
করিয়। পাকে | মুহিত লিথিধ পদার্থ 8৫৪ হইতে ৪৫৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

স্বাডাটিক মুত্রে কিন্ূপঠ্যাস্থাকে 1 078৩3 10 01110, 

অল্প পরিমাণে কার্বনিক গুপিড গ্যাল ও নাইটে জেন বাহির ছইয়া 
থাকে। 

কোন্‌ কোন্‌ বোগে মুতের অস্বাভাবিক অবস্থা (080)0151081  ০00৫।- 
11070 ) উপস্থিত হয় ৯ 

১ এল্ব্মিনিউবিয়া _মূবে কিয়ং পরিমাণ এল্বুমিন বাহির তইলেই 
উহাকে এল্বুমিনিউবিয়। কহ। যার । মুতে এল্বুমিন বাহির ভইলেই পূর্বক 
এরূপ অবন্থাকে ব্রাইটস্‌ রোগ বলিত, ডিস্ত এখন, দেপা বায়যে কিঞ্চিৎ অধিক 
প্রমাণে এল্বুমিন জাতীর পদার্থ ভক্ষণ করিছ্ই মুক্রে এল্বুমিন বাহির হর 
অর্থচ উহাতে কোন রোগের প্রকাশ থাকে না। 

২। টাও রয়া--এইরূপ অবস্থার মুত্রে রক দৃহয়। এ রত মুরগ্রন্থি 
অব! মুত্র সস্কীয় কোন না কোন পথ হইতে বাহির হইয়া থাকে। 

| রানির অবস্থায় শৃস্তে হিষোগরোবিদ্‌ বাহিকর 
হর) এই রোগ হিমাটুরিয়। রোগ নছে। 

৪। কোলিউন্রিযা-এইন্ধপ অবস্থান ফৃজে পিপ্ত খাহিষ্ হয়। পোর্টান 


৬৩৫ ৩ 








শাহর আকসা... --৬. » 


শিরায় রক্তশ্রোতের বিত্ ঘটিলে অথবা ফসফরাস প্রভৃতি প্দার্থ হথার। শরীন্গ 
বিষাক্ত হইলে মুতে পিত্ত বাহির হয়। 

৫। গ্লাইকো সউরিয়া--এইরূপ অবস্থার মৃত্রে শর্কপ। দই হয়। উহাকে 
ভায়েবিটিস্‌ মেবিটাস্‌ কহে। 

ডাক্কেবিটিস্‌ মেলিটাস্‌ রোগের কারণ কি? 080৯৫ 0£ 1015৩665 
71611 005, | 

গুর্থ ভেণ্টিকিলেব তলদেশের বিপর্যয় ঘটলে, অথবা বকুৎ মধে। রজ- 
শ্রোতের বিব্রবশত$ বকতে শর্কবা সঞ্চয় ও নির্মাণ এবং উহার অনুপযুক্ত ভাৰে 
যোগান প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইল মুত্র শর্করার আধিক্য দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

৬। কাইলিউবিরা-_-এই অবস্থায় মৃত্রের কাইল বাহির হইয়া থাকে। 

৭ *ডায়েবিটিস্‌-ঈন্‌ স'পড!স্--এই অবস্থায় বল পরিমাণে শ্রাত্ৰ হয়, 
এ ব্ধূপ গ্রত্াবেব আপেক্ষিক ভার কম হয় এবং উঠাতে শর্করা দৃষ্ট হয় না। 

৮। মুজ্র পথের ও হস্কের ভিতর ম্কোটকাদি হইলে অথব। মেহয়োগ হইলে 
গ্রশ্বাবেব সহিত পৃ বাহির হইরা থাকে । 


তক বিবরণ--১810. 


স্কের প্রধান প্রধান ক্রিয়া কি? 0171661001700005 06১18, 

উহার ৬ ক্রিয়া আছে? গ্রন্থের ৭৩।৭৪ পৃঠ] ভষ্টব্য। 

ত্বকের বর্ণনা কব? [055011৩ 610৪ 50৮00001601 678 51610, 

ত্বকের গ্রকৃত গঠনের নাম কোরিয়।ন্, ডার্্মা বা কিউটীস্তভিরা | উহা 
একথাক্‌ রক্তনগ| নাড়ী সম্থলিত টিন্থ বা তন্ধ বিশেষ । এই ডার্শা-ঝিলীর উপরি- 
ভাগে এপিড।মিষ নামে ত্বকের এক থাক্‌ পাতলা আবরণ থাকে | ডার্ন্া ৰা 
কোবিয়াষ্‌ পর্দর নিম্বেও ভিতরে. কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় ও বিশেষ কার্ধা- 
কারী বন্ব দৃষ্ট হয় বথ1 £_- 

১। স্ভোরিফরাস্‌ বা ধর্মগ্রন্থ; ২। িবেশ!স্‌ বা তৈলবৎ গদ্গার্থ 


নিঃলরপকারী এস্থি ; ৩ হে়ার ফলিকেল্‌ বা চুলের গেড়! এবং ৪1 ডার্খার 
১৬ 


ণ8 খাড়া তে, 








উপর গাজে সেন্সিটিভ প্যাপিলি বা চেতন! বিশিষ্ট গুটিকা। প্রত্যেকের বিস্তৃত 
ব্যাখ্য। গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠ! হইতে ৬৬ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টবা। 
নথ ও চুল চন্মের কোন্‌ পর্দার হার! প্রস্ততহর ? 110 79115 500 
1815 816 10007076902 
এপিডাদিষ স্বার! নির্মিত হইয়! থাকে । 
এপিভমিষের কোন পর্দায় রঙ্গিল পদার্থ (012179)0 থাকে ? 
রিটি-মিউকোসাম্‌ নামক পার্দায়। 
ত্বকের কোন্‌ অংশ কইতে প্যাপিলি উৎপন্ন হয়? 07817 06 00৩ 
[791011125 
' কোরিয়াম্‌ বা প্রকৃত ত্বক হইতে শুগ্ডাকৃতি বিশিষ্ট কষুত্্র ক্ষুদ্র উচ্চন্থান ব। 
প্যাপিলি উঠিয়া থাকে। 
- যা পিলিগুলির ক্রির! কি? 17557)00101)8 ০ 0175 [05101118. 
উচ্ভাদিগের অগ্রভাগে নাযুসত্র সমাপ্ত হয় বলিয়া উহাদিগেব চেতনা ধিক্য 
হইয়া থাকে। 
. কিউটিকিল্‌ বা এপিডামিঘেব ক্রির! কি 70710700107 06 ৫031061015. 
ইহ! প্যাপিলিগুলিকে রক্ষা করে এবং ত্বক হইতে অব! বাম্প বহির্পমন 
বন্ধ করে। 
খন্গ্রস্থির ক্রিয়! কি? 71007000001 ৪০91 £171705, 
উহার! তবকেব নিয়দেশ হইতে এক নালীর মধাদিয়! ত্বকের উপরিভাগে ধর 
বাহির কাযা থাকে । উজ নালী নিয়দেশে বক্রতাবে উঠে, পরে ষতই ত্বকের 
উপরিতাগের নিকটবর্তী হয় ততই উহা! সোজা হই থাকে । 
বগল প্রভৃতি স্থানে যে ছূর্গন্বযুক্ত ঘর্্ম হয় তাহ! কোন্‌ গ্রন্থি হইতে নি:স্ত 
হয়? 01011661003 0171105 20678612755 রা 9৬৩20 2171)05. 
গন্ধযুক্ত বা ওভোরিফিরাস্‌ ঘর্মগ্রস্থি হইতে এরূপ হূর্মন্ধযুক ঘর বাহির 
হইয়। থাকে । উচ্কারা গ্রকত ঘর্খগ্রন্থিগুলির মত, কেবল উহাদের নলিগুলি 
মোটা, ছোট ও সোজা! ইইয়। খাকে | 
সোয়েট, ও পাম্পিয়েসৰ্‌ পরস্পর প্রতেদ কি? 1017675006৩ 060৮/061) 
৪৮6৯ 91)0 (৩1501281101, 


হাতা, ৭৫ 


সস্পিসপপা পিপি পিন পাপী পিপি পা? পাশ পাপা সিসপিশিস্প শা পপ 58888 ০ পাশ পিপাপ্পপসপপজন ৬ আপ 


শীন্ষ শীস্র রদ হইয়া বিশদ বিদ্দু আকারে প্রফাশ পাইলে উহাকে লোছেট, 
কছে। আর সর্বদা অজ্ঞাতসারে ত্বক ধেনূপ ঘর্মরসে অভিবিক্ত থাকে সেই 
অবস্থাকে পাম্পিরেসুন্‌ কছে। 
ঘন বন্দু ১৮৪৪1) ও ধর্মরস (05150178010) কিন্ধপ ক্রিয়। প্রকাশ কবে? 
উহ্থারা বিকীবণ (7৬৪1১0180০8) গ্রণালী হার! উত্তাপ ব্রত করিয়। 
শারীরিক অতিরিক্ত তাপ কমাইয়! থাকে | 
২৪ ঘণ্টার মধো কত পরিমাণ (10৭10169) জলীয় বাম্প তক্‌ দ্বাব। বাহির হয়? 
এক, দেড় অথব! দুই পাইণ্ট। 
প্রত্যহ কত পবিমাণ কার্বনিক-এন্হিডাইড, গ্যাল, ত্বক দ্বার] বাছির হয়? 
ক0৩/ 1507 ০০৯ 15105 09 $৮/০৭1 [১1085 ? 
ফুস্ফুস্‌ ইতে যে পরিমাণ কার্বনিকৃএনতিডইন গাস বাহির কয় উহা 
ইন হইতে হন অংশ ত্বক দ্বারা বহির্গত হইয়া থাকে । গাত্রবন্্, পরিশ্রম, 
আহার ও পানীব পদার্থ এ নিয়মের উপব কর্তৃহ্ন কিয়া থাকে । 
ত্বক তইতে কার্বনিক এসিড. গ্যাস ব্যতীত অপর কি ময়ল/ 101[)001100৩8 
বাহিব হয়? 
ইউরিয়! ও ইন্অর্গযানিক লবণ (১815) | 
ত্বকেব বহির্গমনশীল ক্রিয়া কি বড়ই আননশ্টক 1 [5 (16 ৫১০৩015 
001701200 0)6 ১1 9৩191700011 
অত্যন্ত আবশ্াক; নতুবা! মৃত্রগ্রস্থিব উপব ক্রিয়াধিকা তটয়! মৃত্যু ঘটিতে পানে। 
সুত্রগ্রস্থিব ক্রিযাবিকাবে উহার অনেক কার্ধ্য ত্বক হাব সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
পরিশ্রম ও তাপ 18610180 0£ 6:008001৩ (91621 ব্যতীত অন্য কোন্‌ 
উপায় বারা ঘর বৃদ্ধি হইয়া থাকে? 
তেসোমোটর ম্বাযুব পক্ষাঘাত হইলে কখন কখন ঘশ্ম বৃদ্ধি হয় এবং গ্রীন! 
প্রদেশস্থ সিম্পেঝিটক্‌ বিভক্ত করিলে বিতক্ঞ দিকের মর্কে প্রচুর ধর্দ 
ছইরা থাকে | 
সিবেশস্‌ গ্রস্থিদিগের ক্রিয়া কি? 1701060) ০ 56806005 819705, 
উদ্ধার এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ নিঃদরণ করে যদ্বার! ত্বক কোমল ও . 


নমনীয় থাকে । বিশদ বর্ণন। ৬৬ পৃষ্ঠা জরষ্ুব্য। 


৬ হ৮০£5০710 0 হ১০০5া ভিত, 


ভার্ণিল কেজিয়োসা ৬6৫1715 08৭৫০৭৭ কাহাকে বলে? , 

পূর্ণ গর্ভ'বস্থায় জণের গাত্রে যে ঘন ও সংদাবর্পেব চর্বি বা তৈলবৎ পদার্থ 
দৃই হয় উহাকে ভার্ণিক কেজ্সিয়ৌস! কহে । | 

লোম বা চুলের ক্রিয়া কি? [00001017 7 0)2118, 

উহ দ্বার] শৈত্যনিবাবিত ভয়, এক্জিলা ও পিউনিস্‌ স্তানে ঘর্ষপ কষ্ট হয় 
না, 'এবং মন্ডক প্রভৃতি স্কানে মন্যন্ত লোম থাকান্তে সামান্ত আঘাত হইতে 
অনেক পরিমাণে রক্ষা হইয়। পাকে । 

নথঞুলির ক্রিয়া কি 1 1701706101) 06 177119. ্‌ 

টার! অঙ্গুলির অগ্রভাগকে সামান্ত আঘাত হইতে রক্ষ। করে; এত্তদ্বাতীত, 
অগুপির অগ্রভাগের চেতনাবিশ্শিষ্ট প্যাপিপিঞ্ঠলি কন্ধশি, অসমান, ও কঠিষ 
পথের ম্পর্শ হইতে রক্ষা! পায়। নহুন1 এরূপ পদার্ধের সর্বদা স্পর্শে প্যাপিলি- 
গুলির স্পর্শ শক্তির অনেকটা লোপ চইত। 

ত্বক গ্াবা শীন্তব শীপ্ শোধণ সম্ভব কি না? 28010110115 ৭0117, 

ত্বক অতান্ শীত শোষণ করিতে গাবে'। ইহার শিশেষ প্রমাণ এই যে, 
: শ্বকে পাবা ঘধিলে শীত্তই মুখ আনয়ন কবে অর্থাৎ এাচুব লাল[আব হ্ইক্ক 
থাকে । 


নিঃসরণ ও বহির্গমন প্রক্তিয়! 39851017 &170 [/0:০6০0. 


নিঃসবণ প্রক্রিয়া কাহ্থাকে বলে? উড) 15 ৪৩0৩0017 ? 

সাক্ষাৎ সবন্বন্ধে অথনা পরোক্ষভাবে (101160০0101 170116০0%) বিশেষ 
পপ অথবা বিশেষ শ্ললৈন্মক বিল্লীর £জবনিক ক্রিয়াদ্বাব। যে সমন্ত রসরক্ত হতে 
উৎপর তয় অথব! পৃথক ছয় উহাদিগকে নিংসরণ ও বহির্গমন প্রক্রেয়। কহে। 
যে পদার্থ শবীরের অনঃ৯কব অথবা! অপচয় পরূপ হয় উহাকে বরির্গমনশীল 
পদার্থ বলে এনং বহির্গমন প্রণালী ছারা (12%06002) উহা বঠির্গত হই 
যায়। কিন্তু যেরস রক্ত হইতে জৈবনিক প্রক্রিয়া হবার! উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
উ্ধাকে প্রকৃত নিংসবণ (5৩018001) বলে এবং উহা ছারা শরীয়েজ 
"আঅঠাসশ্ীকীয় ক্রিয়াদি নির্ধ্ধাহিন্চ হইয়। থাকে । 


01710 0 ১২0 হতো হ1০, দণ 


বহিরগমনকু রী গ্রস্থির একটা ভাল উদাহরণ দাও? 
মুত্রগ্রন্থি। (1975 ৪1) ৪১০161111 ঠ1110), 
নিঃসরণকারী 56017০110 গ্রন্থির একটা দৃ্ান্ত দাও। 
প্যাংক্রিয়াস্‌ ও স্তনগ্র্থি। 


পোঁষণ প্রক্রিয়া গু বহির্গমন প্রক্রিয়া । 
বি 1)00101011 700 15১01011017. 


কিরূপে শবীব পু হয় এবং কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ শবীব হইতে বতিগর্তি তয় টি 

সর্দ প্রকার সঞ্জীব পদার্থ উঠাদেব বিবিধ গ্রক্কাব ভক্ষিত পদার্থ হইত সার 
গ্রচণ পুর্দন্* আপন আপন হস্তে স'গ্রঠ কবে । তাহাতে জীবব তন ব 
বিধানোপদা'নব বঙ্ষা ও পোষণ (5৭১া11710) হইয়া থাকে | আনাষ, 
পোষণক্রিয়! সম'প্র হইলে পণ উক্ত বিধানোপাদন বা তন্গুলি ভাগিয়! যায় 
এবং উচ্াাদের অপচদ ও ধ্বংসহেতু হাবতীয় অপাব পদার্থ বঠিগর্মনশীল প্রণালী 
(60760101) হ্বারা বিগত চটয়া থাকেঞ্ পোষণ গ্াক্িয়াব বিশদ লিনরণ 
মুল গ্রন্থেব ৪০৯ পৃষ্ঠ ইত ৪১০ পৃষ্ঠা রী রুনা । 

শরীবেব কত অংশ জল? 07817011) 0 আনা০ 1706 0০05, 

শরীরে শতকব ৫৮.৫ অংশ আল) এই জল সর্ধদ! পানীয়রশে শরীয়ে 
সর্নঘদ! গৃহীত হইতেছে এবং ঘর্ম, গ্রশ্ব ও মলদ্বাবা নিয়ত বহিরত হইয়াও 
যাইতেছে | ৃ ৃ 
জীবশরীবে এত জলের আনশ্যকতা কি? 13101008601 দা61, 

পদ্রপাকক্রিয়া ৪ শোষণগ্রকিকাব জন্তু জল বিশেষ বআবশ্তক। জলের 
দ্বারা তক্ষিচ প্রব্য প্রবীভৃত হয় এবং জলের সাহায্যে দুধিত পদার্থ বহি 
হই! থাকে। 


ণ৮ 111, 


শপ ৮৩ পি. জপাস্পিপষ্িক্পতা ৮ দাশ ৩৩ পিপি তি পপস্পীশাশীশপশপিশতি সিটি শিপ পপি 
স্ীপপ্পীপী তাত পপ পপ পপ পা পাপা পা পপ 


শন গ্রান্থর বিবরণ--81970108170 18003, 


গর্ভাবস্থায় শুনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে ? [17)07819 0108175৩3 08110) 
[01601041109 

উহা! অনেক বড় হয়, স্তনেন্ন বোটার চতুষ্পার্খে বিস্তৃত ভেলা পড়ে, উহার 
শিরাগুপি বড় ঝড় দেখায়, এবং উহ্থাব লর্বিউল্‌ বা ক্ষুদ ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি ভ্ম্তহার। 
বিলক্ষণ তান্ুভব করা যায়। 

স্তদ্ধ গ্রান্থব কয়টা লোপ বাভাগ আছে? 1996৪ ০1 0171017)2. 

১৫ হইতে ২*টি লোখ বা ভাগ দুষ্ট হয়| গ্রত্যেক লোব, আবার ক্ষুদ্র 
সুদ্র লবিউলস্‌ খণ্ডে িভ ্ হয়। লবিউল্গুলি এপিনাই ব ক্ষুদ্র পথ ও 
ওটকায় সমাপ্ত হই] থাকে। * ' 

দুগ্ধ সন্বন্ধী নলের 050016100২৭ 00065) ক্রিয়া কি! 

ইঞাগ] স্তনেব বৌটায় (1011)1716) দুগ্ধ লইয়া গিয়া তথায় কতকগুলি ছিছে 
পরণত হইয়া থাকে। বৌটায় গ্রদেশ করিবার পূর্বেই এ নলগাল প্রশন্ত 
হা কতকগুলি থাশী প্রস্তুত কবে ) এ থালীব ভিতর হুপ্ধ সঞ্চিত হইয়। 
থাকে। 

হদ্ধের চর্বি পিদ্দুগুলি কিরূপে প্রস্তত হয়? 186 61998158 ০ 00111. 

এসনাঃ ও হষ্ধনলার গাত্রে (যিম্ত সেল্স্‌ বা কোষ থাকে উহাদের 
চব্বিজাতীয় মেদাপকুছত। [41৮5 0656170701801) হইলে এরূপ 5১21০9991৫৩ 
প্রস্তুত হইর়। থাকে। 


(পপ আসেনি পিল পপ 


তুগ্ধ ২1111 


ছুপ্ধ ও ছুগ্ধ দির্মিত পদার্থের উপকার কি? [00563 0€101114, 

দুদ্ধে ধাবতীন্ শ্রেণীর পদার্থ দৃষ্ট হয় স্থতপ্নাং ইহ! শিশুগণের বিশেবাবে 
সম্পূর্ণ খাদ্য; অর্থাৎ কেবল হুপ্ধ পান করাইলে উহার বিলক্ষণ হঃ ও পু 
হুইয়। থাকে । 

১*৯** ভাগ হুঞ্জেব উপকরণ ও উহ্থাদের পরিমাণ লিখ? (09007095160) 
91 1০0০ 0805 01127118, 





শী পিসি 
সপ 7 পাপী ৯ শান ৩ শ্পা্পি পি তা তত শ্পিশী ক ও পাপ্পািপিলস্সি পি শাশি  শীশিশিশান 7 চে সাল পরী 


জল ৮৯, রী ১৯৯৮৯0,00 
প্রোটিড স্‌ কেব্রিন্‌ ও সিরাস্‌.এলবুমিন সমেত) ১১ ৩৫.০০ 
চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ (মাথম ইতাদি। টি »০২৫,০০0 
শর্করা এ (ল্যাক্ট স্‌) ৬ৎসঙ্গে বহির্গমনশীল পদার্থ ,১,:8৮.০০ 
বণ 2৪ ঠা চর মূ ২,000 

বারি 


ভুক্ষেব কতকগুলি স্বভাব (01715066101 11111) বর্ণনা কব? 

দুগ্ধ অস্বচ্ছ, ঈষৎ নীল ও সাদাবর্ণ যুক্ত ভবল পদার্থ, ঈষ২ ম্ট এবং পিশেষ 
এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 

তগ্ধেব এরূপ গন্ধের কাবণ ক ? ৬৬150150115 001৮ 00600 2 
শুন গ্রন্থি উপবিস্থিত ত্বকেব নিঃসরণ হইতে যে এক একার বিশেষ উড্ডায়নশীগ 
ও গন্ধধু গর পদার্থ বাহির তন্ন উঠ] হইতেই ছথেৰ গঞ্ধ উংপর হষ্টয়া থাকে। 

ছুদ্ধেব আপেক্ষিক ভাব ১1১৩০16০ ৮4৬।0 কত? 

১,০২৬ হইতে ১,0৩৫ 

নাবী ঢুগ্ধেব প্রতিক্রিয়| 16,069) কিন্ধপ ? 

উহ। সর্বদাই ক্ষাব্থুক্ত থাকে, কিন্ত গান দ্ধ ক্ষ।রসুক, অম্যুক্ত, এবং কখন 
বা অন্পক্ষার রহিত হইতে পাবে। মাংলাপা জাপের ছুগ্ধ সব্বদাহ 'অন্গুক হইয়। 
থাকে। 

ছুথ প্রবিউল কাতাঁকে বলে? ৬৮170 710 0711162100016৭ ? 

নির্ঘূল ভরল পদাথ ঘাঙ্কাকে ভুদ্ধ প্লাজমাবা রস কতে দেই ছুগ্ধপ্লাজমাতে 
চুর ক্ষু্র ও চাক্চিক্যশালী তৈলবৎ গ্রবিউল্‌ গুলি ভালিছ। বেড়ার । এই 
অরেল্-গ্লবিউলস্‌ দ্বাব। দুগ্ধ সাদা দেখায়। 

দুগ্ধের তৈলরং গুলিতে কিকিথাকে? 01 ৬858 0০ 06 £1091৩৭ 


0010519 ? 
চর্ব্বি অথবা মাথস, এবং উহার চতুষ্পার্থ্ে ছুপ্ধস্থিত সার পদার্থ কেজিনেব 


আববণ। 
দুগ্ধ রবিউল গুলি জোরে মাড়িলে কি কল হয়? 57606 91 009000178, 


কপি পক লি সস পবা ভাস পপসপীপ সপা 


কেজিমেব আবধণ ভাঙ্গিয়া হায়, এবং মাথমের বিশ্ঠু হা গ্লাবউল গুলি 
চতুর্দি:ক গড়াতে থাকে। 

ছগ্ধ প্লাজমাতে ছুগ্ধ গ্রবিউল ব্যতীত আর কি পদার্থ খাকে? 0৮৩ 
1102176801151)66 11) 11110 012 বাল, 

উহ্থাতে শ্বাদীন কেজিন্‌, সিব'ষ্ গলবুণ্ঘন্‌ এবং অল্প পরিমাণে এল!মিন 
সদৃশ এক পদার্থ ( যাাকে ল্য'ক্টোপ্রোটিন্‌ কহে ) পাওয়া! গিয়া] থাকে । 

ছুপ্ধ মধো অন্য কি পদার্থ থাকা লব? 1576 0:71 50036800৩$ 
21৩ 11) 71110? 

গালাক্‌টিন্‌, এল্নুবিনোস্‌ এবং শ্লোবিউলিন। অত্তালল গেপ্টোন্‌, 
দগ্ধ শর্কণা, ডেক্্টন্‌ সশ এক গ্রাকাব কার্কোহাই(ডুট, ইউরিয়া এবং 
বহিগঁমনশীল পদার্থও ভুগ্ধ ম'ধা দৃই চইয়' থাকে! 
* এন্ডলে ই স্মরণ বাধিতে হইবে ঘে ছক্ষে এলবুমিনাস্‌ পদ্দার্থের মধো ফেজিন্‌ 
এবং হাইডে.-কার্বন জাতীয় পদার্থের মাধা মাথনই প্রধান। 

ছুপ্ধ দিদ্ধ করলে উঠাতে কি পরিবর্ধন দৃট হয়? 0107768 17 0116৫ 
07, | 

সিবাম্‌.এলবুন্মন্‌ জমাট বাধে এবং তরী জমাট চাপের চতুর্দিকে এক থাক্‌ 
কেভিন্এ জমাট তয়! অবস্তি ত কষে। 

ক6! চুপ্ধ কিম্বা! [সিদ্ধ ভুগ্ধ সহজে হজম হয়) 13 18 01 ০০160 1711 
70৭1 1151 ৪৮11)16 ? 

কচ! দুগ্ধ প্ফুটিত জলে মিশাইয়! ঈীবৎ ঠাণ্ডা করিয়। সেবন করাইলে যেরূপ 
সহজে পরিপাক হইয়! থাকে, দুগ্ধকে অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়। পান করিলে সেইনূপ 
সহক্কে পরিপাক পায় না। 

ছুগ্ধব কোন্‌ পদার্থ জমাট বাধে? 0০ (18 00800176101 ০01 
171 1 01617670 ? 

ছু'গ্কব কিন নামক পদার্থ জমাট বাধির়া থাকে । 

হগ্ধেব কোন্‌ লবণ জাতীয় পদার্থ কেজিনকে পরব করিয়া রাথে? ড/৪ 
58101110115 15665 0259 1) 11) $0100101) ? 


 ক্াল্লিয়াম-ফদফেট। এই লবণ জাতীয় পদার্থ পাকাশয়ে পতিত হইলেই 


1১] ৬৯ 


ক পা সপ এত - উপ নাসা রা সস 
শপীপশীপসীপপী পাক ৩ ৭ পপি ০ ০ ক 


রি আমর সংযেগে ধ্বংস হয়। অম্ প্রযুক্ত পাকাশরে ছদ্ধ অমাট ২ বা 
1, কিন্ত পাকা শয়ের' মধো দুগ্ধ জমান একপ্রকার উৎসেচিত পদ্খ ৮ 
চর +ভি17867)0) ছারা ছুগ্ধ প্রমাট বাধিয়া থাকে । | 
ছুগ্ধ হুন্তাৎ জমাট বাধে কেন? অথবা হঠাৎ টকিয়। যায় কেন? .৮৮1৭ 











08565 110 ০1016৭16015 ০০9601181101) 05001111001 10111 2 
, ক্যাকুটিক এসিড প্রমুত্ত এরূপ হইয়া থাকে । ছুথ্ধের ছুপ্ধষশকরাব উপর 
কানাদিচিজারীদার কীটস্থব সাহাযো লাকৃটিক এসিড উৎপশ্ন হইস| 


খ|কে |. 
নারী হুপ্ধ ও গা্ী গঞ্জের প্রভেদ কি ? 10116161106 9৩1১/6617 171107171) 


8100 ০০৮৯১001116 ? 

নান তগ্কে কষ এল্বুমিন থাকে এবং এ এল্বুমিন গাভী হজের এল্ধূমিন 
হইতে 'সপেক্ষারৃত দ্রব ভাবে আবস্থিতি করে। নারী দুদ্ধে গাভী হুঞ্ধাপেক্ষা 
ধিক পরিমাণে শর্করা! ও চর্বি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ্‌ 

কোলা্রাম কাহাকে বলে? ৮181৭ ০০19101 2 

তদ্ধ নিঃসরণের প্রথমাবস্থায় উঠা নিঃস্থত হয়। উহাতে অধিফ পিরাম্‌- 
এলবুমিন্‌, এবং অত্যন্ত কম পরিমাণে কেজিন্‌ থাকে | উহাতে চর্বিব আধ 
দই হইয়। থাকে । 

কোলাস্ট্রীমেব ক্রিয়। কি? 1010056 01০01951701). 

ইহাতে অধিক পরিমাণে চর্বি থাকাতে ইহ! শিরেচক হয়। শিল্ুগণের 
অন্নবাহী নলীর নিয়/ংশ হইতে সিকোনিয়!ম্‌ প্রভৃতি মল ও অন্যান্য দুষিত পদার্থ 
এই কোলাষ্ট্রাম হবার! যেন ঝেটিয়ে সাহির হইয়া থাকে । 

তক্ধে কি কোনরূপ গ্যাস থাকে? (7555 11) 101115, 

আত যৎসানান্ত পরিষাণে থেক |. | 

ছগ্ধে কি.কি লবণ দৃষট হয়? 35105 10 01110, 

অধিক পরিমাণে পট।স্‌ ঘটিত লবণ, কম পরিমাণ সোভাধটি লবণ, এবং 
বক পরিমাণ ক্যালসিরাম্‌ ফসফেট দুষ্ট হইয়া থাকে। 

ক্যালশিরামফেলবে খাও কি উদ্দেই ০৮৩০ সাধিত ছয়? 

উদ! সারা শিব ছাড়ের গঠন হউয়া থাকে । 

১১ 


৮২ 511.1€. 


শপ 








তিন্ন ভিন সময়ে দ্ধের উপকারণ গুলির কিন্নুপ তাঁরতমা পৃষ্ঠ হয? 1017৬ 
৬1০৩ 10 00০ ০0101051610 ০1 0 26 58110215 07৩8, | 

যে ছুঞ্ধ শেষ বাহির হয় উহাতে অধিক মাখন দৃষ্ট হয়, কিন্তু ছুঞ্ধনালী 
শুলিকে দুধশুন্ত করিয়া! ফেলিলে মাখম কমিয়। ধায় কিন্ত কেজিন বৃদ্ধি নী 
খকে। 

ভিম্বা কি সম্পূর্ণ খাদ? 46 €চু2ধ 2 100007]17 ০0200166৬ 0০০ ? 

ছুগ্ধের মত নহে। ছৃষ্ধেব অভাবে ইহাকে সম্পূর্ণ খাদ্য বলা যাইতে পারে। 

মাংস রাধিয়া থাই লেকি উপকার হয়? 01০৫ 01 ০০01510% 15911, 

সিদ্ধ করিলে মাংসের ছ্িতিস্থাপক আবরণ তায যায় সংযোগ তস্ত 
কোমল হয়, এই সমস্ত মাংস কোমল হইয়া সহজ্ঞে পরিপাক পাই! থাকে। 

উদ্ভিদ জাতীয় আহারে কোন্‌ নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ হা? 

শ্লটেন্‌ (018050) 1 ইহ! খোপার নিয়েই অবস্থিতি করে। 

কয় শ্রেনীর খাদ্য জীব শরীরের পোষণ জ্ত আবস্তীক হয়? [1০৬ 17217) 
810)095 ০1 (9903 91 10৫068821/ রা 08100810106 1)68111) 117 1081) ? 

পাচ শ্রেণীর খাদা। ্‌ ৃ 

পাঁচ শ্রেণীর প্রধান খাদ্যের মাম ও ক্রিয়া বর্ণনা কর 1 106501113 
0৩ 6৮০ £109903 01 10090৫ ৬101) 0161 0563, 

১1 স্থেতলার জাতীয় পদ্দীর্থ শরীরেক্ উত্তাপ উৎপঙ্গ করে। চর্বিজাতীয় 
পদার্থের তারাও তাপ উৎপর হই খাকে। 

২। চর্কিজাতীয় পদার্থ দ্বার। প্রধানত। শারীরিক উত্তাপ রক্ষা হই 
খাকে । 

৩) এল্বুমিম্‌ জাতীয় আহারে শরীরে শক্তি হয়। 

৪ | জল দ্বারা যাবতীয় জৈবনিক (৮151) ক্রিয়! নির্বাহ হই থাকে। 

&1 লবণ জাতীয় পদার্থ ছারা শরীরের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে রক্ষা হইয়া 
থাকে । 

একজন যুব ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টার আহার কিন্গপ হওয়া উচিত 1 91196 
, 07 80501006৩ ৪8)098 ০6 ৮১৩ 01751500০০৫ ৪৩ 01 ৪৪ 8৫1 


|) 24 09915 1 


০0118 ৮5৪05, ৬৩ 


লাধারণতঃ ১৩০ গ্র্যাম্‌ প্রোটিভ. পদার্থ) ৮৪ গ্রযাম্‌ চর্ষ্বি এবং 6০৪ গ্রাম 
কার্কোহাইডেটস্‌ এইরূপ হওয়া কর্তব্য। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ষে প্রত্যেক 
ধার আহারীয় সামগ্ীতে নাইটোজেন্‌ ঘটিত পদার্থ অপেক্ষা শ্বেতসার জাতীয় 
পদার্থ অধিক থাকা কর্তব্য । মূল গ্রন্থ জষ্টবা। - 

- একজাতীয় আহারের কুফল কি 1? 350 ০7500 ০06 6)79 1017 01 (০90. 

জীব শুক হইয়া যায় এবং উপধাসে উহার মৃত ঘটয়!। থাঁকে। 

- উপধাস কালে শরীরের অবস্থা কিন্প হয় ? . ৬৬18 [0৫৫83 60৩3 012 
01)1100 56515211000 ? 

" জ্রধমতঃ অনাবশ্তযকীয় তত্ত হটতে রস আকর্ষণ করে) পরে শরীর শীর্ণ হত 
এবং শরীরের ভার কমিয়া বায়; তৎপরে অত্যাবশ্তকীয় তস্কর ধ্বংসে হূর্বলত।' 
আরও বৃদ্ধি পায় এবং শেসে মৃত্যু ঘটিয়! থাকে । 

খআছার ব্যডীত জীব কত দিন বাচে? 11০৬ 1076 0111 06 8৮৩132৩ 
80016 51117৬16 ৮1010070690 ? 

২১ হইতে ২৪ দিন। ৪১ দিন পর্যন্তও ধাচিতে পারে। 

মৃত্যুর পূর্বে শরীরের ভার কত কমিয়া খাক্ষে? 1105 17001) ১০৫%- 
96161) 13 10956 0610910 16901) ৪ 

১* ভাগের ৪ ভাগ কমিয়া থাকে? 

প্রোটিভ, গদার্থ হইতে কি চর্ব্ধি উপয় ছইতে পায়ে? /ঠাতি হিতে 5৬৩৫ 
(0৩0 (702 01065102, 

খপ কারগ্গ ইহা দেখা হায় যে, গাতী যে পরিমাণে মাখন প্রঙগান করে, 
সেই পরিমাণে গাভী চর্ধি জাতীয় পঞ্ার্থজাহার করে না।- : 


জীবনযুক্ত পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন | 
. [39081 1056০০০)1, 
30915 01619০০115% কাহাকে বলে? 
€ঘ প্রেপালী দ্বার! ভীবস্তদেছে গঠণোথুষে।গী পদ্ার্থগুলি তক্ষিত প্রব্ হইক্ে 


৮৪. ১৮810561255, 


সার গ্রহণ করে-এবং, পরে-দ্সাপন কার্্যসমাধা করির। ধ্বংস . প্রাপ্ত :হয় অর্থাৎ 
উহ্থাদেকস মধা হইতে অসার পদার্থ 'বাহির করে .সেই প্রণালীকে ' শারীরিক 
2৩০৮১] কছে। এ 01615101190) প্রক্রিগ্জার গ্র্থম অংশকে ৪$$10া 
17101 .এবং দ্বিভীয় অংশকে ৪৮০/0০07 কছে। 

শরীর হইতে যাহ! ক্ষয় হয় তাহাই পূর্ণ করিবার জন্তু কেৰণ কি.:বদ্দোবস্ত 
আছেঃ না তাহার উপর সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কিছু বন্দোবস্ত আছে ? 

ই, শরীর ভাণ্ডার ঘরও৪ বটে, দরকার হইলে তাহা হইতে ৫5৫7 বা 
শক্তি উৎপন্ন হইয়! থাকে । . 

পরীর মধ্যে 09510702] 517615/ সঞ্চিত হইয়। থাকে! উহ! হইতে 
গ্রায়োঙ্গন হইলে আবার 15)1)০66 67612 উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

19651)1151 81)919% কাহাকে বলে? 

যে শক্তি গার! গ্রয়োজনাচুসারে গতিবিধ হয অথচ অন্ত সময়ে স্থির 
থাকে উহাকে 0০916170191 21051 কহে। 

[51156 010 81515% কাহাকে বলে? 

৮91671,01 ৪075 যথন কার্যে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন কোন: প্রকার 
গতিবিধি হয় অথবা অন্ত কোন গতিকে নিবারণ করে তখন সেই কার্ধাকারী 
শক্তিকে (10660 67616 কছে। 6০702120615 15 15090 0 
10118800171 5৪ ৮০0৮, যেমন হড়ীর জড়ান 50170 যতক্ষণ জোর 
করে ধ'রে রাথ। যায় ততক্ষণ উহার শক্তিকে 096515091 6106185 বাছে কিন্ত 
উহাকে ছেড়ে দিলে অর্থাৎ 9131%0টিনন চাপ ছাড়ি দিলে যখন উহ! সঙ্জোকে 
খুলিয়। যায় তখন সেই শক্তিকে (1781) 87616 কছে॥ . 





শিশািীল 


ূ পেশী বিবরণ-__14030198. 


(পেশীদিগের ক্রিয়া কি? £০1191$92 ০6 2056168, 

পেশীদিগের বার! নড়ন চড়ন বা গতি 'বিধি হয়। উহাদিগের কুঞ্চন 
ক্রিপার ড্রুতভাব ও শক অনুসারে এ রূপ গতিবিধির তারতমা হইক্া খাফে। 
এতদ্বাতীভ, সেশীদিগের প্রসীরণীরতা গ-স্থিত্িস্থাপকতা ছুই হইয়া ধা: 9 


১10501.ছ৭, ৮৫ 


“ পেশী কয প্রকার 1 গং উদ্ধাদের ক্রিয়া, কিরূপ? " ৬৪)1৩১16৪:81)0 
01101010701 0979010, ৪ + ৪ 
" €পশ হুই প্রকার খা :---১। ট্রায়েটেভ, বা ভোরা ডোর অথবা এচ্ছিক 
পেশী । ইহাদিগকে ইচ্ছা করিলে মড়ান ধাঁয়। 

হ।.; 'নন্রীকেটেন্ভ বা চোঁস্ত আখবা অনৈচ্ছিক পেশী ইহাদের ক্রিক 


ইচ্ছাধীন নহে। 
কোন্‌ বৃহৎ ষাংস €গশী ১ম শ্রেপীর অন্তর্গত হইয়াও হক্ধ শ্রেণীর মত 


ক্রিয়া প্রকাশ করে ? 1186 1716 কত 96 501090 2)9309018-50108- 
0515 15 না ১০৫1961900০ 01015 1015? 

হৃপিড। ইহাতে ডোর ডে'র দাগ কিছু কম, এবং ছা ব্যতীত স্বনং 
স্পন্দিত হয়।, ' ৃ 

কোন্‌ শ্রেশীর পেশী শীষ: শীত কুঞ্চিত ই 1 ৮110 ৮7590 ০1 
1090163 001018065 1008 181)11107, 

ডোর ডোর! পেশী গুলি শীস্ত শীঘ্র কুপ্চিত হই! থাকে। 

পেশীর কুঞ্চনশীল পদার্থ কিরূপ? 7107৮ 15 19 9৩781515170 ০01 
106 ০০17৮08061৩ ৪1৮51770৬00 075 05015 ? 

- উহ প্রন্থপ কোমল যেন তরল পদার্থের স্যার, অথবা যেন জেলীর বা নরম" 
আটার মত। | 

পেশীর রাসায়নিক উপকয়ণ কি? 0060581 ০0100051691 : ০৫ 
700561৩, 
উহাতে পেশী-লিরাহ ও পেশী-ক্লট অর্থাৎ মায়োৌসিম্‌ দৃষ্ঠ হইয়া থাকে । 

' ৫পশীস্থিত মায়োসিন্‌ জমাট বীধিলে কি ফল হয়? 0০ ০ 001091)- 
০০860196000, | 

পেশী কারঠিগ বা ' পোষ্ট -মর্টেম-রিজিডিট হইয়া ধাকে 

পেশীর রসকে কখন কথন কি বঙগাধার? 71৮18. (15 17005016. 
1129 ৪৫৩6 2৩5 ৩৪11৩৫ 7? 

মাঈল্-্ীজমা ? জীবিত অবস্থাক্জ পেঁবীতৈ এ পদার্থই কুঞ্চন করিতে পারে 
সা বোধ হয়| 


৮% 04072, 


কিরূপে মায়োপিন্‌ জমাট:বাধ| বারণ কলা বায় 1 11) ৯836 98/ ৫৪ 
(15 ০9৭28181100 ০৩ 7009510১01)5 ? 

১389৮564198 0910৫ অর্থাৎ জমে: দাওয়ার কিছু উপবের+ জ্ঞাপে: পেশীকে 
রাখিলে এরূপ কার্ধ্য হয়। তৎপরে সেই-পেক্ীকে টপিক পীত,"সুকার আতা 
বিশিই ও ক্ষারযুক এক গরকার.রস বাহির করা দবার়। : এইববুসুকে আরও ঠাওড। 
করলে “জেলির” মত হইয়া থাকে । 

, ন্ধপ 7০11 বা আঠার মত ংপদার্থকে: গরম করিলে কি হয়? “০ 
676০6 4025. ৮/ 21178110600 01104161191? 

জমাট বাধে। দেই জমাট চাপ হইতে শুরল সিরাম এবং দায়োলিন? 
(17851৩-০]০1-) বাহির হয়৭ চফৃত্যুার পর পেশীতে যেরূপ দেখা :যাঁ়' ঠিক 
সেইরূপ ঘটিয়। থাকে | ্‌ 

মৃত, পেশী ও সজীব পেশীর রাসায়নিক উপকরণ-ও প্রতিক্রিয়া গ্রভৃতি 
বর্ণন! কর? ূ 

মূলগ্রস্থের ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

পেশীর প্লাঙ্গম জমাট বাধা কাহার সহিত তুলম1 হু? 

রক্কের প্রাজমা বাধার সহিত । .103$01৩ ০100 জেলীর (06190৩05 ) 
মত হয় কিন্ত রক্ত চপ. ৮০০৫..০৯%)- মধো - 80119005 অর্থাৎ সুল্নবৎ 
গঠন দৃষ্ট হয়। পেশীর আঠার মত জমাটের অনেফ অংশকে (100110 
বল! বায়! . উহ! ,শত-করা. ২ ভাগ লবণ জলে প্্রবীভূত হুমকী উহ্ধাই' পেশীর 
এল্বুমিন ঘটত পদার্থ । 

মৃতার পর্ব বা পরেণপ্রেখীযক্রিটা টস জুনিকিঅ ভহথাকে ই 


মৃত্যুর পূর্বে গ্রেশী 2]52056 ছর্সাঞ়। ক্ষারযুক্ থর কিন্তু যৃত্যুবচগেরেনউহা 
অন্লযুক্ত (৪০10) হয় যায়। 

এল্বুমিন ঘটিত পদার্থ,বৃতীত পেশীর সিরায়ে আ+নৎকি (টু রা থাকে? 
১। 19150177 15150101020 ২হ৭208) -ই) 58785, ৩। 
কিনি ৪0681, [005016 5581 01 11051 ৪0৫ 8)5081106, ২8) 5817 
2180৩ ৪০13 00909. 192) 80051 ৯ হি ৫1) (48100019 


8014, ণ্] ঢ০6885180 ৪916৩, ৭ 76 051 ০90৫ 8৮5৫ 1 


%050,0ধ, ৮৭ 


11895010100 01617708618 এই কথার অর্থকি? 
উন 'গ্রধুক্ত যে পরিমাণে পেশী বিশ্বৃত হউক না কেন ছেতে দিলে যদি 
গ্বাঙাবিক অবস্থী-ক্রাপ্ত য় তষে সেই গ্রক্রিয়াকে পেশীর 819511017 বা স্থিতি 
শাক শত্তি'কছে। | ্‌ 
অবস্থানুমারে পেশীর স্থিতিস্থাপকতার কি তারতমা ৮৭770101 ছয়? 
গ্রথম প্রথম কোন*পনী যত বিভ্ৃত হয়, তাহার পর তন্ত লময়ে আর তত 
হয় মা। বরধঃ শেষে টান্তে স্বিতিস্থাপকত আদৌ আর দৃষ্ট হয় না। শ্রাতধুঞ্ 
দি66080 পেশী ধত টান্লে ঘাড়ে অগ্ঠ পেশী সেরূপ বাড়ে ন1। 
মৃত ও সঞ্জীব পেশীর 'স্থিতিস্বাপকতার পার্থকা কফি? 10176516008 
56৮5/৫67) 01) 512510115 ০1 1080 70911010৫100501৩. 
মুভ ৫পশীর স্থিততিস্কাপকতা কম,আনেক জোর দিলে তবে উঠ। বিপ্তুত হয়। 
সঞ্জীব পেশী অপেক্ষা উহাকে বাড়াইলেও পূর্বের আয়তন আর পায় ন1। 
টেনে খাফাই কি“পেশীর শ্বতাক?' বপ অবস্থীয় কি উপকায় হয় ১ 7৩ 
£1)8 100580165 8198908 - পা 68618616017 801 ৪০, ৮/1)8% 75 08 
90)৩০% 15801)50 07 01885 ০০010161017 
হা; - গেশীগুলি লর্ধর্ধাই_টেনে থাকিতে চায়। 'উহারা 112517শ7 ব 
বঙ্ধনীদের মভ সর্ধশরীরকে টেনে বেধে রাখে। পেশী গুলি প্রায়ই বিপরীত 
গুলবিশিষ্ট থাকে অর্থাৎ একটি এক দিকে 'টানিলে আর একটি অপর দিকে 
টানিয়া! থাকে। কোন পেশী হঠাৎ কুঞ্চিত হষ্টলে অপর পেশী তাহার স্থিতি 
াপকতা। বশত; অঙ্গের শতিঃ (00110105 ) রক্ষা করে, নতুবা ' হঠাৎ কুঞ্চনে 
অঙ্গ লাফাইয়! উঠিত। | 
পেশীতে 616০10 01061701701 কিরূপ থাকে ? 
গ্বাডাবিক সজীধ পেশীতে 1950৮511003615 61010551 ই ভাঁবৈর এক 
প্রকার তাড়িত শক্তি থাকেই থাকে: 
কোন জবশ্থা় উৎ! প্রবল হম বা কাধাকারী হয়? 9076 1001086917065 
10706০68715 11150? 
' *: শ্রান্তি ও ইীলিতীয় উহী মিয়া হার দন পেশীর কুঞ্চন। হইলেই উই 
কাঁখ্যধীরী শফি হই! থাকে ! 


৮৮ %10501.725, 


পেশীর বি ০০৪6৮০ ৬ 7118001 কাহাকে বলে ? 

কোন পেশীর" ৪৪6171০0051 কত 'মাপিবার অন্ত দি, শউহাকে 
(৭1৩৪70)76657 যন্ত্রে সংযোগ কর! ধায়) এবং তারপর সেই পেশীর সাযুব 
মূলে (15195 0811৫) যদি উত্তেজনা লাগাইয়া উহাকে কুঞ্িত কতা বাক 
তাতা হইল সেই পেশীতে কম তাড়িত গতি (50185৩ 17) 01) 
98177)0) প্রকাশ হইতে দেখ! গিগ্। থাকে। 081977077662৩ 1)60019 
2৪৫০ 0011 বা নিহ্কেব দিকে কেবল ছুণিয়! যায়, ইহাতেই বুঝা যায় ঘে গ্রেশীর 
৩0119 বাঁ আড়িত গতির অত্যন্থ হস হইয়া গিরাছে। পেশীর এীন্ধপ 
আবস্থাকে 1০5761৮৩ 6811761017 কহে। পেশীর ৪5০6%৪ ০01701007 অর্থাৎ 
সতেজ অনস্থ! হইবার পূর্বে এপ নিন্েজ ভাব.হইয়! থাকে। ঃ 

পেশীর ' ইরিটেবিপিটী ব1 উগ্রভাবের অর্থ কি? [171091150০1 
11011 5010, ৃ 

পেশীর কুপ্চন করিবার পায়গত1 বা! শক্কিকে পেশীর ইবিটেবিলিটী কছে 

, ৬91 বাঁ এচ্ছিক পেশী গুলির কুঞ্চনের স্বড়াবিক কারণ কি? 

0811-7২76 ড০1116ল15 [10৭601ন1 00170801101, এ 

মন্তিচ অথন| পৃ মজ্জা হইতে £7001015৩ বা আদেশ বা উত্তেজল! . 1৩1৮08 
বা শ্াযুগুলর মধ্য দিয় পেশীতে উৎপন্ন হইলে পেশীব কুঞ্চন হয়। 51091811 
অর্থাৎ সমস্ত হাড়ে পেশীগুল্রি কুঞ্চন কার্য 9111. 0০0৬6: অর্থাৎ মানুষের 
ইচ্ছ! শ'ন্তর উপর নির্ভব করিম] থাকে | 

খ্ান্ত-কি গ্রকাহর পেশীর কুঞ্চন হয়? (0৮761 ০০711$01$ ০09০011017প 
০0117791101), 

সাক্ষাৎ সন্বন্ধে পেশীর উপর কফোমরূপ.উত্েঞ্জন।.ব1 উগ্রতা। সম্পাদন।করিলে 
ঞ্চ পেশীর আয়ুব উপর উত্তেম্বনা লাগাইলে.পেশীর কুঞ্চন ছুইয়। থাকে । 

পেশী আয়ু শৃত্র বর্জিত হইরাও কুধচিত হৃঈটতে পারেকি না? (5০93 
চা):150185),00176866 05৬০010 01 91019) 161৮৩ 01917201)ঞ 1) 

ই, হর়। 587501105 নামক পেশীর শেষ ভাগে লাস সহ, যায়) না, 
ছথ।পি সেই স্বানে যে ফোন প্রকার উত্তেজনা লাগাইলেই গেশীর, কুষচন, হয়। 
গজাবার £১০)0308)18 প্রত্থ্তি পদার্থ পেশীর উপয় লাগহিলে পেশীর রুঞ্চন হল! 


08০1৩, ৮৬$ 


1815৩ (15001. অর্থৎ ত্বাযুৰ গোড়ার এমোনিয়! লাগাইলে কিন্তু পেশীর কুঞ্চন 
হয় না। আনার শৈতাও কুবারী ওষধ দ্বারা পেশীর শেষ স্নায়ু সৃন্ন গুলি 
(06160176171 1716৩ 62011009 ) অসাড হইয়া! গেলেও যদি পেশীর উপব 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (01600) ) কোন রূপ 50107911 বা উদ্ভেজন। লাগান যায় 
তবে সেই পেশী কুঞ্চিত হইয়া থাকে । 

কয় প্রকারে পেশীকে উত্তেজিত করা ঘাঁয়? 17071775 010171500181 
51011771011, 

১। মিক্যানিক্যাল্‌ বা যান্ত্রিক উত্তেজনা । অর্থাৎ হঠাৎ ঘুপি মারিকে 
কিশ্ব। চিমটা কাটিলে ক্ষণকালেব জন্য পেশীর কুঞ্চন* হয়া থাকে । ২। থামিক 
উত্তেজন| | অর্থাং ভাপ বৃদ্ধি হইলে অথবা কমিয়! গেলে পেশীর দীর্ঘস্থায়ী ও 
অস্বাভাবিক কুপন হইয়া থাকে । ৩ । কেমিক্যাল উত্তেজনা । অর্থাৎ দেহস্থিত 
বিবিধ জাতীয় পদার্থ, বিবিধ ধাতব ও অল্নক্ষাব রহিত তধল পদার্থগুলিকে 
উত্তেজিত কবিলে পেশী কুঞ্চত হয়। ৪। ইলেকটিক উত্ত্রনা। অর্থাং 
পেশী দগের স্থানে তাড়িত প্রয়োগ করিলে সহজে পেশীর কুঞ্চন হইয়া! থাকে । 

পেশীর উপর তাড়িত প্রয়োগের কোন্‌ সময়ে উহার কুধজ হয়? 4 
৮1170 0076 0116 00108016 ৫000406 $/1)610 8615 00070011810 0160671081 
8[১010711017 ? 

পেশীর উপর দিয়! যদি ক্রমাগত এক ভাঁবের বা এক জোরের ঙাড়িত 
চ।লাঁন বায় ভবে উহা কুর্চিত তয় না কিন্ত এন্প তাড়িতের একটু এদিক ওদিক 
হইলে অথবা হাস বাবৃদ্ধি করিলে ততক্ষণাৎ সেই পেশীর কুঞ্চন হঈয়া থাকে । 

পেশী কুঞ্চনের জন্য উঠার 170৬5 0011 আর্থাৎ নাযুআকর শ্যানে যেকপ 
৪11070105 বা উত্তেজনার প্রয়োজন হয়, পেশীর গাত্রের উপর এ বৃষ্চনের 
অন্ত কি সেইরূপ উত্তেকনার প্রয়োজন হয় ৪ 

না । 

পেশী কুঞ্চিত হইলে উহাতে কিরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন হয়? 01)9171০81 
01)87)563 0017106 ০0167806102 )1 

১। পেশীতে 5৪:০০১1৪০6০ ৪০1৫ প্রস্তুত হয় এবং উহার অল্প কারন 
হাহা ছিল ডাহা! দু হয়। 

১২ 


৯০ 40901 89. 


২। পেশীর বিশ্রামাবস্থা অপেক্ষ! উহার কুঞ্চন কালে অধিক পরিমাণে 
০৮7৪1) শোণিত হইতে গৃহীত হয়। | | 

৩1 অধিক পরিমাণে 0891০1) 01019 বহির্গত হয়| 

৪। অকািজেন গ্রহণ ও কার্ধনিক এনিড বাহ্গখন এই ছুই প্রণালীর 
পরিমাণ স্বন্ধে কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। 

৫. পেশীর 015009891) কম পড়ে অথচ এক গ্রকাঁর 1005016 50081 
অর্থাৎ পেশী-শর্কর! গ্রস্ত হইয়। থাকে । 

পেশীর কুঞ্চন কালে উহার স্থিতিগ্কাপকত। (618511016 ) সম্বন্ধে কিকি 
পরিবর্তন হয় 1 01797056510) 0110 0125010107 ০6178095018 0000110 ০01 
(1500101), ৃঁ 

পেশীর লস (051৩5) অবস্থার যেরূপ উহার স্থিতিস্থাপক শক্তি থাকে 
উহার কুঞ্চনাবস্থায় সেরূপ থাকে না। 

পেশীর কুঞ্চনাবস্থায় উহার স্থিতিস্থাপক শক্তির সহজাপেক্ষা হাস হয়। 
দেখ। গিঙ্লাছে পেশীব কুঞ্চনাবস্থায় উহার গুজে একটি ভার ঝুপাইলে এ পেশ। 
সহজ অবস্পেক্ষা লঘঘদিফে অধিক বিস্তৃত হয় বটে কিন্তু সহজ পেশীর উপবের 
ভার তুলিয়া! লইলে সে যেমন আবার পূর্বের ঠিক আয়তন পায়, কুঞ্চিত পেশীর 
তার তুলিয়। লইলে ফে আপন পূর্বের ঠিক অবস্থা পায় না, একটু লম্বা হইর 
থাকে । অর্থাৎ কুপ্ষিত পেশীর ০১70১101115 ব| বৃদ্ধি পাইবার শক্তি বাড়ে 
কিন্তু উহার 61751011) অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক শক্তির হাস হইয়া থাকে। কোন 
পেশীতে অধিক ভার ঝুলাইলে সে কৃঞ্চিত হয় না কেবল লশ্বাদিকে বাড়িয়া! . 
'গাকে। 

পেশীব এক স্কানে উত্তেজনা লাগাইলে সেই উত্তেজনা কিরূপে সমস্ত 
পেশীতে ব্যাপ্ত হয় ? 0০070000017 ০1901000105, 

কুঞ্চনেব তরঙ্গ (00787800100 ৮৪৮৩) উত্তেজনার স্থান হইতে সমস্ত 
পেশীতে ব্যাচ হইয়। খাকে। 

পেশীর কুঞ্চন শক্তিতে শারীরিক তাপ কিরূপ থাকে? 76০ ০৫ 


000017181 ০0170000017 020 15296, 


পেশী কুঞ্চনে তাপ বাড়ে। যে পরিমাণে বুঞঙ্চন জনিত পেশ'তে টান 


১0901,৩, ৯১ 


পড়ে সেই পরিমাণে শারীরিক তাপ বৃদ্ধিপায়। তবে পেশীতে নিয্নভ এক 
ভাবে কুর্চন* করিলে পেশী পরিশ্রাস্ত হয় স্থতরাং তখন তাপ কমিয়। গিয়া 
থাকে। 

পেশীর কুঞ্চনে উহার আকৃতি কিরূপ হয়? 01)21789 1) 91১9196 00178 
০0169001070 01 ন 10050]10, 

পেশী কুঞ্চিচ হইলে ছোট হয় এবং ষে পরিমাণে পেশী ছোট হইবে 
সেই পরিমাণে উহ! পুরু হইয়া থাকে। সুতরাং পেশীব 710 বা প্রধান 

ংশ বড় পরিবর্তন হয় ন! কিন্তু উহার ৪1)80০ ঝ গঠনের বিস্তর পবিবর্তন 

দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

বুঞ্চন ক্রিয়ার 1,760 [)61104 কাহাকে কহে? 

পেশ্নীতে উত্তেজন! (50100715007 ) লাগান কাল হইতে উহার কুঞ্চন' 
আরস্তেব সময় পর্ধ্যন্ক যে অল্প সময় থাঁকে উহাকেই [10516 061190 কহে। 
ভেকের ৬০10(515 অর্থাৎ ইচ্ছাধীন পেশীগ্তলিব উত্তেজনা! হইতে কুঞ্ধন 
পর্য্যন্ত 26) 0658 ৪০০০10 অর্থাৎ এক গেকেখের ১* ভাগের এক ভাগ 
ছয় মাত্র । 

কুঞ্চন ক্রিয়াব [01100 06 “115176 106129” কত ট্‌কু ? 

বে সময়েব মধ্যে পেশীর আন্তে ২ কুর্চন, পরে জোব কুঞ্চন এবং শেষে 
পুনর্র্ধার ধীব কুঞ্চন হয় সেই সময়কে 621100 ০ ৮5108 67০18) কহে । 

কুঞ্চন ক্রিয়ার 08107 061911106 67010/ কত টুকু ১ 

যে সময়েব মধ্যে পেশীব আস্তে ২1918505691 অর্থাৎ শিথিলতা, পরে 
শীষ্ত ২ শীখিলত1 এবং শেষে আবার ধীবে ২ শিথিলতা! উপস্থিত হয় সেই 
সময়কে পেশীর [81104 01 9111106 2176109” কহে । 

পেশীর কুঞ্চন ও উহার শিথিলতা ০00:50607 ৪0 1৩19 5%9101) 
এতভ্ভয় ক্রিয়ার বাধধানে কি 1036 বা বিরাম কাল থাকে ? 

মা। 

তিন্ন ২'পেশীর কুঞ্চনের 1571৫18) অর্থাৎ শীর্র ২ কার্ধ্য সন্ধে কোন তফাৎ 
বা পরিবর্তন দৃষ্ট হয় কিনা? (৬৪118010717 19৫ 7 01০01. 
(58607 01 0176161 0908165, ) 


২ ৮0০0৭, 


ই, বিবিধ জন্তর পেশীতে এরূপ দৃষ্ট হয়, এতদ্যতীত একটা জীবেরও 
ভিন্ন পেশীতে দ্রুত কুঞ্চন কারধ্যের ইতরবিশেষ হইয়। থাকে । 8101115৫ 
অর্থাৎ অগ্িশূগ্তঠ কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট জন্তর 00737195৫ অর্থাৎ অনৈচ্ছিক পেশী 
সত্র গুলি কয়েক মিনিট পর্বান্ত বুঞ্চিত হয়। [7768 অর্থাৎ ঘোড়ার মাছি 
গুলির পক্ষে উত্তেজনা! দিলে এক সেকেপ্ডে ৩৩০ বার কুঞ্চন হয়। প্রতোক 
ঈন্তুর আবশ্যকতা, অভাব এবং অভ্যাস 0:65 8070 1080115) বশত 
উহাদের পেশী কুঞ্চনের তারতম্য ও ক্রতভাব (৬7115101022) 18091016) 
দৃ্ হইয়া থাকে । 

পেশঈর 1৬711710011 0০976806017 কাহাকে বলেঃ 

একটি হঠাত উত্তেজনায় ঘত দ্োট €(65162515১1 ৪1101110115 ) অন 
*পেশীর হওয়া সম্ভব হয় উহাকেই পেশীর [1110117000615060ছ কৃহে। 

09৮০1-0019171171 ০0170800017 কহাকে বলে? 

একবাঁব উত্তেজনায় পেশী যত্দুব ছোট হবাঁব হয়ে গেলে পর যণ্দ আবার 
উগাতে উত্তেজনা লাগান ষাঁয় তনে সেই পেশী আরও হোট হয়। পেশীর 
সেই, অবস্থাকে ০৮০1-71711091 007070607 কহে । 

*3111017750100% এই কথাব অর্থকি ? 

মীংদ পেশীতে মাজারি রকমের উত্তেজনা লাগাইলে উহার খুব 
(078১4101010 ) কুঞ্চন হয়। এ কুঞ্চন অবস্থায় আবার উত্তেজনা লাগাইলে 
জবার উহার চরম কুঞ্চন হয়। এই শেষানস্থাকে "50001281010 কছে। 

পেশী কুঞ্চনের ফল কি? ৪৯ হইতে ৫* পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

ধনুষটঙ্কার কাহাকে বলে? ৫* পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 

পেশী যদি সর্বদাই টেনে্ব। কুঞ্চিত অবস্থাতেই থাকে অর্থাৎ বন্দ 9001. 
(0780101) 101 0০107080000 থাকে তবে উহাকে 1668010 বা ধনুষটস্কারের 
অবস্থা কহে । পেশীতে শীঘ্র শীঘ্র উত্তেজনার পর উত্তেজনা লাগলে কৃত্রিষ- 
ভাবে (65053 বা ধনুইঙ্কার উৎপন্ন করা যাইতে পাবে । এরূপ শাস্ত্র শীত 
উত্তঙ্গন। লাগাইতে ন। পারিলে ফাকের ঘরে পেশীর শিথিলত! আইসে। এরূপ 
অবস্থীকে [৭11106 ৩767£9 কহ ষায়। মুল গ্রন্থের ৫* পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। 

পেশীব 1011651110 বা উগ্রতা এব নি৮৪এ৩ ঝা শ্রাপ্তির কারণ কিঃ 


খিছাংড০টধ ১৮০1৮, ৯৯ 


পবিশ্রমেব পরিমাণ এবং রক্ত হইতে পোষপের পরিমাণ অনুসাবে উহাদের 
উৎপত্তি হইয়াথাকে 1 50206106815 1556760 11710911 অর্থাৎ 
উত্তেজনার হাস হইলেই শ্রা্তি বা ক্লান্তি উপস্থিত হয় । - 

পবিশ্রম করিলে অর্থাৎ শরারস্থিত বিবিধ যন্ত্রের উপর পেশা ক্রিয়া 
ফলকি? 

মূল গ্রন্থের ৫০ হইতে ৫৩ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য 


আয়ু বেবরণ- ১:৮০ ৪5321)), 


কোনু নুক্ম পরার্থে অ।যুদণ্ড (০759 11000) প্রস্তত হইয়া থাকে ? 

প্রাথমিক আযুহত্র বাঁ প্রিমিটিভ ফাঠব্রিল্‌ দাবা! আানুদণ্ড প্রস্তত হয়? 
থাকে । এপ প্রাথমক আয়ুহর 100710৮6501) অতি সুন্ম পদার্থ, 
অনুবীক্ষণ যন্ত্র বাতীত উহ] দ্বেখ! যাঁয় না । 

এক্সিম্‌-নিলিগাঁব (80৭091175০1) কাঙ্তাকে বলে? 

কতকগুলি গ্রিমিটাড্‌ ফাইব্রিল্‌ বা প্রাথমিক শ্বাযু হর একত্রিত কবিলে 
উহাদের সমহিকে এক্সিস্‌ গিলিগ্াব কহে। অল্পপবিমাণ গ্রানুলার বাদানাদার 
পদার্থ দ্বারা ফাইব্রিল্গুলি বন্ধথাকে। এক্সস্সলিগাবকে ম্নায়ুহত্রের মজ্জাও 
বল! যায়। ইহ! গ্নাযুর মধ্য ভাগে এক সন্র্ণ সুত্রের মত অবস্থিতি করে। 
ইহ! অগুলালময় পদার্থ। 

একটা সম্পূর্ণ গ্াযু সূত্রের (০০070151৩ 767৮৩) বিশদ বর্ণনা কর ? 

ইহাতে ১। প্রাথমিক স্সাযু সুর বা প্রিমিটিড ফাইব্রল্) ২। আবরণ 
শূন্য সযু মঙ্জ। (007170৩7013 ৩6117061)। 

৩। আবরণযুত্ত ন্ারু মজ্জা ) অর্থাৎ অযু মজ্জ| বা এক্সিস্‌ সিলিতাব 
সোয়ান্‌ সাহেবের শ্বেতবর্ণের পদার্থ বারা আবৃত থাকে । অথব| উহা মেডুলারী 
পিদ্‌ কিন্বা! মায়েলিন্‌ পদ্দার্থ ঘার| ঢাক থাকে। 

৪। আবরণযুক্ত পায়ু মজ্জার চতুর্দিকে সোয়ান্‌ সাহেবের সিদ অথবা 
নিউরেনিমায় আবরণ থাকে । 


৯3 2৬০0১ 55758, 


৫। আববণযুক্ত স্সাযুমজ্জার চতুর্দিকে উত্ত ছই আবরণই দৃষ্ট হইয়া খাকে | 

সেরিব্রো-ম্পাইন্তাল্‌ ও সিম্পেথেটিক্‌ স্ায়ু স্ত্রের প্রভেদ কি ?. 

সেবিবো-স্পাইগাল্‌ হকের গঠন পুর্বোলিখিত লমপূর্ণ স্নায়ুর বর্ণনার ৫ম 
শ্রেণীর স্নাযুখ গঠনের স্তায় ) অর্থাৎ উহাদের চতুর্ঘিকে সোয়ান্‌ সাহেবের সিদ্‌ 
এবং নিউরেলিম। এই ছুইয়েরই আববণ থাকে । কিন্তু পিম্পেথিটিকের স্থত্রের 
গঠন উপরোক' ৪র্থ শ্রেগার সায়; অথাৎ উহাদের চতুর্দিকে পোয়ান সাহেবের 
সি্দ অথবা নিউরেলিম! এই ছইয়ের মধ্যে একটা আবরণ থাকে । 

(বশেষ খিবরণ ৪৭০ হইতে ৪৭২ পৃষ্ঠা ড্রষ্টব্য। 

র্যান্য়াবস্‌ নে।ডস্‌ গুলির গঠন ও ক্রিয়া কিরূপ ? ঢ২2৮17০উ ০৫৩৭, 

৪৭১ পৃষ্ঠায় উহাদ্িগের গঠন দেখ। উহারা এক্সিস্‌ সিলিগার মধ্যে রক্তের 
রস ৰ। প্লা্ধম| নিস্তার কারয়। থকে স্থৃতরাং উহাদের ছ্বার। স্বাষু স্তরের পোষণ 
হইয়! থাকে । 

নার্ভি নার্ডোরাম্‌ কাঁভাকে বলে) বি€ত1-৩:5০01001, 

উহ্তাব ক্ষু ক্ষুদ্র মাযু বিশেষ। উহারা নার্ভ সিদু নামক গ্রকৃত লামুর 
অ!ববণকে চেতনা বা সংজ্ঞা দিয়া থাকে । 

স্নায়ু পদার্থাগ্থত রাসয়নিক পদার্থের (০1970151501 71৮০) কিছু 
কিছু উল্লেখ কর? 

একিস্‌ সিলিগাব ও গ্যাংগ্রিয়োনিক কোষ মধ্যে এল্বুমিন থাকে । উহাদের 
ভিতয় পটাস্‌ ও গ্লোবিছলিন্‌ স্শ পদার্থও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্নাযুর ধুসর 
পদার্থে নিউপ্রিন্‌ এবং নিউবোকেরিটিন্‌ দৃষ্ট হয়। ক্রিয়েটিনে অধিক সাল্ফার 
থাকিলে উহকে নিউঝে-কেরিটিন্‌ কহে। দ্বায়ু সংযোগে তস্ত মধ্যে জিলাটিন্‌ 
এবং সোৌয়ান্‌ সাহেবেব সিদ্‌ মধো ইলই্িন্‌ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । এতগ্যাতীত, 
আয়ু মধ্যে সেরিত্রিন, লিসিথিন্‌ এবং প্রোটেগণ দৃষ্ট হয়। 

আয়বিক পদার্থের রাপায়নিক (০1)97)1681 168011011) প্রতিক্রিয়। কি ? 

অকর্ধণ্য অবস্থায় যু পদার্থ অল্প ক্ষারযুস্ত অথব! অস্ল ক্ষার রহিত হয়, কিন্ত 
সতেঞ্জ অর্থাৎ কার্যকারী আবার অথবা মৃত্যুর পর উহা আ্নযুক্ত হইয়। থাকে । 

মন্তিক্ষের ও অন্য দগাধুর প্রতিক্রিয়ার পার্থকা কি? 1২৪০৮০৪ ০£ 
£6০0618] 06:৮০905 07861672070 01810, | 


মি চ৬০]05 5510). ৯৫ 


মস্তিষ্কের ধুপর পদার্থ সর্বদ। অন্নধুক্ত থাকে কিন্ত জন্ত ননায়ু সেরূপ 
ধাকে না। 

ন্াযু সত্রের টান সহা করিবার ক্ষমত| 66511 36757807 কিকপ 1. 

উহাদের টান সহ্থ করিবার অনেক শক্তি দৃ্ট হয়। কারণ, আমরা জানি 
ষে ঘটন! স্থত্রে বাহু প্রভৃতি ছিন্ন হইলে উহার আমু শীঘ্র ছিন্ন হয় না। সায়েটিক 
্লাযু ১মণ ২০ সেরের টান সহ কবিতে পারে। 

পযু মগুলের ক্রিয়াকি 1 [701100101] ০৫ 01700৩1590৭ 3531610, 

এই যন্প্ধারা শরীরের সর্বাংশের সম্বন্ধ সমান ভাবে রক্ষা হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ যদি শরীরের কোন এক স্থানে কোনরূপ স্ব'যুব পরিবর্তন ঘটে, তবে 
সেই পরিবর্তনের অবস্থা দূরস্থিত স্থানের ন্নাধুতে স্চালিত হয় এবং এই স্থানেও 
সেইরূশ গ্রাযুব পরিবর্তন ঘটিতে পারে । 

যু স্ত্রের ছুটী বিভাগ কি কি? এবং উহাদের ক্রিয়া কিরপ? 101%1- 
৪101) 01 13017৮৪ 71):298, 

১। আফেরেন্ট বা! সেপ্ট্পিটাল্, ৎ1 এফারেপ্ট ৰা সেশ্টিফুগাল্‌। 
অধিকাংশ ক্স'যুতে এই ছুই প্রকার আযুস্ঠরট দৃষ্ট হইয়া থাকে । আফেরেণ্ট, 
সে্টিপিটাল্‌ অথবা সেঙ্গরী ন্নামুগুলি আপন আপন সমাপ্তি (9০710970) 
স্থান হইতে পদার্থের চৈতন্য বহন করিয়। উৎপত্তিব দিকে অর্থাৎ স্নাষু আকবের 
(1675৩ ০9002) দিকে লইয়। যায়। একটা ন। একটা সাযুকেন্দ্র উহা গ্রহণ 
করিয়! থাকে ; পরে উক্ত গ্নায়ুকেন্দ্র সেই চৈতন্তের উপষোগী আদেশ এফারেণ্ট, 
সেশ্টি, ফুগাল্‌ বা! মোটর নাধুকে বহন করিতে বলিয়া থাকে, স্থতরাং এই 
সাযুগুলি উৎপত্তির স্থানের দিক হইতে সমাধির দিকে পদার্থের সংজ্ঞার 
আদেশ বহন করে। 

ন্নাযুনতত্রগুলির কোনরূপ উত্তেজনা ব| শক্তি উৎপন্ন করিবার ক্ষমত| আছে 
কিনা? 10০91751759 0৩1001816 19109 11) 61)60)581%95, 

ইহারা কোনরূপ উত্তেজনা! উৎপন্ন করিতে পারে না; যতক্ষণ না উচ্চ নায় 
কেন্্র হইতে উত্তেজনা ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করে ভতঙক্ষণ ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে 

শ্বেত ও ধূসর নায়ু পদ্নর্থে প্রতেদ কি? 01501000107 996০660 ৯7101 - 


210 01৩) 1061৮85, 


৯৬ ৮০04 5৬১2, 


শ্বেত গ্গাযু সথতে সোষান্‌ সাহেবের সাদ! পদার্থ দৃষ্ট হয় কিন্তু ধুসর পদার্থে 
সেরধপ কিছু থাকে না। 

সা ও ধূপব পদার্গের মধ কোন্‌ পদার্থ অধিক তুষ্ট হয়? 1010) ০৫ 
11025170198 06)107117 

শেনলয়ুপপর্থ শসিত পট হয়, সিম্পানেটিক স্বাযু মগুলে এসং দিশেষ 
চৈহন্যো পাদ সাব স্তন কতক কনক ধৃার পদার্থ গৃ্ট হই পাকে। 

লোন মামু দা দিনা ইন্টেনা পাভিঠ হইতে হইতে উগাব আতি নিকট- 
বর্তী যুব ভেতর সেই উত্তৃসন! স্থানাস্তবিত হইছে পাবে কিনা? 

না। কোনবপেই না। গাত্রে গাঁজে সংলগ্ন থাকিলেন না। 

এফধেন্ট মাযুব কয়টী নিভাগ ও উহাদের ক্রিয়া কিরূপ? 101915107 
৪170 [101101০6010 021৬29, 

১। মেটব নার্ড অর্থাৎ সঞ্চালক ক্বায়ু_ইগাঁবা পেশী গুলিকে কুকিত 
ক্লুবিয়া থাকে । ্ 

৯) পিনকটপী-ন্ভ "শত শিঃসবগকাবী মধু ইহাদের গ্রন্থি ছাব| 
0+8.73 ) ধস নিঃস“৭ “টয় থাাক। 

৩। ঈন্হিনিইবী-নার্ভ অর্থাৎ ক্রি বোধকারী আংযু- ইহাদের ছার! 
অতি কত্ত হত্রয়া দনন হয়। 

৪ | ক্োসা'মাটব নার্ভ অর্থাৎ বকুনাই* নাড়ীব সঙ্াশক ন্বাযু। 

| টে'ফিক থার্নিক ও ই/লকৃটক্‌ অর্থাৎ পোষণকারী, তাপোৎ্পাদক, 
ও তাঁড়ত বাহক প্রভৃতি আংযুল উ-ল্লপ আছে। 

ইন্টাব-সেন্টল্‌ সাহু কাভাকে ললে? [17161 ০61711.7117016, 

ইহারা বিবিধ আয়ু কোন্্রব কোষগুলির যোজক ন্বায়ু। ৪8৭১ পৃষ্ঠা জটুব্য। 

স্নায়ু শক্রির বেগ বাদ্ধতগতি কত? ৬৮18. বি 07৩" ৮510019 ০ 
101৩ 0০1০০ ? | 

এক সেকেণ্ডে ৩০ মিটার স্থানে ম্নাধুর বেগ যায়, অথবা! দ্রুত ডাক 
গা্তীর মত উহার গতি দ্রুত হয় অথবা অতি ভ্রুত অশ্খের 311০0 বা লক্ষ 
গতির মত স্নায়ুর গতি ক্রুত হইয়। থাকে। ৮... 

পায়ু শক্তি বা ৫বগ “৫৯৮৬৩ ৬৭৯০০ কাহাকে বলে? 


010৩ 95%থণুখ্তত, ৭ 


পেশীর মত পাযুরও শ্বাভাবিক গতির (90181 00759 ০0126100) 
উত্তেজনাব পবহী কিঞ্চিৎ *মন্থর ভাব দৃই্ট হয়। এমৃছুগতির নাম 175886৮৩ 
৬৭119001) | এই মু গতি অথাৎ 11080 $8718001 আাযুর মধা দিয়া 
সেইরূপ জোব ভাবে যায় যেমন উহাধ উত্তেজণ! হইলে জোর হইয়া থাকে । 
আতরাং 17৩80%০ ৮2112010170 এবং 70০৮৩ 100199158 বা উত্তেজনার অর্থ 
একই বলিতে হইবে। 

[51501191091 805 কাহাকে বলে? 

স্নায়ুর তাড়িত শক্তিকে 61501919101) কহে। বিবিধ অবস্থার পড়িলে 
উহার প্র তাড়িত শক্তির বা বৈছাতিক অবশ্থার (616০61071 001001610178) 
ইতরবিশেষ ব| হাস বুদ্ধি হইয়া থাকে । | 

£517515017909045 কাহাকে বলে? 

0০৮নানোঃট 00606 লাগাইবাব কালে &799 বা 00916৪ 0০1৩এর 
নিকটে স্গামুব তাঁড়ন 00150065 ) কম হয়। এরূপ ত্বামকে ৭7৫18০- 
$:০6০1005 কে । | 

[9061206109170109 কাহাকে কহে। 

(0801)0৭5 ব1 7০081%2 1১01৮এব নিকট আয়ুব তাড়স বা উত্তেজনার 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে এরূপ অনবস্থ।কে 107151060000101)8 কহ! যায়। 

[0115012 07১270100 01 100155৭ কাহ!কে বলে? 

যুব যে অবস্তায় কম বেশী শক্তি বিশিষ্ট কোন 51701 বা উাতঙ্গনা 
, উার মধ্য দিয় জুমণ জন্য বাধা পায় না সেই অবস্থার নাম আযুৰ 1071120110 
ব৷ উত্তেক্গনার অনুকুল অনস্থ!। 

সায়াবিক উন্তেগগনার জ্ট সেই, অন্থকুল অবস্থা কি কি» 1081 ০0011- 
(10179 210102029২7107 00 06119 11176910115 ? 

আাধু মপো যদি (১) ঠিক ভাবে রুক্তেব বোগান (1১1009৫ 50[7017) হয়, বনজ 
যদ (২) উপযুক্ত 0000191717050 বা খান্ধ ম্বাযু মধ্যে আনয়ন করে এবং লন 
ফিরির! যাইবার স্ময়-(৩) বদি সেই অযু অপার পদার্থ লইয়া যায় ৫7 
2৭9 05065 08810195) (8) 72156 ০৫10৩ বাস্সারু আকর স্থানের সহি 
ষ্ী ঠিক যোগ থাকে এবং ফদি (৫) 65000615001 অর্থাৎ তাপ ঠিক 

১৩ 


৮৮ মি ত০০৪ 887, 


থাকে তবেই উহাদের সমষ্টিকে ল/যুর ০০070101015 ০6111169011110 বা 
উদ্ত্তজনার অবস্থা! কহ! যায়। ূ | 
কোন স্নায়ুর শ্রাস্তি বা হুর্ব্বলতা ঘটিলে, অথবা উহাতে রক্ত যোগান না 
হইলে কোন্‌ ভাবে উহার আবার বল বিধান হয়? 1710%/ ৪ 0968০0 1061৮9 
৮16০96:1, 
গ্রথমতঃ আস্তে, মধ্যে শীত্র২ এবং শেষে আবার ধীরেং শ্রান্ত বা হুর্ববল সস 
এ্রকৃতিস্থ হইয়! থাকে । 
স্বায়ুর কোন অংশে ( 561070185 ) উত্তেজন1! লাগাইলে উহার পেশীর 
বেশী কুধ্চন হয়? অথব! ন্নায়ুর কোন অংশে স্নায়ুর অধিক 1:7151110 
দুষ্ট হয়? 
পেশী হইতে দুরে উহার প্নামুতে উত্তেজনা দিলে সেই পেশীর কুঞ্চন 
বেশী হয়। আ্গাযু যেন জোর সংগ্রহ করিতে২ পেশীতে উপস্থিত হয় । 
০1৪ ব। শ্বাযুব ৮1001051610 0011৮ কাহাকে বলে? 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কোন ন্মযুব উপর একভাবে ও ক্রমাগত তাড়িত 
উত্তেজনা বা 007156200 001500 লাগাইলে 08070996 ০: 1)66811%0 
0০16এর দিকেই উহার 11119)1]1 বা তাড়স বেশী হয় এবং 87090 অর্থাৎ. 
70510 7০016এর দিকে এরূপ উগ্রতার হাস হয়। স্নাধুর মধ্য গুলে অথবা 
প্রত্যেক পৌলের (70০19) মধ্যভাগে ষে স্থান হয় তথায় কোন প্রকার 
তাড়স বা 1171191119 থাকে ন| অর্থাৎ 170 1701683960 11716201110 01 
11) ০৪0০90৫১001 010010157550 17110511007 075 80০0০ ৪৮ 0181 
0০10, সথতরাং এঁ স্থানকে ৮701805160৮ 0০00 কহে। ছুই (00169 ) 
গোলের মধ্যেই যে এ 10166190701 অর্থাৎ তাড়স শুহ্ত শ্থান থাকিবে 
এরূপ কোন নিয়ম নাই কাঁরণ তাড়িতের শক্তি অন্থসারে এ স্থানেরও পরিবর্তন 
হইয়া থাকে । 
পেশী কুঞ্চনের নিয়ম কিরূপ ? ৬081 ৪ 0) 1859 ০01 00101180008 ? 
১। পেশী সমূহে যখন উত্তেজন। না থাকে €91051) 0১5 0017150 ও 
0:06 ) তখন ৪06]60060)003 অর্থাৎ 050:62550 11111801111) অর্থাৎ 
উদ্বেজনার হাসই নৃতন উত্তেনার কারণ হইয়া! থাকে । ২। আবার বখন 


এ81/008 ৪৬৪৮, ৯৯ 


উত্তেজনা (0811676) চলে তখন [0906100060983 অর্থাৎ 1007588৩৫ 
1110501110 অর্থাৎ উত্তেকসনার আধিক্য হুয়া থাকে। ৩। 08068 
চললূতে চল্তে তেঙ্গে দিলে যেরূপ উত্তেজনা হয় নৃহন ০716 চালাইলে পর 
তপেক্ষা বেশী উত্তেজনা হইতে থাকে । ৪1 4051৩0690708 সবার! 
উত্তেজন! ও সঞ্চালনের হাস হয় (160006007০1 111112110 800 001- 
09০1110 )। ৫ 105151601010005 দ্বার! 1"11801115 বা উত্তেজনার 
বুদ্ধি হইয়। থাকে | ৬। 1 89061701100 001:6020  অর্থাৎ উর্ধগামী 
তাড়িত শক্তিতে, যেন্নাযু পেশীর নিকটবর্তী থাঁকে উঠার ক্রিয়ার হাস হয় 
এবং ৭। ড/10) 0650017011% ০0776106 অর্থাৎ নিক্নগামী তাড়িত শক্তিতে 
যে ন্বাযুপেশীর নিকটে থাকে উহার'ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে । ৮। ০৪- 
৮৩7 ৮6৪1 অর্থাৎ কম পরি হইলে উপরোজক্জ পরিবর্তন গুলিও কম গোরি 
হইয়! থাকে। 

[61৬65 (০০010050165 বা (8110111719 কাহাকে বলে? 

উর! পায়ু নির্মিত পদার্থ বিশেষ। উহাদের ভিতর সায়, হত শেষ হয়। 
উহ্বাদের ভিতর 6160 আাুগ্ডলি 11700156 বা আদেশ বৃহন করিয়া থাকে । 
এবং €0৩1611 সাযু সত্রগুলি সেই আদেশ বা উত্তেআন! গ্রহণ করিয়া থাকে। 
উহ দ্িগকে 1০00) 00108801689 ব1 *্ম্পর্শ কণ।” কছ! যায়। 

মাধু গত্রে রক্ত যাইতে ন দিলে কি ফল হয়? ৮181 11910006108 চড1)612 
01০০৫ 59001 06৭ 181৩ 15 010 9? 

্নাঘু শীঘ্রই উত্তেজনা! হীন হইয়া অবসাদিত হইন্লা থাকে অর্থাৎ জায়ুর 
পঙ্গাধাত হইয়া থাকে । ৪ 

প্াযুব কোন্‌ অংশ উত্তেজিত করিলে গ্রবলভাবে পেশী কুঞ্চন হয়? 

£েপী হুইতে যতদুয়ে সেই পেশীর মোটর নার্ভ উত্তেজিত করিবে, গতই 
অধিক প্রবলভাবে সেই গেশী কুঞ্চিত হইবে। | 


ঠি 


৩৩ 1781917900৮ 52141, বে হি হও, 


স্পাইন্যাল স্সায়ুদিগের ক্রিয়া । 


15519109201 009 50191 1061 89, 


স্প।ইন্াণ্‌ আাধুদিগের উত্পন্তি, বিস্তৃতি ও ক্রিয়াদির সংঙ্ষেপ বর্ণনা কর? 
[৩301000801১ 01111), 0190011090101) 103 41906107501 025 991157] 
[061৬5 1 

কণেরুকাগুলি পরম্পর সংযুক্ত হইশে তাহাদের ছুই পার্খ দিকে ষে 
ভার্টেরাল্‌ কেনাল্‌ অর্থাৎ কশেরুক1 সমব্ী ছিদ্র দৃষ্ট হয় তন্মধ্য দিয়া ৩১ জোড়া 
যু বাহর হইয়া থাকে। গ্রতোক জোড় ন্নামু স্পাইন্টাল কর্ড অর্থাৎ পৃষ্ঠ 
মঙ্জায় ছুই মূল ৮০০; দ্বারা সংযুক্ত থাকে । একটা সম্মুখ মুল 7176511019০ 
ও অপরটিকে পশ্চাৎ মুল 1১090511017 10096 কহে। এই দুই মুগ পরস্পবে 
মিলিত হইয়া একটী স্নায়ু হয়! ইন্টাবভাটে ব্রল্‌ ছিদ্র দিগা বাহিব ভইয়] 
থাকে। দুই মূল একত্রিত হইবার পুর্বে, পশ্চাঙ্থ মুলে কিঞিৎ গ্যহঠ়। 
সদৃশ কোব ও হ্ত্র ক্ফীত হইয়া থাকে। স্পাইগ্তাল্ন!র্ভ অর্থাৎ দেকদও 
সখন্ধীয় সাযুগুণিকে আমব! দিশিত আয়ু 07150406150 বগিয়া থ।কি। 
করণ, উহাদেব মধ্যে এক্রারেণ্ট ও আকেবেন্ট আনুঙ্থথ থখাকে। সম্মুখে 
মুনদ্রশ হইতে যে সমস্ত স্যর বাহিব হয় উহাদিগকে এফারেন্ট বা সঞ্চালন- 
কারী স্নায়ু বাঁ মোটরনার্ভ কহে। ইহার্দেব দ্বাবা আদেশ বাঠিঠ হইয়! 
থাকে। পশ্চাৎ মূলদেশ হইতে যে সমস্ত সাযৃ্থত্র বাহিব হয় উচার্দিগকে 
আফেরেণ্ট বা সংজ্ঞ বাহক স্নায়ু বা সেন্সরী-নার্ভড কহে। ইহ্দেব দারা 
পদার্থের সংজ্ঞা বাহিত হইয়া থাকে। 

[২6০01:506 561791911165 কাহাকে বলে? 

কোন 0১06০৫ £০০৮ অর্থাৎ সঞ্চালক ন্নাধুব মূলদেশ কাটা দিয় যদি 
উহার 061101৩151 অর্থাৎ সমাধির দিকে উত্তেজনা! লাগান যায় তবে সে 
স্থলে কিঞিৎ বেদনা অনুভূত হয়। এরূপ বেদনা অনুভব করার নাম 
16017116106 5৩051101110 । এরপ হগুনের কারণ এই যে, 9917501% 109 
অর্থাৎ সংজ্ঞাবিধায়ক মুলের কতকগুলি সুত্র 10000 £০০% অর্থাৎ গতিবিধায়ক 
মূলের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পর উহার 701101)৩7ট ৰা সমাপ্তির দিকে সংগ্র। 


81715870100 0৮ 821 417 মো এ, ১৩০১ 


বহন না করিয়া (মোটর 7০০ বা মুলকে ফাধয়া সংজ্ঞা বিধান কার! 
থকে । 

" ল্পাইন্ঘ।ল্‌ ন্নাযুব পশ্চাৎ মূল দেশেব গ্যাংগ্রিয়া বা কতকগুলি সাযুকোষ 
পদার্থের উদ্দেশ্য কি? মি80000103 01 £918119 010) [১০১৫৩1০7005 ০01 
81911) 061৮০৪, 

উহাদের ক্রিয়। আজিও স্পষ্ট বুঝ! যায় নাই। উহাদের দ্বার! প্রাত্াাবর্থক 
(২758) ক্রিয়াও হয় না এবং উহাদের স্বতঃকাবী শক্তিও (4১010108110 
৪০110) দৃ্ হয় না। কিন্তু বোধ হয় উহাদের দ্বারা স্বাযুব পোষণ ছইয়| 
থাকে। কাবণ, ইহা! দেখ। গিয়ছে ষে গ্যাংগ্রিয্াব পন্চাঠে পশ্চাৎ মুগদেশ 
কাটিয়! দিলে যে সুত্র স্পাইন্তাল মচ্জার সঠিত মংযুক্ থাকে উহা শীন্ত শীঘ্র নষ্ট 
হইয়া যায়, কিন্তু গ্যা*গ্রযাব সহিত সংযুক্ত সায় হন নই হয় না এইকবগে ইগা 
পিদ্ধান্ত হয় যে সেন্সর না চৈক্ন্যোৎ্পাদক সায়, স্তরের পোষণ গ্ুকি যাঁর উপক়্ 
পশ্চ[" মূল দেশের গ্যাংগ্রিয়। গুলি বিশেষ ভবে কর্তৃত্ব কয়া থাকে । সঞ্চালক 
ক্বাযুগ্লি পৃষ্ঠনজ্জ! স্থিত জারু কেন্ত্র (95০ ০67016) দাবা পুষ্ট হই 
থাকে। 

৬/19%115 0191২110 ভন] 17৬? 

কোন ক্নাযুকে তাহার ০67119 বাঁ আঁকব স্থান হইছে পৃথক করিলে 
াথনা ধরি কোন স্নায়ু মাকর নষ্ট হইয়! যায়, তবে €সঈ অযুর ০৯০16711110 
বাড়ে। 06017716100 তইতে এপ উত্তেজনার বৃদ্ধ অ|বস্ত হইয়| 1১111011615 
বা ্সাযুব সমাপ্থিব দিকে গমন করিয়া থাকে। গবে এরূপ উত্তেজনার বৃদ্ধি 
শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া গিযা থাকে । শেষে আব মোটেই উত্তে্না থাকে না। 

প্রন্নপ পরিবর্তন শীত্ব শীঘ্র কোথায় হয়? গোড়ায় না আগায়? 19০ 
61)০১৪ 01171065 19156 01906 07010 181)101 11) 11৩ ০৪7181 01 
971016171 ৩00 ? 

গোড়ার দিকেই শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ধন হয কিন্ত আগার দিকে উত্তেজনা বেশী 
সময় পর্যন্ত থাকে গোড়ার 'অপেক্ষ। 


১৪২ 0 8:97:০0 ৪৮111, 387৮০008 ৪৬]পরগর, 


সেরিব্রো-স্পাইন্তাল্‌ নার্ভস-লিফ্টেমূ। 


0০9161019-51701081 67৮০০5 555001, 


স্পাইন্যাল্কর্ড ব পৃষ্ঠ মজ্জা, মেড়ুলা অবলংগেটা বা অধংমন্তিষ্ক, ব্রেন ব 
মন্তিক, নাযুস্ত্র বা নার্ভন্‌, এবং গ্যাংগ্লিযা অর্থাৎ নাযুকোষ সম্বলিত গুটি 
এই সমপ্ত স্নায়ু ও আায়ুকেন্তের ক্রিয়া আলোচনা! করাই সেরিঝ ্পাইন্তাল্‌ 
নার্ভস্‌ সিষ্টেমের উদ্দেশ্য । 

মন্তিফের ও ম্পইন্ত।ল কর্ড বা পৃষ্ঠ! মজ্জার বিল্লীগুলির নাম ও ক্রিয়া কি? 
1৭011501005 01 [0 015002152,) ৪9011910164 804 5 

১। ভিউরেমেটার-এই বিশ্লী চিম্সে ও সংযোগ তন্তপ্কারা নির্মিত। 
ইহার নিষ্ে যে ্বায়বিক পদার্থ বা বিধানোপাদান অবস্থিতি করে উহাদিগকে 
ইহ! আবৃত ও রক্ষ। করিয়া! থাকে । 

২। এরাকানয়েড_ ইহা ডিউরেমেটার ক্সপেক্ষা অনেক পরিমাণে শুক্ 
বিল্লী বিশেষ । ইহার আকারও ডিউরাসেটারের ষত। পরীক্ষ/য় দেখ! গিয়াছে 
যে ইহা দ্বার! সেরিব্রে-ম্পাইন্যাল্‌ ফ্লুযিভ্‌ অর্থাৎ মন্তিফ ও পৃষ্ঠামজ্জ| সন্বন্ধীর 
এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হইয়া থাকে । 

৩। পায়েসেটার-_-ইহাতে বহু সংখ্যক রক্তবাহীনাড়ী দৃষ্ট ছয়, এ রত 
বাহীনাড়ীঞগ্চলি নিয়ে অবতরণ করে এবং মস্তিষ্কের উপর-গাত্রকে পোষণ করিয়! 


থাকে। 
নিউবোগলিয়া কাহাকে বলে? (ব501০1318) 


উহ! বিশেষ এক প্রকার সংযোগ তন্ত। ইহার উপর যাবতীয় গ্গাযুহতর, 
মন্তিষ্ষের কোর এবং পৃষ্ঠমজ্জ| অবস্থিত করিয়। থাকে ।- 

স্পইন্তাল্ক্র্ড বা পৃমজ্জার গঠন বর্ণনা কর ? [10255011196 8101781০০1৫. 

ইহা স্নায়বিক গুস্তর থাম বিশেষ। সেডুলা-অবলংগেটা ও পঙ্স ভেরোলাই 
দ্বারা ইহ মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং কডা-ইকৃইন! স্থিত বহু সবার 
মূলদেশের মধাস্থলে সমাপ্ত হইয়! থাকে। ইহার বহির্দিকের অনেকাংশে 
সাদ! বর্ণের আর, পদার্থ খাকে এবং সধ্স্থজে ধূলর পদার্থ দৃষ্ট হই! 
থাকে । ইহাকে প্রস্থভাষে ছেদ ক্দিলে ইটা চ্্ঘিকলাবৎ অথচ খঅসমান 


৩৪ হজছ0 57141, 88005 5১10, ১৪৬ 


আকৃতি বিশিষ্ট ([713901415 518095৫ ০৩5০6065 ) ধূনরবর্ণের পদার্থ 
ৃষ্ট হয়।, উ্ারা পরশ্পের এরূপ পদার্থের ত্বার1 সংযুক্ত থাকে । বিশেষ বিবরণ 
৪৭৫ হইতে ৪৭৮ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 

পৃষ্ঠ মজা কি সব্বর্র সমান? (5129 9617810০010 ) না। সার্ভাই- 
ক্যাল্‌ বা গ্রীবাদেশেব মধ্য স্থকে ও নিম্নে এবং ভর্পাল প্রদেশের নিমে পৃষ্ঠ 
দজ্জ। মোটা হইয়া থাকে । কারণ, এ এম্থান হইতে ন্ায়বিক শাখা গ্রশাথা 
উঠি! থাকে । 

পৃষ্ঠ মজ্জার সাদ! পদার্থের গঠন কিদূপ? ৮1786 25 008৮ 6 ৪৩ 
50900০6 ? 

উহাদের ভিতর সাযুস্ত্র ও একটি করিয়! মেডুলারী সিদ্‌ (51,০81) থাকে । 

এ ন্গায়, সুত্রের ক্রিয়া কি? [70001101906 07655 107৮৩ 70265 ? 

এক কোষ হইতে অপর কোষে পদার্থের চৈতগ্ স্কানাস্তর করিয়া! থাকে । 

ধূসর পদার্থের গঠন কিরূপ ? 192১৫:19৩ 916 [775 067৯ 

সুমা শঙ্্ স্বায়, মুত্র ঘন জালের আকারে সজ্জিত থাকে । তম্মধ্যে বুসংখ্যক 
গ্যাংগ্িয়োনিক্‌ কোষ বিস্তৃত হইয়া থাকে; উক্ত সায়, হুত্রগুলি একটা কোষ 
হুটতে অপর কোষ মধ্যে সংজ্ঞ| বহন করিয়া! থাকে । শ্বেত সায় পদার্থে গ্যাং- 
গ্লিয়োনিক্‌ কোষ দৃষ্ট হয় ন। 

গ্যাংগিয়োনিক্‌ কোবগুলির অন্ঠান্ত নাম কি? 050 816 01)659 
0৩115 ০81160 ? 

উহ্বাপিগকে মাণ্টিপোলার, বাইপোলার অথব| ইউনিপোলার কোষ কহা 
যার। কারণ) উহাদিগের এক বা ততোধিক প্রবদ্ধীন বা ফে'কড়ী দুষ্ট হয়; 
ফেকড়ীগুলি সার়নত্রদিগের ঠায় বিভক্ত হয় ন1। 

পৃষ্ঠমজ্জা কয়টি স্তস্তে বিভক্ত এবং উহাদের ক্রয় কিরূপ? (001706078 
01 01)৪ ০০01011)5 06 51)81 ০91), 

১। সঙ্গুখ স্তত্ত, ২। পশ্চাৎ সন্ত এবং ৩। পাস্বস্তস্ত। ৫৮৫৫৮৬ পৃষ্ঠা 


সষ্টব্য। 


১০৪ 010110৩ ০ গাছ 92111 00), 


স্পাইন্যাল কর্ডের ক্রির!। 
[7,700101)5 01 (16 ১131741 0০014, 

শ্গ।ইগ্তাল্‌ কর্ড বা পৃ্নজ্জ! দ্বাব| কিরূপে বহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
117 1056 0026660118 99153000101) ০8110199101) (05 91181 0০০0: ? 

ইচতন্ে।খপাধক আ!যুদ্বারা যে সমস্ত চৈতন্য বা সংজ্ঞা বাহিত হইয়া পৃ্ঠ- 
মঞ্জায় উপনীত হয়, পৃষ্টনজ্ঞ। আবার সেই স্মন্ত সংজ্ঞাকে মস্তিফস্থিত বিচার- 
ক্ষম স্সাধুকেন্দ্রে উপস্থিত কিয়! থকে । পরে মস্তিফশ্থিত উক্ত সাযুকেন্্র 
তে আদেশ বাহির হয়, স্গাইন্য!ল্‌ কর্ড এ আদেশগুলি বহন করিয়! থাকে। 
সঞ্াণ্ক সাযুগুলি পৃষ্টনজ্জা হইতে সেই আদেশ বহন করিয়া! পেশী সমূহে লইর। 
গিয়া থাকে । 

মন্জাথ কোন্‌ অংশ মোট ও কোন্‌ অংশ সেন্সরী ? ৮51) ০৩1- 
(108 0011) 07151700100 ৭00) 50001190018 05 5০015010, 

. পন্গু। আংশ ঝোটব বা লঞ্গালক এবংপশ্চ।হ অংশ সেন্সবী বাঁ চৈতন্তোং 
এ 

০শ্বঠ ও ধুনধ আ।যু পদের প্রিয়ার প্রভেদ কি? 18000007506 ৮1788 
9:১0 510 1077061, 

গ্রতা বর্ধক প্রভাব বিশিষ্ট (8০৮) যে সমস্ত সেম্সবী ও মোটব উত্তেজন। 
হয় ভদসমুদানকে মঙ্জাব ধুসর লয়ু পদার্থ “কবল পৃষ্ঠটমজ্জার সর্বত্র প্রেবণ 
করিতে পারে। কিন্তু সেন্সরী উত্তেজনা! বাহা মস্তিষ্কে বাহিত হইবে 
তংসমুৰার পৃ .জ্জাব শ্বেত সা, পদার্থ বাবা সর্চানিত হই থাকে । আবার, 
ই স্মবণ থাকে নে, সন্ুখদিকে মোটব এবং পশ্চান্দিকেব চৈতন্যেৎপাদক 
মূল [১০(5গুলি শ্বেত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না কিন্তু ধূসর সামু পদার্থের শৃঙ্গ 
(7077) হইতে উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

7)56611৮10005 মধো যে নয 86 বা ধুপর পদার্থ থাকে উহার 
2০711915615 হইতে শ্বেত (৮7166) পদার্থ মধ্য দিদা সংজ্ঞা (৪605০01 
1000101,6৭ ) চালান কবিয়। মন্তিক্দে লইয়া! বায় অথবা কর্ড (০০7৫) পার 
হইয়া 10096017051] মধ্যে লইয়া গিয়। খাকে। 


দত০1085 0 যা ১৮৬1০ ০০819, ১১০৫ 


সপে শিট 7 দি 2 24572 ৯2 নু ১০১১২ ন ও এ 





06511070015 মধ্যে যে £5% 177266 বা ধূসর পদার্থ থাকে 
উহ্থারা 17162 28666 অর্থাৎ শ্বেত পদার্থের দধ্য দিন 07007 [701)155 
মধ্যে, আদেশ বহন করিয়া থাকে । 

01881 ০০1 বা! পৃষ্ঠ| মজ্জার মধ্যের খালের চতুর্দিকে থে ৪185 0080661 
ব1 ধূসর পদার্থ থাকে উহাদের ক্রিয়া কি? 

উহার! শ্বেত পদার্থের মধ্য দিয়া সংজ্ঞ। চাপায় না, একেবারে উহাদের মধ্য 
দিয়াই তাহা মাস্তফে উপনীত হইয়া খাকে। 

ম্জার 77607101 09100)1) যে 10010 এবং উহার 70956611017 ০9101) 
হে ১০7৪1% তাহ] 1১1755110910%1)5 প্রমাণ কর ? 

[১08101101 ০০91001) ধ্বংস করিয়া যদ্দি পা পোডাইয়া দেওয়া! যায় তবে 
জীব ০কৌনরূপ বেদন। অস্ুভব করে না। কিন্ত [0567709% ০0107) ধ্বংন 
ন! করিয়! যি সেই জীবের ৪00611017 ০০101]71) ধ্বংস কব! যায় এবং সেই 
পায়ে আগুন লাগান ষায় তখন সেই জীব যন্ত্রনায় ছটফট করে কিন্ত্রী সেই 
জীবের মস্তিষ্ক হইতে পানাড়াইবার জনতা আব কোন আদেশ বাহিত হয় ন! 
ুতবাং সে আর পা নাড়াইয়া আগুন হইতে দূরে লইয়। যাইতে পারে না। 

মজ্জার সম্মুখ স্তম্ভের (27তৈ11)1 0০01011)5) 067606 0৫ 601১010২55৫ 
[)্াণ)নলা 6০6৭ অর্থাৎ সোজা অংশ গুলি এবং ০:959500 0) 777107) 
170 0019%167591 00118171105 অর্থাৎ মজ্জাব পার্খদকেব গ্তম্তের পার হওয়! 
ক্ুত্রগুলির ক্রিয়া কি ?- 

উহারা057510919] 00150180119 অর্থাৎ মধা মক্তিষ্কেব ভাজগুলির 
মধ্যস্থল ভঈতে 10001৯৮ 97 আদেশ বহন করিয়া! থাকে যন্্াব| নিম্নের পেশী- 
গুলিতে ইচ্ছ।ধীন কুঞ্চন কার্ধা ৬০1100515 170960061105 সম্পন্ন হইয়া থাকে ।' 

মজার 19€61751 ০০1৩৫1715 অর্থাৎ পার্শবদিগের শ্স্তকি কেবল গতিবিধির 
কারা (56. 7570 17 20009) করিয়। থাকে ? ূ 

না। কারণ মজ্জার 0095161107£ 0016)0)15 নষ্ট করিয়া! যদি পদে জাল! 
ছেওয়া বান তাহ! হইলেও জীব বেদনায় ছট ফট. করিয়া থাকে। 

[,318181 90100005 অর্থাৎ মজ্জ।র পার্খ শ্ুভগুলির 0165০ ০৩৫৫ 11%% 
65:05 হ। সুজ গলির ক্রয় কি? 

১৪ 


১৪৬ ফাযাশ্রেো0থ ০ পাব ৪1০11, 001. 


উহার! উর্ঘগামী সুত্র দ্বারা ০০৩০])0) অর্থাৎ মধ্য মস্তিষ্কের সহিত 
বৃংযুক্ত হয়! উহারা 795%67101 18656170096 66 08 11001 অর্থাৎ 
মজ্ড(র পশ্চাৎ স্বাযুমলর সহিত সেরিবেলান্কে সংযুক্ত করে । 

মেকুনগুশ্থিত আাদুকেন্ত্রের কয় প্রকার ক্রিয়।?19150007)06 6)6 
51109) ০০70, 

মেরুদণ্ডের ক্রিয়া অন্যান গ্যাংপ্রিয়াদিগর হ্যায়; তবে পৃষ্ঠমজ্জার গঠনে 


অসংখ্য সাযুকোষ থাকে বলিয়।. ইহ1 দ্বার! পদার্ধেগ সংজ্ঞ! সুচারুরূপে পরি- 
চালিত, স্থানান্তরিত, পরিব্যাণ্ত, গ্রত্যাবন্তিত ও উৎপার্দিত হুইয়৷ থাকে । 
(59175907010) 0889 05 09048010660, 0779051750, 0170563, 7০7০০5৫ 
2700 20000)816) ৪৭৬ হইতে ৪৮৪ পৃষ্ঠ! এবং ৪৮৯ হইতে 8৯৪ পৃষ্ঠা দ্র্টবা। 

৬৬19৮ 15 50901061005/8 15163 10017101601 06705 1 মজ্জার 
মধ্যে কোথায় গ্রত্যাবপ্তক ক্রিয়ার দমনকারী ০৪01৪ বা মধ্যবিন্ু আছে? 

57041 ০০1 অর্থাৎ পৃষ্ঠ মজ্জ্ায় উদ্ধাশে একটি 7১856 ০৩001 থাকে 
'বন্ধারা অতিরিক্ত 79, 8০107) দমন €য়। এরূপন| থাকিলে আলপিনের 
সামান্ত ফুটুমিতে অল্প 760 ৪০6০7 হইত এবং প্রবল 'আঘাতে ছুর্দমনীয় 
০০11৬118101) ব। আক্ষেপ হইত । 1২689 10110160:%01019 অর্থাৎ 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার দমনকারী ন্নাযু স্থান দেই জন্য অতিরিক্ত ক্রিয়ার দমন 
গ্রিয়। থাকে। 

পৃষ্ঠমজ্জীয় অপর কিকি বিশেষ স্নায়ু কেন্দ্র আছে? 59018) ৫৫7)073 
11) 000 50011781 ০০010. 

মূত্র থালী ও জননেক্জিঘ্র এই ছুই যস্ত্রেব ক্রিপনার উপর কর্তৃত্ব করিবার শ্তিঃ 
বিশিষ্ট এরূপ ছই বিশেষ সাধুকেন্দ্র দৃষ্ট হয়। ৪৯২ হইতে ৪৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

/515051101 017018051%1 ০০1010015 অর্থাৎ মজ্জার সম্মুখ ও পার্থদিকের 
শ্বেত স্বাযু স্তম্ভ গুলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে কি হয়? 

পেশী মণ্ডলীর সঞ্চালন হয় (09009509171 0)0%60091)05 ) কিন্ত বোন! 
ঘনুভূত হয় না (10 0210) 

চ95161107 901010173 অর্থাৎ মজ্জার পশ্চাত্দিকের নাহ স্তততগুলি 
উত্তেনিত.হইলে কি হয়? 


0০110 থ 0175 57181. 0০120, ১১খ 


অত্যন্ত বেদনা হয়। এই বেদনা পশ্চাতদকের সৃলদেশের গ্াবুহরে (8 
01০ 00951560£ 1০১৮60:5) বিশেষ অনুভব হইয়! থাকে। 

মজ্জ্ার সম্মুধ ও পার্খব স্তস্ত বিভক্ত করিলেকি ফল হয়? ড1)9 ০76৫ 
185 55060100০01 016 8100010-180618) 00118111)নি, 

নিম্াঙ্গের যাবতীয় এ্রচ্ছিক পেশীর সঞ্চালক শক্তিৰ পোপ হইয়া খাকে। 

৬৮1০1০97০০0 1)25 ৪০610 01 0)8 005091108 00181001] ? 

মজ্জঞার পশ্চাৎ স্তম্ত বিভক্ত করিলে কি ফলহ্য়? 

সমস্ত পেশী-ক্রিয়ার এঁকাতা-সম্পাদন-শক্তির লোপ হয় (00৬67 ০ 
£005০0]৭17 ০০-০0717110)ছ 15 1056), পশ্চাৎ স্তম নষ্ট হইলে লোকোমোটর- 
এটেনসি রোগ হুইয়। থাকে । 

[5 (5 চা ২6151765০01 10707150৭ ৭1০গা997 9৮ 056৭৪০61০০০ 
0009 70০05167101 ০0107)175 ? মজ্জার পশ্চাৎ শুস্ত নষ্ট হইলেই কি উত্তেদনার 
স্থানাস্থঘ তওন বন্ধহর? 

না। 158165100111775 অর্থাৎ মজ্াব পার্খদিকের ম্তপ্তে সেন্সরী 
বা সতত! বিধায়ক স্বাযুস্থঘ 'থাকে বলিয়া পদধর্থেব, চৈতন্য রে ংজ্ঞা 0৭17৭- 
0160 বাঁ স্থানান্তবিত হইয়া থাকে। পশ্চাতস্তস্ত নষ্ট হলেও কাধ্য বড় 


আটকায় না। 
15 1750667 অর্থাৎ ধূদব বর্ণেব ায়ু পদার্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 415০8) 


কোনরূপ উত্তেজন। হইলে কি কিছু ফল তয়? 

ন। 

সেক্রাল্‌ প্রদেশের নিয়াংশের মজ্জ! নষ্ট হইলে কিফল হয়? £650101 
&161501) 10) 0৩ 10৩৩1 080 0600৩ 5980191 162100, 

রেক্টাম্‌ বা সবলাস্ত্র এবং ব্র্যাার বা! মূত্র থালীর শ্পীংটার বা কুঞ্চনকারী 
পেশীর পক্ষাঘাত হইরা থাকে । এভদ্বাতীত” এক্োলেটর-ইউরিমি এবং 
কক্প্রেমর ইউরিণি, পেশীগুলিও অবসর হইয়া থাকে। 

সেক্রাল্‌ প্রদেশের উদ্ধাংশে মন্দা! নষ্ট হইলে কি ধল হয়? [68100 11161 


2117 66 ৪8048) 12100, 
মুত্র খালী, সরশাস্্র এবং মলদ্বারের পেশীর অবসাদন হইয়। থাকে । পদের 


১০৮ 81100180810 80275, 


পেশীগুলির পক্ষাঘ(ত হুয় কেবল যে সমস্ত পেশীতে এপ্টিরিগার ক্রুরাল্‌ ৪ 
ও অবট্ুবেটার পেশী যোগান হয় সেই সমস্ত পেশীর পক্ষাঘাত হয় না। 

কট প্রদেশের উপর মজ্জ। নষ্ট হইপেকি ফল হ্ম্ন ? 11501) 01 ৮1০ 00১৩1 
097 01 016 1)1000501621077, 

ছুই পদ্দের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয়, সবশ্ান্ত্র ও মুত্র খালীব উপর ন্বাযু কর্তৃত্ব 
লোপ হ্য়, উদর গাত্রেব পেশীব অবসন্নত! হয় এবং অল্প পরিমাণে শ্বাস কষ্ট 
হইয়াও থাকে । 


গ্রীনা প্রদেশে মজ্জা নষ্ট হইলে কি ফল হয়? 11507) 01 0) ০61৮1০81 
[08510010106 ০01. | 


পঞ্জরের মধ্যবর্তী পেশীগুলি অসাড় হয়. অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয়, এবং স্কন্ধ 
ব্যতীত সমস্ত বাহুর পেশী অবসন্ন হইয়া থাকে । গ্রীবার আরও উর্ধে মজ্! 
নষ্ট হইলে শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটিয় থাকে । 


মেডল1 অবলংগেটা 1160011% 00100 2808, 
শু. 


ফেড়ুলা বা অধহমস্তিষ্কেব গঠন 00০0৫৩ বর্ণনা কব? 

মুলগ্রস্থের ৫১০ হইতে ৫১১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 

মেডুগার ডাইরেক্ট পিরামিডাল ট্রা্ট কাহাকে বলে? 

মেডুলার সম্মুখ স্তম্ত দুটী বা পিরামিভন্‌ ঠিক সোজ! সেরিব্রাম্‌ বা উর্দ্ধ 
মস্তিষ্কে উঠে। উহ্াদগের স্তত্রগুলি পরম্পবের কোন স্থানে সংযুক্ত হয় না অর্থাৎ 
এক দিকের স্ুত্রগুলি পার হইয়া অপরদ্িকের স্বত্রের মধ্য দিয়! সঞ্চালিত হয় ন।। 

ক্রস্ড. পিরামিডালু টক্ট কাহাকে বলে? 0795800 0)18001081 (17068. 

মেডুমার এক পারের স্ততেব সুরুগুলি পার হইর! অপর পার্থর এটি ন্টরিয়াব 
পিরামিডের গ্বান দিয়া গমম করে। ছুইদিকের পার্খবস্থিত স্ততের ও হৃত্রের 
এইব্প পারাপার দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

্‌ অলিভারী বডি কাহাকে বলে? 011৮৭15% 0০, 

গ্রত্যেক এন্টিখার পিরামিডের খাহৃদিকে এক একটী ভিম্বাকার এ ধৃপর 

পদার্থ নির্েত ক্ষ চাপ দৃষ্ট হয় উহাকে অলিভারী বডী কনে। 


21150701015 081-08 054, ১৪ 


শাসক ৮ পিসি ১৭ শা শিপ ীশিস্প টা পীশিপপপীপি শপ স্পা তি টি শা পাশা -াশিশ 


সািশ্িশিশীশীটীী লি িশিিশীটি পিস শাম পা পীসপপসপা পপ | পাপাসপীিপী ক পাপী পরশ 7 পশিপীকিল পাল 


পোষ্টিরিয়ার পিরামিড, কিরূপ? ? টি ১৮71701ণ, 

রেট্রিষন্্ম বভীর পর্সশন্ভাগ হইতে সীতা বা আলি দ্বাৰ| বিভক হইয়। ছোট 
স্থোট স্বাু চাপ হইয়া*থাকে উহাদ্দিগকে পশ্চাৎদিকের পিরামিড, ব| শ্প্ত 
বল! ষায়। 

ধর্থ ভেণ্টিকেল্‌ কিরূপে হয়? কা ৬৩00101৮, 

রেষ্টিকশ্ম বড়ী দুটা ফাক হইয়! যেস্থান প্রস্তত কবে উহাকে ৪র্থ ভে নট 
কেল্‌ কহ1 যায়। 

মেম্মুলাব স্ুত্রগুলি কিরূপে সাঙগান 01৭11)1617 থাকে ? 

মেড়ুলাব সম্মুখ স্তস্তে মজ্জান্টিত পার্খ্ স্তস্তেব মধ্য হুত্রগুলি দিক হইতেই 
আসিয়। উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বাসদিকেব পার্্বস্তস্তের কতকগুলি সুত্র মেড়ুগার 
দক্ষিণদিকেব এট্টিবিয়াব পিবামিডের মধ্যে প্রবেশ কবে, সেইন্ধপ দক্ষিণ 
দিকের পার্শ্ব শ্তশ্তেব সুত্র, মেড়ুলাব বামদিকেব সশুখ পিবামিডেব ভিতব 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ স্যত্রগুলিকে ক্রস্ড-পিরামিড।ল্‌্ টক কহা 
যায়। 

ডিকাসেসন্‌ অর্থাৎ স্কত্রেব পারাপাব বশতঃ পবে উহাদের গতি কিরপ হয় ? 

মেডুলাব এণ্টিবিয়াব পিবামিভ মজ্ডার পার্্বত্তস্েব শৃত্র লইয়া উর্দমুখে 
সেরিব্রামেব ভিতর প্রবেশ করে । অল্প সংখ্যক সুত্র অলিভারী বড়িব সুত্রের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া অলিভারী ফ্যাসিকি উলাস্‌ বাঁ ফিলেট্‌ প্রস্তত করে। অতি 
ল্প সংখ্যক সূত্র সোঁরবেলাম্‌ াযু অংশেও গমন করিয়! থাকে । 

মজ্জাব পারব শ্যস্তের গতি অনুসরণ কর? 0005৩ ০0 65 12171 
90111110105. 

উহার বাহা স্থরগুলি বেছিফর্ম ট1কলেব সঠিত সেবিবেলামে গমন করে। 
এরূপ স্ুত্রগুলিকে ভাইবেক্ট সেরিবেলাব টক কহে । মধ্যের স্যত্রগুলি পারাপার 
হইয়া! পরম্পরে যেন কাটাকাটি করে। অভ্যন্তর সুত্রগুপি ৪র্থ ভেপ্টিকেলের 
তলদেশ দিয়! সেরিব্রামে গমন করিয়া থাকে । 

মন্তিক্ষের উত্তেজনা বা আদেশ মেড়ুলা ও মঙ্জর মধ্য দিয়া কিরূপে পরি- 
চালিত হয়? [70৬ 0১5 10010015601 00৬ ৮/111 ০07 006 0181 
28565 01090861075 01500118 8100 31011751 ০০0190 ? 


১১০ ট৮700174 995870 80418, 


মস্তিষ্কের বামদিকের উত্তেজনা শরীরের দক্ষিণর্দিকে প্রকাশ পাক্স, এবং 
সন্তিষ্বের দৃক্ষিণদ্দিকেব উত্তেঞ্না শরীরের বাম দ্িকে প্রকাশ পাইয়া 'থ।কে। 

মেডুলস্ভিত এট্টিখিয়ার পিরামিডের কতক সুত্র পাঝাপার হয় বলিয়া! অর্থাৎ 
হুট দিকের শ্ত্র্ বিপরীত দিকে কাটাকাটি কবে বলিয়া মন্তিফেব এক পার্থের 
আদেশ মেডুলা ও মজ্জার অপব দ্রিক দিয়া সঞ্চালিত হইয়া থাকে। স্থতরাং 
মস্তিফ্ধেব বামদিকে রোগ হইলে শখীরেব দ:ক্ষণদ্িকেব হস্ত ও পদাদির সঞ্চালক 
ন্নাযুব পক্ষাঘাত হইয়া থ।কে । 

নিয়াংশেব চৈতন্য বা সংজ্ঞা পৃষ্ঠ মজ্জ! ও মেডুলার মধ্য দিয়া কিরূপে সঞ্চ- 
লিত হয়? 1309 0১ 170815৩ 06012 00৩ 10%/67 8১:013)16165 08$5৩২ 
0100161) 676 50177] 0910 8100 11০00119 ? 

বাম পদের সংজ্ঞা এ দিকেধ মজ্জাস্থিত ধূসর পদার্থের ভিতব দিয়া গমন না 
করিয়! দক্ষিণ পার্খের ধুনর পদার্থে মধ্য দিয় চালিত হইয়া থাকে। ইহাতে 
এই স্বিবীকৃত হয় যে প্রত্যেক পার্থেব টৈতন্য মঙ্জাব এক পার হইতে অপর পার 
দিয়! গমন কবে। কাবণ মজ্জাব পশ্চাৎ ,স্তভেব শ্যত্রগুলি উহার মধ্য স্থলের 
ধূসর পদার্থেব মধ্য দিয়া পারাপাব তইয়া থাকে । মেডুলাব পশ্চাং স্তস্তের 
হুরেব পাবাপাব হয় না, কেবল উহার সম্মুখ স্তস্তেবই হুত্নগুলিব পারাপার 
হইয়। থাকে । অতএব উহা স্িবীকত হইতেছে যে মজ্জাব পশ্চাদেশীয় শুপগ্তের 
কোন এক পাশ্বেব বোগ হইলে উহাব অপব পাশ্বেব চৈতন্টোৎ্পাদক হ্ত্রের 
পক্ষাঘাত হইয়। থাকে । 

পৃষ্ঠ মজ্জর পার্থের অর্ধেক বিভক্ত বা নষ্ট হইলে কি ফল হয়? 27০6০ 
56০600 0? 17061৮11810 010 006 50181 ০010 ? 

আহত পার্খের মোৌনন বা গতিশাক্তব লোপ হয় কিন্তু সেনসেশন বা সংজ্ঞা 
লোপ হয় না) আবার অনাহত পার্থেব মোসন বাঁ গণিশক্তি ঠিক থাকে কিন্ত 
সংজ্ঞ। এককাণীন লোপ হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ এই ষে, মেড়ুলা 
দিয়া মোটর ইম্পালস্‌ এবং পৃষ্ঠ মজ্ড। দিয়! সেক্সবী ইন্পালস্‌ সঞ্চালিত হইয়! 
থাকে। 

মেড,লা অবলংগেটায ক্রিয়া কি? 501106005০0 1590119, 

ইহ! পৃষ্ঠ মজ্জার মত পদার্থের ইনম্পালন্‌্বা উত্তেজনা সঞ্চালন, হানার, 


৯1007৮40510 08225. ১১৩ 


প্রত্যাবর্তন ও স্বতঃ উত্পাদন (০017080০001) 08156016106, 760-010)1) 
৪70 ৪1000088090) )*করিতে পাবে । এই নেডুলাতে উহারই এট্টিিয়ার 
কর্ণকার কতক হুত্রের পারাপার হয় বলিয়া মাশুফ্ষের এক পার্থের রোগ 
হইলে শরী:রর মপবদ্দিকের গতিশক্তির পক্ষাঘাত হইয়। থাকে । 
মেড়লা-অধলংগেটাতে কি কি বিশেষ স্নায়ুকেন্ত্র (0৩75 ০6165) আছে? 
শ্বাস ক্রিয়ার আকর ( মূলগ্রন্থে ৫১২ পৃষ্ঠ! দেখ ); ২1 ঠাইপোগ্রস।ল্‌ ্নাযুখ 
নিউ ক্রিয়।ই বা অস্কুব থাকাতে গলাধঃকরণ ক্রিপার আকর ( ৫১৩ পৃষ্টা! ১$ চর্বণ 
ক্রিয়াব আকর (৫১৪ পৃষ্ঠা); ৪1 তোসোমোটর সেপ্টার (৫১৪ পৃষ্ঠা ) 
€। কাডিয়ো-ইন্হিবিটরী-সেপ্টার € ৫১৩.২১৪ পৃষ্ঠ! ); ৬ । স্পিবিয়ার গিলিয়ো 
্পাইন্াল্‌ সেণ্টার ( ইঠ1 হার! চক্ষুব আইবিষ নামক পেশীব অতিবিক্ত কিখার 
ঘ্নন হয়); ৭ সেড়ুশাতে' অভান্তর ও বাহিক্ক শ্রবণ ক্রিগার অস্কুব 
থাকাতে শ্রবণ হয়; গ্রসোফোবঞ্রিযাল্‌ সাবুব ঙ্কুব থাকাতে ইহা আশ্বাদন 
আকর); *1 বমন ক্রিয়ার আকর (১৩ পৃষ্ঠা)। এতঙ্গ্যতীত, মুসগ্রস্থেব 
৫১৩ হইতে ৫১৪ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টবা। 
মেডুলাস্থিত যাবতীয় ক্রিার আকব স্থানের নাম ও উহাদের ক্নযু স্ত্রের 
যোগান অর্থাৎ উহাদের মোটর সেন্স স্নায়ু নাম তাঙ্লিক্কাকাবে অতি 
সংক্ষেপে লিপ? মুলগ্রস্থের ৫১৪ হইতে ৫১৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টস্য। 
পন্মভেরোলাই মায়ু চাপের ক্রিয়াকি? 17010000০01 [১018৪ ড৭1০0111, 
ইহার ভিতর প্রস্থভাবে ও লম্বভাবে সাধু হর দৃ্ট হয়। 
উহারা মোটব ও সেন্সণী ইম্পাল্সের বাহক । নার্ড-.সণ্টাব ভান 
ইভার ক্রিয়। আজিও বিশেষ কিছু স্থিব তয় নাই, তবে বেদনা, আক্ষেপ, 
সঞ্চালন, চৈতন্তোত্পাদন এবং ভেসোমোটর স্নাযুগুলির অবসরতা হইয়া 
থাকে । এতন্ক্যতীত, ইহ। সমস্ত গতিতবিধিকে একভাবাপন্ন করিয়া! রাখে, 
কারণ, ইহার বিভাগে নান! প্রকার গতির ব্যতিক্রম ঘটির়া থাকে । মুগগগ্রস্থেব 
৫১৬ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 
ক্রুরাসেরিব্র!ই হুটীর ক্রিয়! কি 70000017501 005 01019 0616011, 
ইহারাও বাহক । নার্ভ সেপ্টাররূপে ইহারা চক্ষুর বিবিধ গতির সাহায্য করে, 
প্রডদ্যতীত্ত, ইহা শারীরিক বিবিধ গতভিবিধির শাসক বলির! বর্ণিত হইয়াছে। 


১১২ চ121)৮ 15158 08108 04যঞ, 


বিশদ বর্ণনা সুপপগ্রস্থের ৫১৬ হইতে ৫১৭ পৃষ্টা! প্রষটব্য। কোন জীবের ক্রুবা 
বিভাগ করিলে সেই জীবকে স্বস্থদিকে ক্রমাগত ঘুরিতে ধদেখ। যায়।' 

কর্পোর কোয়াডিজেমিনার ক্রিয়া কি? [001200017০6 ০020018 
0090010617118 07 9006 17924 ইহাদ্দিগকে তুলিয়! লইলে দৃষ্টি লোপ 
হয়। এক দিকের এক একটা নষ্ট হইলে জীব কেবল ঘুরিতে থাকে । 
ক্র,বার বিভাগে যেনূপ শরিক ঘুর্ণন হয় ইহার বিভাগে সেরূপ হয় ন|। 
বিশ বর্ণন| মূলগ্রন্থের ৫ ৭ হইতে ৫১৮ পৃ দ্রষ্টব্য । 

ককর্পোবা ই্ায়েটার ক্রিয়াকি [31000110106 ০0098, ৪01717, 

ইহার দ্বার ও বিবিধ সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হম; এক পার্ষখের কর্পোরা- 
্ায়েটা নষ্ট হইলে সেই দিকের মন্তিষ্কেব ইচ্ছার সহিত অপরদিকের 
পেশীদিগেব দংখোগণক্তি নই হয়, স্ুতবাং হেমিগ্রিজিয়া বা 'অর্ধাঞ্গের 
পক্ষ ঘাত হইয়া থাকে । সেরিত্রাম্‌ও ক্রাস্‌সেবিব্রাই এই ছুই স্নায়ু চাপের 
অধো কোর! ট্রায়েট। মোটব যোজক স্বব্দূপ। বিশদ বর্ণনা মূলগ্রন্থের ৫১৮ পৃষ্ঠ! 
জষ্টব্য। ৃ 

অপ টিক্‌ থ্যালামীই নামক জাযু চাপ দুইটার ক্রিয়াকি? চ8)০019) 06 
€91610 11918101, 

একদিকের অ'টিক্‌ থ্যালামাই নষ্ট হইলে অপরদিকের চৈতন্য বা সংজ্ঞা 
লোপ হয়। স্ুতবাং সেরিব্রম্‌ ও ক্রাস্‌ সেরিব্রাই মধ্য অপিক্‌ থ্যালামাস্‌ 
সেম্সবী-যোৌজক স্বরূপ । বিশদ বর্ণন। মূলগ্রস্থের ৫১৮ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

সেবিবেলামের ক্রিয়া কি? ৮0180010106 06৮০০০11017, 

ইহাতে কোনবরূপ উত্তেজনা লাগে না, শ্বতর।ং অল্প অল্প কবিয়! কাটিয়া 
ফেলিলে কোনরূপ বেদনা অনুভূত ভয় না। ইহার সমস্ত তৃলিয়! লঃ্লে অথব! 
বোগ পযুক্ত ইহা নষ্ট হইলে চৈতন্ত বা সংজ্তাব 'কানর্ূপ বৈলক্ষণ্ায ঘটে ন। 
নিকৃষ্ট জীবের সেরিবে্লাম তুলিয়া লইলেও সে পূর্ব দেখিতে, শুনিতে এবং 
বেদনা অনুতৰ করিতে পারে । উহার বিশেষ ক্রিয়া এই যে; ইহ! বিশেষভাবে 
শরীরস্থিত সমস্ত পেশীকে এক নিয়মে বদ্ধ কবির! রাখে ও উঠাদের সঞ্চালন 
ক্রিয়'র সহায়ত! করিয়া থাকে । একারণ সেরিবেলামকে সমস্ত পেশী-গতির শাসক 
, বল! যাক প্রচ্যেক দিকের সেরিবেলাম্‌ উহার বিপরীত দিকের মোশন বা 


711101,1,8 901,08081&, ১১৩ 


সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। হুই দিকের সের়িবেলাম একত্রে 
কার্য না করিলে পেশী*গতির বিঘ্ন ঘটে। সেরিবেলামের উপর পবীক্ষ। মুল 
শ্াঙ্থেব'৫১৯৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

সেরিবেলামের আরকি ক্রিয়া আছে 1? 176 ০001)61 [01)0001)5 01 
০6761091181) ? 

ইহার নধা স্থলে যে খণ্ড (1০১০) আছে উহার সহিত ভেগাস্‌ ধুর বিশেষ 
সম্বন্ধ দৃ্ট হয়, একারণ, সেবিবেলাররোগে বমন ও শিরো ঘূর্ণন ₹ইয়। থাকে । 

মস্তিষ্কের কম ওজন কত? 11৩21 61176 01 0008 17810. পুরুষের 
১৩৫৮ গ্র্যাম্‌ এবং নারীর ১২২০ গ্র্যাম ওজন হইয়! থাকে । 

মন্তিফের কোথায় ধুনব ও কোথায় শ্বেত পদার্থ থাকে ? 70910107 ০6 
£ন7 7000 ৬/1)100 17020001, 

ধূসর পদার্থ বাঠিরে এবং শ্বেত পদার্থ ভিতবে থাকে । ধুসর পদার্থ দ্বার! 
মন্তিক্ষের বহিদ্েশ বা ছাল (০০৮৪৬) গ্রস্তত হইয়া থাকে । এই ধুসর পদার্থে 
অধিক বক্তবাহীনাড়ী দৃষ্ট হয়। 


মন্তিষ্কে কি কি ছুই শ্রেণী রক্রবাহীনাড়ী দৃষ্ট হর? 1৮0 5211501০5 
01 1)00901 ৮655615 11) 0110 101711), 


১। মধ্যস্থলেব লম্বা ল্ঘ: ধমনী গুলি পাবামেটার হইতে ধুসর পদার্থ ভেদ 
কবিয়া শ্বেত স্নাু পদার্থে উপনীত হয়। 

২। কটিকেল ধমনীগুণল কেবল ধৃদর পদার্থে যোগান্‌ হয় এবং আক 
পরিমাণে ৫শ্বঁত পদার্থে উহাদিগকে দেখা গিয়। থাকে । 

উক্ত ছুই শ্রেণীব ধ্মনীর প্রন্দে কি? 1010516006 10506৩1) 0061, 

সেডুলাধী অর্থাৎ মেডুলা, স্থিত ধননীগুলি খেষ ধমনী ( 617৭)171 
8151795) এবং উনারা পবস্পবে সংযুক্ত হয় না। কিকেল ধমনীগুলি 
শেৰ ধননী নয়, উচার! পরস্পবে সংযুক্ষ হইয়া! থাকে । 

শাবীরবিধান সম্বন্ধে উক্ত প্রতেদের উপযোগীত| 3181016০910 কি ? 

মেডুলাবী ধমনী মধ্যে থ.স্বাস্‌ অথবা এম্বোলাস্‌ হইলে উহার সমস্ত অধিকার 
মধ্যে রক্তশ্বোত বদ্ধ হয় কিন শ্বেত ্্রাু পদার্থ তত আবশ্তকীযর নতে বলিয়। 


উত্ত ঘটনায় তত ক্ষতি হয় না। কর্টিকেল অংশে এপ রক্তচাপ প্ররস্তহ হইলে, 
পু ৫ 


১১৪ 82100175080 084, 


কর্টিকেল্‌ অংশ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে রক্তশ্রোত বন্ধ হয় না। তাহাতে এই বুষা 
যায় যে প্রর্ূপ সংষোগ প্রণালী থাকে বলিয়া রজ্চাপরূপ ছূর্ঘটনায় বিশেষ 
অনিক হর না। 

মস্তিষ্কের অবশিষ্টাংশে কিরূপ রক্ত সঞ্চালন ছয়? 20151028606 ০1 
617080190001) 001 06 1656 01 07601012110), 

সার্কেল অব উইলিস্‌ 01০18 06 9/11115 হইতে শাখা গ্রশাখা মন্তিষষের 


উদ্ধাংশে গ্রবেশ করিয়া উহার সর্ব রত্তর ঘোগান দিয় থাকে । এই ধমনী- 
গুলিকে টাগিগ্াল্‌ ধমনী বলে এবং উহ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয় ন!। 


সেরিব্রামের ক্রিয়া কি ? 10100001701 08701713) | 
ইহাতে যাবভীয় চৈতন্ত বা সংজ্ঞা বাহিত হয় ও তথ। হইতে আদেপ সঞ্চালিভ 
হইয়া থাকে । সেরিব্রাম বা উদ্ধ মস্তি ইচ্ছা, স্মরণশক্তি, কল্পনা, জ্ঞান, অনুভব 
এবং বিচার প্রভৃতি শক্তির আকর স্থান ম্ব্ূপ। সেরিবামের বিশেষ বিবরণ 
মূলগ্রস্থের ৫২০ হইতে ৫২২ পৃষ্ঠ। ডুষটব্য। 

সেরিব্রাম কোনরূপে নষ্ট হইলে কি হয়? 1578065 01 15 06106 
610) 01৩0, 

জা! লোপ হয়, এপোপ্নেক্টিক্‌ ফিট ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। 

সেরিব্রামে মেধা 17%51120. ও হিতাহিত জ্ঞান শক্তি 0075010587)358 
থাকে তাহার প্রমাণ কি? ৰ 

যাহার বত বুদ্ধি তাহার সেই অনুসারে মস্তিষ্কের বিকাশ হয়| সেরিক্রাম্‌ 
মষ্ট হইলে বুদ্ধিশক্তির লোপ হয়। 

সেরিত্রাম *ভুলিয়। লইলে কি ফল হয়? 1275০ ০1 ৩২161108002 ০01 
(06760 02, 

নিক জীবের ছুটা সেরিব্রাম্‌ বা উর্দ মস্তি তুলিয়া লইলে ইচ্ছা, জ্ঞান ও 
বিচারশক্ প্রত্বতির লোপ হয়, কিন্তু শারীরিক পেশীশক্তির কোস বৈলক্ষণা 
ঘটে না। সর্ব স্থানের পেশীর এক্যতার সহিত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। 
কারণ, স্ডেকের সেরিত্রাম্‌ তুলিয়। লইলেও দেখ যায় বে উহ! বসিতে, লাফাইত্তে 
ও অন্ান্ত জটিপগতি একতার সহিত সম্পা্গন করে,এবং উহ্বাকে পৃষ্ঠের উপর শয়ুন 
' করাইলে উহ! তৎক্ষণাৎ ঘক্ষিণদিক উপর করিয়া পাস কিরিবেই কিন্তিন্ধে। 


341200104 081,0 83514, ১১৫ 


কন্ভোলিউসল্‌ বা মন্তিফের ভাজগুলির, উদ্দেন্ট কি১ 70700$৩ 01 00% 
₹০905০01061075, 

ভাজ প্রযুক্ত মন্তিষ্ক অমেক বিস্তৃত হয়) ভাজ বশতঃ অসংখ্য ধূসর বর্ণের 
কোষ বৃদ্ধি পাইয়! থাকে নতুবা একভাবে মস্তি বৃদ্ধি পাইলে মন্তকের খুলিতে 
মস্তি ধরিতনা। ভাজগুলিন ক্রিয়া সন্ধে ৫১২ হটতে ৫২৪ পৃষ্ঠা স্রষ্টব্। 

সেরিব্রামের কোন্‌ স্থানে বাকা কথনের কেন্ত্র 01,0০80০0. ১৫ 31১০৩৫1 
০৬119 ) অবস্থিতি করে ? 

তৃতীয় ফণ্ট।ল্‌ কন্ভেটলিউশনে শু রিল্‌ সাহেবের দ্বীপে (10 00৩ 31 
1970691 901950136100. 8000 15181500511) বাঁকাকথমের গ্্ানু 
কেক থাকে। মন্তিষ্ষের বামপার্থো উক্ত শ্রাধু কেজ্ঞ উত্তমবূপে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইন্া থাকে । | 

সেরিত্রামের কয় অংশ ও উহাদের ক্রিয়া কিরূপ? 10151510158 820 
17671001020 06 52761018177, 

সমুখ, মধ্য এবং পশ্চাৎ এই ওটী লোব বা বৃহৎ খণ্ডে সেরত্রাম বিত্ত 
হয় । সম্মুখ খণ্ডে বুদ্ধিধূ'ত্তর কোষ, মধ্যথণ্ডে গতিবিধাক়ক কোঁয় এবং পশ্চাৎ 
খণ্ডে সংজ্ঞ। ও বিচাব প্রভৃতি ক্রিয়ার কোধ অবস্থিতি কবিয়! থাকে । এসেত্িং 
প্যারাইটাল্‌ ও এসেপ্ডিং ফণ্টাল্‌ ভাঙ্গের উত্তেজনায় পদদয়ের সঞ্চালন হয়, 
এবং উহাদিগের নিয়স্কানে উত্তেজন! প্রয়োগ কবিলে বাক্ছ্য়ে লধ্গালন 
হইল থাকে । 

প্রধান প্রধান শ্লাসুকেন্দ্বের স্থাপনা (2০816197০06 05158 87655 ) 
কিরূপ? 

মোট! মোটা অংশের এবং শরীরের নিমাংশের শাযুকেন্র মন্তিফের সর্ধোচ্ত 
স্বানে শ্বাঁপিত, কিন্ত মুখমগ্ুল ও বান প্রভৃতি শবীরেব উর্ধাংশেব পায়ুকেজ্ 
মন্তিক্ষের ভালের (0076) তলদেশে অবস্থিতি করিয়া থাকে । 

মন্তিষ্ষের কোন্‌ অংশে বেদনা অনুভূত হয়? ৮৮1৪: [01600 ০৫ 015 
01911) 051061565 70910 1? 

জাইরাস্‌ ফর্ণিকেটাস্‌। কারণ ইহার ধবংসে আর বেদন| বুঝা যায় না 

নন্তিক হইতে কোন্‌ কোন্‌ বোটর গ্যাংমিয়া ছার! আদেশ বা সঞ্চালক 


১১ ৬ ঘটার ০10৩ 07 ০৬ &1, বিচি, 


শকি গবতরণ করে? ০০979000007 ০6 2:060£ 11700001559 0017 06 
01811). ূ 

কর্পোরা্ট্ায়েটা, ক্র,রাসেরিত্রাই এবং , পন্সভেরোলাই মধাদিয়। মেড,লার 
এপ্টিরিয়ার পরামিড. মধ্যে মস্তিষ্কের আদেশ উপস্থিত হইয়া থাকে । ্‌ 

কোন্‌ কোন্‌ গ্যাংগ্রয়ার ভিতর দিয়। শবীরেব নিয়দেশের চৈতন্ মন্তিষ্ে 
উপনীত হইয়! থাকে? 00990006101 01 56105017 1101101855 6017 
96109৬/ 0 116 101711), 

চৈতন্যোত্পাদক হ্ত্র মজ্জার মধ্য দিয়! মেডুলায় উপস্থিত হইলে পব উহ! 
অপটিক্‌-থেলামাই, কর্পোরা-জেনিকিউলেট। এবং কর্পোরা-কোয়াডি জেমিনার 
মধ্য দিয়! মস্তিষ্কে উপনীত হইয়! থাকে । 


00টি লা এপ জি 


করোটির অযুর বেবরণ | 18000101501 0171018] 161৮0৭, 
আমর। সকলেই জানি যে মস্তি হইতে করোটব (014)1107) মুখ মণ্ডলের 
প্রত্যেক দিকে ১২টী ন্নাধু বাহির হইয়া থাকে। এক্ষণে একে একে ও 
ংক্ষেপে উহাদের ক্রিয়। আলোচন। কবা ষউক £:-__- 
১ম। অল্ফ্য।কৃ্টরি নায়ুখ ক্রিয়। কি? 19150619106 005 01000019 
01 9150 10010, 
ইহ ঘ্বানেক্র্রিষের বিশেষ যু, ইহা দ্বারা বিবিধ গন্ধের বিচার তইদ। 
থাকে। ইহ! নাসিকার শ্নৈন্মিক ঝিল্পতে বিস্তৃত হইয়া থাকে । ইহার উৎপত্তি 
প্রভৃতির বিববণ গ্রন্থে ৫২৯ হইতে ৫৩০ পুষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
২। অপটিক স্ামুব ক্রিয়া কি? [39000101806 075 0960 01 
8200100 1061৩, 
ইহ দর্শনেক্ট্িশের বিশেষ সার। ইহার স্তর গুলি. রেটনাতে বিস্তৃত 
হইয়া, থাকে। ইহার উৎপত্তি গ্রভৃতির বিবরণ ৫৩* হইতে ৫৩১ পৃষ্ঠ! 
্রষ্টব্য। 
অপটিক্‌ ম্নাধুব বিভাগে কি ফপ হয়) [950 ০1 6) 01%15107 
₹ ৮75 0960 177৮৩, 


চারি ০10 0৮ 01২41, 1২৬7৩, ১১৭ 


যেদিকের স্নায়ু বিভক্ত হয় সেই 'দকের চক্ষুব দৃষ্টির এক কালীন 
লোপ হয়।' 

'অপটিক্‌ ট্রাক্ট কাটিলেকি হয়? [1৩০৮ 91 01৮15101001 0৪ 00110 
019০০ 

বিভক্ত দিকের চক্ষুর বাহা অর্ধেকের দিকেব দৃষ্টি এবং অবিভক্ত দিকের 
চক্ষুব অভ্যন্তর অদ্ধেকের দৃষ্টি লোপ হইয়। থাকে । 

৪। অকৃলো-মোটর স।যুব ক্রিয়া (কি? 12017001017) ০6 07০ 0০০819- 
10010) 01 01110 1001৩, 

ইহ! দ্বার] লেভেটার প্যাল্পেরেব।ম্‌; সুপিখিয়াধ, ইণ্টাবন্তাল্‌ ও ইন্ফিরিয়াব 
বেক্টু।স এবং ইনফিবিয়ার ওর্িকু পেশীগুলিব সঞ্চালন হয়। চক্ষু মধ্যে ইহ| 
সিলির়ারী গ্যাংপিয়াকে এক শাখা বিতবখ কবে, এ শাখা হাব চক্র 
অভ্যন্তবে স্ফীংটাব পেপিলাবী এবং ঘিলিয়াবী পেশীব বক্ষ! হয় এসৎ নিকটের 
বস্ত দর্শন হইর। থাকে । বিশদ বর্ণন! মৃলগ্রাস্থব ৫৩২ হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

৩য় স্বায়ুব উত্তেজনে ও বিভাগে কি ফল হয়? 15050 06 90107019007 
81700115101) 0 1018 310 1161৮. 

ইহার উত্তেঞ্গনে চক্ষুব তারকা কুপ্ধিত হয়, ভিতবদিকে চক্ষু হেলিয়া পড়ে 
এবং চক্ষুব বিনিধ পেশীর সঞ্চালন হয়, কিন্ত কোনরূপ বেদ] হয় না। 
৩য় স্ায়ুব বিভাজনে চক্ষুব উপব-পাতার অবসনতা তয়, ভর্থাৎ চক্ষুর পাত] 
তোলা যায় না, চক্ষু বহিদ্দিকে হেজিয়। পড়ে এবং একট্রার্ণাল রেকীস্‌ 
ব্যতীত 'উ'ল্লথিত অন্তান্ত পেশীব পক্ষাঘাত হইয়া থা,ক। 

৪1 টেকৃলিয়াব ঝা প্যাথেটিক্‌ স্ায়ব ক্রিয়া কি? 170006197০1 
[7906010 01 105)0101017121৮৩, | 

ইহার উত্তেজনে স্থপিবিয়ার ব্রিক গরেশী কুঞ্চিত হয় এবং চক্ষু নিয়ে 
€ বাহাদকে তুরিক] থাকে, ইহা নষ্ট হইলে চঙ্কু স্থান ভ্রষ্ট হর না বটে 
কিন্ত সন্ুখদ্দিকে কিন্ব বিভক্ত প্রদেশাভিমুখে ১চক্ষু ফিথাইলে, একটী ব্স্তরে 
হুইটী বলিয়া! বোধ তয় । মৃলগ্রস্থে ৫৩৪ পৃষ্ঠা দেখ । রঃ 

৫ম |. টাইফেসিয়াল্‌ নারর ক্রিয়া কি ? 200170001 01 0119 71 


0160071761৮, ৫ 28 


২১৮ - ০2101 027 ০84 পাকা বিহিত, 


ইহ! ছ্বারা সংজ্ঞাপাত সঞ্চালন ও আন্বাদন হয়। ইহা! পন্ন-ভেরোলাইরের 
পাস্র্দেশ হইতে একটা ক্ষুদ্র সঞ্চালক এবং একটী 'বুৃহৎ চৈতন্টোৎপাদক 
মূল দ্বার! উংপন্ন হইর! পরে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়! থাকে । 

১ম শাখাটী দ্বারা কঞ্জাংটাইভ|; ল্যাক্রিম্যাপ্-গ্রস্থি, অক্ষিগোলক, চক্ষুর 
উপর পাতা, কপালের ত্বক, এবং নাসিকাব শুক ও গ্লৈন্মিক ঝিলীর স্বাধু 
হধ পাভ হইয়। থাকে । এ সমস্ত স্নায়ু সুত্র সেল্গরী। 

২য় শাখা দ্বার চক্ষুব নিম্নে পল্পৰ ও কঞ্জাংটাইভা, রগ, উপরের ওষ্ঠ, 
নানিক, ব্দন অর্থাৎ গাল, এবং উপর চোয়ালের দস্তগুলির ন্নাযুস্ত্র লা 
হইয়। থাকে । এ সমস্ত স্গাযুহ্থ ৫ সেন্সর । 

৩য় শাখা! দ্বারা মুখমগ্ুলের নিয়াংশের ত্বকৃ ও পেশী, চর্বনোপযোগী 
মাংশ পেশী, নিম্ন চোয়ালের দত্ত, জিহ্বা, প্যারোটিভ। গ্রস্থি এবং কর্ণের অরিকেল্‌ 
নায়ূহ্ত্র লাভ করিয়া থাকে । এই ওয় শ্রেণীর ন্াযূ স্থত্রে মোটর, ০সম্সরী, 
এবং আশ্গাদনের বিশেষ স্বাযুসথর দুষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষ বিবরণ মৃল- 
গ্রন্থেব ৫৩৪ হটনে ৫৪৭ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য। া 

৫ম স্বায়ূব বৃহৎ মুলদেশ উত্তেজিত হইলে উহার ১ম ও ২য় শাখার সর্বত্র 
এবং ৩য় শাখার কতক স্থানে বেদনা অনুভূত হয় । আবার বৃহৎ মূলের 
বিচ্ছেদে মস্তকের ও মুখমণ্ডলের সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞা লোপ হয্ক কিন্ত উহাদের 
স্থানে সঞ্চাপন ক্রিয়া ঠিক থাকে । ৫ম স্নাযুব ক্ষুদ্র মূপ উত্তেজিত করিলে 
চর্বনোপযে!গী পেশীগুলির সঞ্চালন হয়। কিন্তু উবার বিভাগে উঞ্ণ পেশী- 
গুলির পক্ষাঘাত হইব! থাকে । 

৬ এব ভ্‌সেণ্ট আাযুর ক্রিয়াকি? 9১০00) 01 01১৩ 4১00091)1 
০৫ 5130 0711 061061565 

ইহার উত্তেজনে চক্ষুর বাহ্‌ পেশী অর্থাৎ এক্ষ্টানণল রেক্টাস্‌ কুঞ্চিত 
হইয়া অক্ষি গোলককে বাহিরের দিকে পুরায় কিন্তু ইহার বিভাজনে চক্ষু 
বাহিরের দিকে ঘুরিতে পারে না সুতরাং নাসিকার দিকে টলিয়া পড়ে। 
*এন্ধ্প অবস্থাকে ইন্টার্নল দ্রাবিসমাস্‌ কছে। ৫৪১ পৃষ্ঠা দেখ। 

৭ম। ফেসিয়াল আয়ুব ক্রিধা কিউ 000000010১৩ 88018 
০136৮60011৩ ৩, 


মখ1108 ০08 085 8151 তত ই৬ ১১৯ 


ইহ! কর্ণের, মন্তকের খুলির এবং মুখ মণ্ডপের পেশীগুলিতে সঞ্চালক 
কাধুত দিয়া থাকে ।* এতদ্বাতীত, ইহা দ্বার প্লাটিদ্মা, ভাইগ্াষ্টিক এবং 
ইাইলো-হাইঅফ্লেড. পেশীদিগকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে । শম ক্সায়ু ত্বাব। 
বক্যোচ্চারণ হয় এবং লাল! গ্রন্থিগুলির সঞ্চালন ক্রিয়া হয়| বিশদ বর্ণনা 
মুলগ্রন্থের ৫৪০1৫৪১ পৃষ্ঠা! দ্রষ্টব্য । 

ফেনিয়াল্‌ স্াধুব বিশেষ গঠন ও ক্রিয়া! কি? 179০911711088 9? 01৩ 
চ০19] 75755. 

ইহ! সঞ্চালক (0700৫) শ্নাযুকপে উৎপর হয় কিন্তু পথে উহা তেগাস্‌ 
ব্বাধু এবং €ম আ্াযু হইতে চৈতন্তোংপাদদক (55৭01 ) মাধুগ্ুর লাভ করিয় 
থাকে | ফে্সয়াল্‌ জবীযুব উত্তেজনে মুখ মগুলের পেশীগুলির কুঞ্চন হয় এবং 
উচ্ভার বিভাজনে উক্ত পেশীগুলির পক্ষাঘাত হয়৷ থাকে। ফেপিয়াল্‌ সাযু 
হইতে কর্ভ।-টিম্পানাই নামক লাফু উঠিয়া সাবলিঙ্গুয়াল ও স্তাবম্যাগ জিলারী 
গ্রশ্থির রক্তবাহীনাড়ীতে প্রবেশ কবে শ্ুতবাং উ5| হ্বারা লালা আ্রাব তয়। 
আবার ফেসিয়াল স্বাতে গ্রসোফে রিপ্রিয়।ল্‌ হইতে গাষ্টেটরী সুত্র লাভ ভয়, 
০সই শ্নারুস্থত্র ছার! জিহ্বার সন্খাংশের ৩ ভাগের ২ ভাগে আন্মাদন ভ্ইয়। 
খকে। 

৮ম। আঅডিটরী স্সযুব ক্রিয়। কি? 70170110101 019 /১001107% 
01 8101) 16196, 

ইহ শ্রবণেঙ্ছরিয়ের বিশেষ আয়ু । বাহা জগত হইতে ইহা! হার! শক মন্তিক্কে 
চালিত হয় । ইহ! ৪র্থ ভেন্টিকেল্‌ হতে উৎপন্ন হইয়া অভ্যন্থব কর্ণ (18৮)- 
0170) ) পর্যাস্ত গমন করে। ইহার ধ্বংস হইলে বধিরতা উপস্থিত হইয়! থাকে । 
৫৪১ হইতে ৫৪২ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । ৃ্‌ 

৯ম । গ্রসাফেরিঞ্রিয়াল গ্পারুব ক্রিয়া কি? 0006101) 01 019 
(310550101815106581 01 011) 1)01৮5, 

উহ! ফেরিংসের চেতনার উপর কর্তৃত্ব করে তঙ্দরন্থ উহা! গ্বারা আম্বাদনও 
হটর| থাকে । জিহ্বার মৃলদেশে, টল্সিলে, কোমল ভালুতে, ফেরিংসে ও 
টিম্পানামে উহার সঞ্চালক সুত্র 10607 800৮) যোগান হইয়া! ১০ 
৫৪২ হইতে ৫৪৩ পৃষ্ঠ! ও্ব্)। 


১২৬ চ0শ্বি০ো0 0চ 03117 ইিহ৬৩, 


১৬ম। নিষোগাাটি,ক্‌ অথব! ভেগাস্‌ ল্গাধুব ক্রির! কিত৪ 6000০610% 0£ 
1) 171001)1007057810710 01 ৬৪01)5 1011) 101৮0, *' | 

ইহা প্রধানতঃ চৈতন্তোৎ্পাদক শ্ত্রে নিশ্মিত। এন্ুদ্রগুলি অগ্যান্ত নোটর 
মরু হইতে সঞ্চালক স্ত্র লাভ করিয়া! থাকে । ইহ! হার! গলাধঃকবণ ক্রিয়া, 
হাংপিণ্ডেং ক্রিয়া, রন্ত সঞ্চালন ও শ্বাস গ্রশ্বাম ক্রিয়া প্রণালী, বাক্যকথন, 
এবং পাকাশয়ের ক্রিয়া! সম্পাদিত হইয়। থাকে । বেষ্টিফর্্ম বভীব সম্মুখ হইতে 
এবং ৪র্থ ভোর্টিকেলেৰ তলদেশেব ভেগ!স্-নিউক্রিয়াস্‌ হইতে ইহা! উৎপন্ন 
হইয়া থাকে | ৫৪৩ হইকে ৫৪৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

১১শ। স্াাইন্তাল্‌ এক সেসবী শারুর ভ্তিয়া কি ?1200009105 ০01 0) 
১1১1।)71 20060550101 111111701৮0, 

ই সঞ্চালক নাযুঙ্ছরে নির্মিতি। এ স্করগুপির কতকাংশ ভেগাস্‌ সযু 
মধ্যে গ্রশিষ্ট হয়। অপব শৃত্রগুলি ্টার্ণ-মাষ্টঘ্েডে এবং ট্পিজিয়াস্‌ পেশীকে 
সঞ্চালন কবিষ্না থাকে । ইহ, পৃষ্ঠনজ্জাব পাস স্তম্ত হইতে এবং উহার অন্যন্তব- 
স্থিত ধুপর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে | এই স্ায়ুব ছোট ও এক্সেসরী 
মুর পৃষ্টমঞ্জ!র পার স্তম্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৫৪৮।৫৪৯ পৃষ্ঠা দেখ। 

স্প[ইন্ঠল্‌ একৃসেনবী ম্নায়ু বিভাজনে ও উত্তেজনে কি কি ফলহয়? 

উভাঁব নেডুলারী মুলেব বিভাজনে লেবিঞ্জিয়াল্‌ পেশীগুলিব পক্ষাঘাত স্থুতবাঁং 
প্ধভগ্গ হয়, এণং গলাধঃকবণ ক্রিয়াব উপযোগী পেশীর ক্রিয়াব লোপ হইর়৷ 
খাকে। এ স্ব ম্পাইন্ঠাল্‌ মূলেব উত্তেজন করিলে টে পিজজিয়াস্‌ ও ষ্রার্পো- 
গাধঃয়েড, পেশীব কুঞ্চন হয় কিন্তু উহার বিভাঁজনে উক্ত পেশী ছুইটার গক্ষাধাত 
তর] কাবণ অন্তন্র হইতে উঠাবা মোটব শত্র পাত করিয়া থাকে। 

১২শ। ভাইপোগাল অথবা স্তাব লিঙুযাল 'মাধুব ক্রিয়া কি?  [41০- 
(110 17611101790 ১0194571017 57101102051 01 1201 75155, 

ই৫ পরত সঞ্চালক যু ইহা দ্বারা ভিহ্বার সমস্ত গতিবিধি অথবা 
লবন ক্রি । হইয়। থাকে । ইহার দ্বার! চর্বণ, গলাধঃকরণ এবং বাকাকথন 
ক্রিগার সহায়তা হইয়া থাকে । ইহা এটি রয়ার পিরামিড, অলিভারী বতী, 
এবং হাইপোগ্সাপ, নিউক্লিহাস্‌ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ+ সাধুর 
'উত্তেজনে জিহ্বার আক্ষেপ হয়, কিন্ত ইহার পশিক়াআনে গলাধঃকরণ ও বাক/- 


শত ২0181, 993. ১২১ 


কথনর বিশেষ বিক্প ঘটে এবং ছুই পাটী দন্তেক্স মধ্যে আহারীত্ব সামগ্রী ঠিক 
রাখা যায় না'ৰণিয়। চর্ধকন ক্রিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়া! থাকে । 


বিশেষ ঠচতম্ভের বিবরণ । 


[1109 8])90181 8910899, 


বিশেষ চৈতন্যোত্পাদক স্ায়ু স্থত্রের অর্থ কি?. 7৮ ০০ 5০৮. 07681) 
1১) &1)9 691] 483৩5 ০ 3109০018%1 ৪91750* £ 

সাধারণ চৈতগ্ভোত্পাদক স্নাযুস্থত্রদিগের ষত বিশেষ ঠৈতদ্কোৎ্পাদ্দক 
্ত্রগুলিও' সমাপ্ডিস্থল হইতে মস্তিক্ষ মধ্যস্থিত সায়কেজে বিশেষ চৈতন্য লইয়!] 
গিয়া থাকে । সাধারণ চৈতন্তোৎপাদ্ক স্ত্রগুলি যেরূপ স্পশ জনিত উত্তেজনা 
বহন করে না, কিন্ত উহারা প্রত্যেকে কোন এক প্রকার বিশেষ উত্তেজন। 
বহন করে, বিশেষ ঠচৈতন্তোৎ্পাদক স্ুত্মগুলি স্পর্শ জনিত সেরূপ উত্তে জনখ' 
বহন করিয়! থাকে | যেমন অপ.টিক্‌ স্লায়, আলোক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্ত 
সেই আলোক স্পর্শ দ্বারা স্রায়বিক প্রটোপ্রাজম পদার্থ কোনরূপ শক্তি বিশিষ্ট 
হইয়! সধ্াগিত হইতে পারে না। সেইৰপ কোনগ্রকার শব্দজনিত তুবাযুর 
কম্পন কোনরূপ সাধারণ ঠেতন্যোত্পাদক শাযুসহ্ত্রের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত 
হইতে পারে না, কিন্ত শব্বজনিত ভুবাধূর কম্পন অডিটরি স্নায়ুর ভিতর দিয় 
অনায়াসে ন্সঞ্ালিত হইয়! থাকে । আবার, কোনরূপ স্ুক্ম পদার্থ অল্ফ্যাক্টরী 
্বাধুর উপর রক্ষ। করিলে স্রাণশক্তি উৎপন্ন করা যায় না, কিন্তু ভ্রাণোপযোগী 
বিশেষ চেতন্ত নাসারন্ধে,র তিতবর দিয়া অনুভব করা গিয়া থাকে । এ কল 
কারণে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে দর্শন, ভ্রাণ, আত্বাদন অথব! শব্ধ শ্রবনের অন্য 
বিশেষ প্রকার চৈতন্য উৎপাদক স্ামু স্থপ্র অবস্থিতি করে যদ্ধারা প্রত্যেকের 
তিতর দিয়া এক এক প্রকার বিশেষ উত্তেজন। সঞ্চালিত হুইয়া গাকে। 

বিশেষ চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ু স্ুত্রগুলি কি সাধারণ টৈতত্তউৎ্পাদক স্বাস্থ 
হৃত্রের গঠন হইডে ভিন্ন না উহাদের সকলেরই গঠন প্রায় একরূপ? 1০ 


87৪ 159768 ৫7027: 15 ৪৮:০৩৮৩, 
১৬ 


১২২ পু) 688) 07 81011 


সামান্ত ইতর বিশেষ থাকা সম্ভব । 

কোথায় বিশেষ চৈতন্ত অনুভূত হয় ?- উত্তেজনার স্থলে অথবা মন্তিষ্ষের 
অভ্যন্তরে? চ11)686 ৮109 89108880178 &8. 16005101290 ? 

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের স্গায়.কেন্ত্রে বিশেষ চৈতন্য অনুভূত হইয়! থাকে, কিন্ত 
সাধারণ চৈতন্তোৎপাদক সুত্রের চৈতন্ত মন্তিক্ে বাহিত হইলেও উহার সমাপ্তি 
স্থলে ঘেন্ধপ সেই চৈতন্যের অহ্ুভব হয়, বিশেষ চৈতন্তোৎপাদক দ্গায়,রও সেই 
অবস্থা ঘটিয়! থাকে । একারণ, আমর! অভ্যাস প্রযুক্ত বলিয়া থাকি যে, থে 
স্বানে জাল! অথবা যস্ত্রনার উত্তেজনা হইয়। থাকে সেই স্থলেই যেন উহাদের 
বিশেষ সংজ্ঞ। অবস্থিতি করে, কিন্তু মস্তিষ্কাভাত্তরে সেই জাল! ও যন্ত্রনা প্রধানত: 
খ্মনুভূত হয়। বিদ্যা, বন্দর্শিতা এবং অভ্যাস স্থার! বাল্য কাল হইতে বিশেষ 
চৈতন্ত বা সংজা। লাভ হইয়। থাকে । | | 

বিশ্ষে ঠতন্তের জন্ত কি কি প্রয়োজন ) 7১০৭01:97967)68 00 96৩- 
৩1৪] 881)986201). 

১। স্নায়ুর সমাপ্তি স্থলের বিশেষ অবস্থা, যদ্ধার! বিশেষ উত্তেজনা গৃহীত 
হয়,২। আফেরেন্ট সায়.._যদ্ধার! ায়,কেন্ত্রে উক্ত বিশেষ উত্তেজনা চালিত হয়; 
৩। ন্গায়কোষ দ্বারা নির্মিত এক নায়.কেন্র যারা উক্ত ঠৈতন্ত স্থানান্তরিত 
অথবা বিস্তৃত হইতে পারে । ৪ । কতকগুলি ্ায়,কেন্র, যস্ার। উচ্চ মনো- 


বৃত্তি সকল সম্পাদিত হয় এবং যন্বারা সেই চৈতন্তের স্থান, শ্বভাব ও প্রাবপ্য 
বিচার হইয়৷ থাকে । 


ত্বকের ঠচতম্য বা ম্পর্শেক্দ্রিয়ের বিবরণ । 
1076 80109191116 ০? 01)9 ৪10, 
স্বক-কোষের ভিতর দিয়! যে সমস্ত ইম্প।ল্স্‌ বা উত্তেজনা সঞ্চালিত হয় তঙ- 
সমুদায়ই 367)98 ০04 6০০1) অর্থাৎ স্পর্শ-উৈততন্তের হারা গৃহীত হইমা থাকে। 
স্পা্শ-চৈতঘ্য কয় ভাগে বিভক্ত ? 1015151008০? 09 98083 0? 600৫2, 
২। প্পর্শবোধ € 6৯০০৩ 85081১11150 ), রায় কোন স্থান স্পৃ্ঠ হইলেই 


শামি হিাাখেহাটাাাাত ০৫ গুগুহ এভ্াখৈ, ০২ 


আমরা স্পর্শের ঠিক স্থাল বুঝিতে পারি। ২। চাপযোধ (88089 0£ 1):8- 
৪.9 ), য্বার! আমর! উত্তেজনার চাপের পরিমাণ ও আয়তন বুঝিতে পারি। 
ইহা প্রথম্নটার মত স্পষ্ট অন্থভৃত হয় না। ৩। তাপধঝোধ (89739 9৫ 
69700026019 ), যন্বারা আমর! উত্তেজনা! শীতল ব। উষ্জ বুঝিতে পারি। 
অনেক স্থলে চক্ষু দ্বার না দেখিলে তাপ ব! ঠাণ্ডা ভাব ত্বকে শপ& হইতেছে 
বুঝা যায় না। 

স্পর্শ বোধ শক্তির দ্বার কি উদ্দেগক সাধিত হম্ব? ০0৮1০০$ ০1 68০৮19 
৪8081081160, 

স্পর্শ বাব আমবা পদার্থের ঠিক স্থাপনা (]0816107)৯ স্বভাব € ০01১8780691 
এব' আকৃতি (81৮৮০) বিচার কবিয়া থাকি । ম্পরশজ্ঞান ব্যতীত কোন পদার্থ 
হস্ত দ্বারা ধরা যায় ন| এবং সর্বশরীরের গতিবিধিও ভাঙগরূপে গ্রকাশ পায় না। 
স্পর্শ বোধ শক্তি না থাকিলে কোন বস্ব হন্তে দৃঢ়ভাষে ধর! যায় না। 

ম্পর্শবোধ শক্তির জন্য নাফু গুলি কিরূপে সাজান থাকে ? ৪081/%970761768 
৩ 1897598 10] 6%06119 997991791118%, 

ত্বকের ভিতর যে সমস্ত সাধারণ চৈতন্তোৎপাদক ত্র আসিয়া প্রবেশ করে 
উহার ত্বক মধো নান] আকারে ও স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট হইয়। সমাণ্ধ হইয়া! থাকে। 
সমাধি স্থলের এইরূপ সাজান প্রণালী £-- 

২। ম্পর্শকণা (৮০001) ০0:09৮8০16)- উহার! ভিম্বাকার পদার্থ । উহার! 
প্রকৃত ত্বকের প্যাপিলি মধ্যে অথব। রিটিমিউকোমামের এপিখিপিয়াল্‌ কোষ 
গুপ্পির নিম্মেই অবস্থিতি করিয়! থাকে । উহারা যে যেক্সপ পরিমাণে কার্য করে 
সে পেরূপ আকার প্রা হয়। 

২) এগুবাল্বস্‌ (67 চ:19৪)-_ইহারা স্পর্শকগা অপেক্ষা ছোট এবং 
উহাদের হত বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকে না। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষ 
তে্িকেল্‌ বা রসপ্্ণ এফ প্রকার শ্ফোটবিশেষ ; ইহাদের ভিতর গায় স্তর 
মম'ণ্ত হইয়া থাকে । ভেসিকেলের শ্রাচীর শ্বাযুর আবরণের সহিত সংযুক 
হইয়া ষাক্ব। 

৩। স্পর্শ-কোধ (০81) ০6118 )-- ইহারা এপিতাসিসের গন্ডীরত/ 
প্রদেশে অবস্থিতি কবে | 


১২৪ একা 08 পথ, 


৪। ম্বাধীন বা অসংযুক্ক ভাবে ন্নাযু সমাপ্রি [ 799 0975৩ 977817% )-- 
শ্লৈশ্মিক বিল্ীর 'এপিখিলিয়াম গাত্রে এরূপে শ্লাফু সমাপ্ত হইয়! থাকে । 

৫| প্যাকিনিয়ান্‌ পদার্থ ( £৪০1019. ০০198 )- ইহারা! ভিম্বাকার | 
পরিবর্তনশীল পদার্থ ঘুরিয়। ঘুরিয়া এরূপ পদার্থ নির্মিত হয়! উহার মধ্যস্থলে 
রস থাকে সেই রসে মাযস্তক্র সমাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ম্পশেজ্দ্রিয়ের বিবরণ ৫৯২ 
পৃষ্ঠা হইতে ৫৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


শ্বাদেক্দ্রিয়ের বিবরণ | 


কিজূপে জান্বাদন হয়? 70790006107 ০% 69809, 

জিহার বিবিধ প্যাপিলি ব! গুটিকার মধ্যে গ্যাঞ্টেটরি হ্বাযুগলির সমাপ্তি 
স্থলে রসাল পদার্থের স্পর্শ হইলেই আস্বাদন হইয়া থাকে। 

এ সকল গুটিকার অপর নাম কি? 879 ০৫ ৮09 79101119, 

টেষ্ট-বাভ স্‌ অথব! টেষ্ট-গবলেট্স্‌। 

শু পদার্থের আশ্বাঙ্দন আছে কিনা? 18869 01 ণাণ্/ ৪80108806. 

না। শু পদার্থ জিহ্বার রসে না-ভিজিলে উহার আন্বাদ্দন পাওয় যা 
না। অর্থাৎ, জিহ্ব! সম্পূর্ণরূপে শু থাকিলে কিছুই আম্বাদন পাঁওয়! যায় না। 

জিহবা ব্যতীত কোন্‌ কোন্‌ স্থান আব্বাদন কার্যে সাহাব্য করে? সম1)96 
০0১9]3 810 19 69009 117 68610 £ ? 

কোমল তালু এবং উহার খিলান, আলি জিহ্বা, ২টী টন্সিল এবং ফেবরিংস 
বা গুহানলীর উদ্ধীংশ এই কাধ্যের সহায়তা *করিয়া থাকে । কঠিন তালুতে 
অত্যল্ল আম্বাদন হইয়। থাকে । 

জিহ্যার পশ্চান্তাগে কোন্‌ দ্নাধুর যোগান হয়? 108৮ 0979 ৪0)001198 
179 080 0৪৮ ০06 009 6900৩ ? 

মসোফেরিপ্িয়াল | 


জিহ্বার অগ্রভাগে কোন্‌ শ্বায়ু থাকে 2 চা)৪৮ 05৩ 801001198 ০ 
$116 ঠ1) ০1 609 68089 ? 


৪91 0 818, ১২৫ 


টাইফেসিয়াল সায়ুর লিঙ্গুয়েল শাখা । 

জিহবার কোন অংজ্ণ উত্তম আস্বাদন হয়? ৮1১০5০০7৮1০) ০01 17৩ 
0716 [061061569 68369 0) 1068৮? 

পশ্চাৎ অংশে । জিহবার অগ্রভাগে ও মধ্যস্থলে তত সায়. দৃষ্ট হয় না ॥ 
আহারকালে ভ্্রাপেন্দ্রির় শ্বাগেক্ট্রিয়কে সাহায্য করে। নাক ৰন্ধ করিয়া এবং 
চক্ষু বুজিয়। জিহ্বার উপর একখণ্ড আতা, আলু অথবা পেয়াজ রাখিয়া দিলেও 
উহাদের আন্বাদন পৃথক করা যায় না। | 

জিহ্বাতে বিশেষ বিশেষ পদর্থের আম্বাদন জন্য কি বিশেষ বিশেষ স্বান 
আছে? 10০ 09:%8110 8689 ০1 009 6010£06 ৮৪৮৭৮৩ 681:%17) 1[)0098 ? 

আছে, জিহ্বার অগ্রভাগে কুইনি-সল্ফ উধধের কদাচ আন্বাদন পাওয়া 
যায়, কিন্ত জিহ্বার পশ্ান্ভাগে অন্ান্ত স্থানাপেক্ষা শর্করার মিষ্ট আশ্বাদন বিল- 
ক্ষণ অনুভব হইয়া থাকে। বিশেষ বিবরণ ৫৮৯ হইতে ৫৯১ পৃষ্ঠা জষ্টব্। 


স্বাণেক্দ্িয়ের বিবরণ | 
81059 01 1500911 
স্রাণ-চৈতন্ত্ের কিরূগে উত্তেজনা হয়? 770 18 6০907189০01 8201] 
83016690 ? 
ভূবায়,স্থিত শক্ম ২ পদার্থের দ্বারা ( 7 176 1)00169 27) ()6 17 ) এরূপ 
হইয়া থাকে। 
নাসিকার গ্লৈশ্বিক ঝিলি গুধ্ধ পা হইলে প্রাণের অবস্থা কিরূপ হয়? 


গন্ধ অতি কষ্টে অন্থুভব হইয়া থাকে এবং বিবিধ প্রকার গন্ধের বিচার করা 
যায় না। 


ফোৎ করিয়া নাক টানার উদ্দেখু কি? ০0৮)০০৮ ০৫ 991178 


গন্ধবুক্ত ভূবায়ুর কিয়দংশ নাসিকার স্নায় সমাধ্চি স্থলে লাগিবে বলিয় 
ধরন্নপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। | 


অল্ফ্যাক্টারী পান্নগুলি কিছপে সাজান থাকে? ঠ05085750৮ ০৫ 


01866029158, 


১২৬ 2৪৪ ০07 ঠাক, 


উহাদের অনেকগুণি ত্র নাসিকার মধ্য এবং উদ্ধের মিষেটাষ্‌ নামক 
খাতের টসম্মিক ঝিললিতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। নাপিকার ক্লৈশ্মিক বিল্লির 
এ ই অংশে উহ্।র অন্যান্য অংশের মত ভ্রমণশীল সিলিয় দষ্ট হয় না। নাঁসি- 
কার শ্লৈম্মিক ঝিল্লি শীতবর্ণের'ছয় এবং উহীতে কম রক্তবাহী নাড়ী দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । ভাক্তার ভ্যালেন্টিন পরীক্ষা! করিয়াছেন যে, এক মিলিগ্রাম মুগনাভীর 
দুইকোটার এক অংশ মন্ু্যের অঙ্গফ্যাক্টরী ন্নার, বার? আত্ত্াণ হইয়া থাকে। 
অন্যান্য নিরুষ্ট জীবের স্ত্রাণশক্ষি আরও তীস্ষ। ৫৮৭ হইতে ৫৮৯ পৃষ্ঠা ভ্রইব্য। 


দশ নেজ্জ্িয়ের বিবরণ 99089 01 911১৮ 
অক্ষিপুটের ক্রিম! কি ? 065০0 ০1 &৪ চ 91108, 
উহার! ২টি অক্ষি গোলককে রক্ষা করে এবং উহাদ্দিগকে সরস রাখে অর্থাৎ 
শুক হইতে দেয় না। 
ট অক্ষিপুট কিপ্ধপে নির্মিত হয় ৯. ঢ'01098101) 01 99103 
উহার! স্বকের গতিবিশিষ্ট পর্দ। বিশেষ 100598019 10145 01 8101) | 
উহাদের ভিতর পাতঙ্গা একখণ্ড পীত বর্ণের স্থিতিস্থাপক তন্ত দৃ্ হয় 61১70 
[01৮9 ০1 76110 6189610 18309 । 
অক্ষিপুটের লোমগুলির ক্রিয়া কি ? 000%101) 01 ৪৩ 1881)98, 
অক্ষিপুটে লোম খাকে বলিয়। অর ভিত্বর বাহিরের পদার্থ প্রবেশ হি 
পারে না। 
অক্ষিপুটের লোম এবং অন্তান্য স্থানের লোমের গভেদ কি ? [0129:920৩ 
9০ 85619১1)83 01 ০৮19? 109 £০ 6108, 
অক্ষিপুটের লোমের ম্পর্শ 6ত্তন্য থাকে একারণ বাহিরের কোন পদার্থ 
উহাদিগকে স্পর্শ করিলেই অক্ষিপুট বুজিয়! যায়। 
অক্ষিপুটের ধারে ধারে কি জন্য মাইবোমিয়ান্‌ গ্রস্থি থাকে? 02089 
০1 11610003291) £121703 81008 60719 905৪ ০01 61১6 1745. 
উহার! অক্ষিপুটের ধারগুলিকে তৈলাক্তভাখে লরস বাঁধে, একার, চকু 
লে উহাদের উগ্রড়। হয় না। 


হওক ০৮ ঠা, + ১২৭ 


অক্ষি কোটরের কোন্‌ অংশে লাক্রিম্যাল্‌ গ্রন্থি থাকে? 91৮880100 9৫ 
18010771081 £18700 17৯ 60৪ ০09, 
চক্ষুর উদ্ধ এবং বাহা কোণে। 
ল্যাক্রিম্যাল গ্রন্থির ক্রিম্বা কি 1? ঘা0০০১০) ০1 [801১0901612 
উহাতের দ্বারা রস নিঃসরণ হয় যদ্্ার! চক্ষু সরন থাকে । অতান্তত নিঃসরণ 
হইলে নিম পল্পবের উপর দিয়া অশ্রপাত হয়। ' 
অক্ষি কোটরের কোন্‌ দিক দিয়া ল্যাক্রিম্যাল নিঃসরণ বহির্গত হয়? 
01 1/801):1008] 86019061010. 
প্রত্যেক অক্ষি কোটরের ভিতর দিকে এক একটা পাংটা-ল্যাক্রিম্যালিয়া 
নামক ছিদ্র থাকে ; এ ছিজ্র দিয়া ল্যাক্রিম্যাল নিঃসরণ ল্যাক্রম্যাল থালীতে 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং "তথা হইতে নাসা সন্বদ্ধায় নলীর ভিতর দিয় 
নাসাভ্যন্তরে সেই রম উপস্থিত হইয়া থাকে । 
নিয় অক্ষিপটের বিশেষ ক্রিয়া কি 1 0006102) 01 10197 ৪7৪ 1108 
ইহার মধ্য দিয়! অধিক পরিমাণে অশ্রঙল সঞ্চালিত হর; কিন্ধ ত্রন্দনকালে 
নিম অক্ষিপুট অস্ত জলে ভাপলিয়া গিয়। থাকে । 
অর্বিকিউলেরিস প্যাল্পিতক্রেরাম্‌ পেশীর ক্রিয়া কি? এবং উহ্বার স্নায়ু 
কোন্টী? ঘা0961০0, &)এ 09:5৪ 300701/ ০£ 07১2091808 চ9179- 
0181010, 
ইহা দ্বারা চক্ষু মুত্রিত হয়। ফেপিয়াল্‌ নার্ভ ইহার সঞ্চালক স্বাযু | 
কেবন্‌ পেশীর দ্বার! চক্ষু খোলা যায় 1 71১86 0050190109123 %১৪ ৪৮৩, 
লিডেটর-প্যাল্পিব্রেরাম-হশিরিয়ার নামক পেশী দ্বার! উপরের অক্ষিপুট 
উত্তোলিত হয়। অকুলো-মেনটর নার্ভ ইহার সঞ্চালক নবাযু। 
অক্ষিগোলকের উদ্দেশ্ত কি? 0১]০% ০1 979)%11, 
ইহা ছারা একূপে আলোক-রশ্মি চালিত হয় যে, অপটিক্‌ স্নান্থুর সমান্তি 
স্থলে এ আলোক রশ্মিগুলি কিয় পরিমাণে পরস্পরে আঘাত করিয়া থাকে । 
আবার, ইহা আলোক ব্যতীত বাহিরের অন্তান্ত পদার্থ ব| অবস্থার স্পর্শ হইতে 
অগ্থটিক আাহুগুলিকে এক্ষা করিয়া থাকে। অক্ষিগপোলকে অপ.টিক্‌ গায়, 
বিশেষ ভাবে-বিস্বৃত হইয়৷ খাকে। ূ 


১২ বাক 08৮ ৪0 ছাপ, 


অপটিক আপুকে কোন্‌ পদ্দার্থ উত্তেঞ্জিত করে? 9৮00103 0 07016 
061৬9, 

আলোক ? 

অক্ষি-গোলকের বিবিধ গতির উদ্দেন্ত কিঠ 0070০89 01 006 280৬6 
8070173 06 979)98]]. | 

মস্তক সঞ্চালন ব্যতীত কেবল অক্ষি-গোলকের লঞ্চালনে যাবতীয় পদার্থ 
দৃশ্বপথে উপস্থিত হয়। 

অপটিক াযুতে ভাঁড়িত, যান্ত্রিক অথবা অন্ত কোন উত্তেজনা প্রয়োগ 
ফরিলে কিরূপ সংজ্ঞা উত্পক্ন হয়? 109০ ০1 ৮৮:1003 ৪৮11250)1. 

কেবল আলোক দেখা গিয়। খাকে। 

চক্ষুর স্বেরোটিক পর্দার ক্রিয়া কি? [0000100, ০01 ৪019:961০ ০০৯, 

ইহ। ঘর! চক্ষুর গঠন ও রক্ষা হইয়া! থাকে । 

অক্ষি-গোলকের সর্বত্রেই কি স্কেরোটিক আবরণ থাকে? 

ন|।। উহার সম্মুখাংশে কর্ণিয়া নামে একংস্বচ্ছ বিলি দৃষ্ট হয় যদ্দারা চস্ছর 
ভিতর আলোক-রশ্মি সঞ্চালিত হইয়! থাকে । 

কর্ণিয়া বিল্লির ক্রিয়। কি !' ঘীত)06101) 0? ০009৪ 

ইহার ভিতর দিয় আলোক রশ্মি সঞ্চাপিত হর এবং এ আলোক-রল্ি গুলি 
বাকিয়া গিয়া থাকে। 

কর্ণিয়া মধ্যে কি বিশেষ পদার্থ সঞ্চালিত হইতে দেখা বায়? 19০0119 
9০৭165 118 0071)08, | 

কর্ণিয়া সম্বন্ধীয় কণা । ইহাদের এমিবা নামক কাঁটাম্থুর মত্ত গতি দৃষ্ট হয়। 

কর্ণিয়া মধ্যে নাছ ও রক্তবাহীন্গাড়ী থাকে কি'না? 09703 8179 91০০0 
ড9৪86]8 01 001)65, 26 0707৩ 195 2170. 

রক্তবাহীনাড়ী থাকে না। কেবল আংশিক চৈতন্তোৎপাদক বাহু সুত্র দুষ্ট 
হইয়। থাকে । 

কোথ। হইভে এসকল স্বাধু সুত্র উৎপন্ন হয় ? 091158610০1 605 
36764 


লম্বা এবং ছোট পিলিয়ারি ম্বা় হইতে উৎপর হইয়। থাকে |" 


৪9৪ 0 ক ১১২৯ 
2১:25:85 


কণিয়াতে প্রবেশ কাগ্ে এ সকল শ্লায় স্থরের কিরূপ পরিবর্তন হখ? 
(01809ধ 91 0197 28৮1) 9169 0009 00209 

উহায়া মেতুলেটেড, নার্ভ শত রূপে কর্ণিয়াতে প্রবেশ করে কিন্তু শীপ্রই 
উহাদের মায়েলিন্‌ অদৃশ্য হয কেবল একসিস্-সিনিগ্াৰ থাকে । 

কিরূপে কর্ণিয়ার পোষণ হইয়া থাকে ৯ (79 011298, 19 00117151)9ন-১ 

উহাদের ধারে ধারে যে রক্তবহানাড়ী দৃষ্ট হয় সেই রক্তবাহী নাড়ী হইতে 
কর্ণিয়াতে রক্ত শোধিত হইয়া থাকে। 

কোরয়েড জাবরণের ক্রিয়া কি? 17717001001 01,0010, 

ইহার মধ্যে কালবর্ণের সংযোগ-তন্ততকোষ থাকে বলিয়া বহির্দেশ হইতে? 
সমত্ঘ আলোক চক্ষুর ভিতব প্রবেশ কবিতে পাবে ন।। 

কর্নিয়ায় তিতর দিয়া উপযুক্ত আলোক চক্ষুতে ঠিক সোক্জা গ্রবেশ করিয। 
থাকে । কোন কোন জীবেব এই কোঁবয়েড আবরণেব পশ্চাতে কাল বণের 
সংযোৌগ-তস্কর কোষ থাকে না বলিয়া উহার! দ্িবাভীগে ভালর/প দেখেছে 
পায় না। 

নিলিয়ারি প্রোসেস কাহাকে বলে? 106 27000901111 % 
ূ 1)0০695809 ? 

কর্ণিয়া ঝিলিব ধারে ফোরযেড আববণের যে ছই অত্যন্ত রজপূর্ণ পর্দা রঃ 
হয় উহাদিগকে সিলিঘারি প্রোসেস কহে। 

সিলিয়ারি পেশীর ক্রিয়া কি 11701006101) 01 01)0 011]12৮া 100115010, 

স্কেরোটিক আবরণের সহিত ইহা কোবযেড, আবরণকে সংযুন্দ করে, 
ক্রিষ্টেলাইন বা হ্বচ্চ লেম্ের আকৃতি ও ব্যাস বেখাকে শাসন করে এবং 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকে। * 

আইঈরিসের ক্রিরা কি 2? [ঢ010001010 01 1714. 

ইহা! একটা গোলাকার বিল্লিবং ও ব্যবচ্ছেদ্ক পর্দাবিশেষ । উহাৰ 
মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র থাকে উহাকে পিউপিল্‌ বা চক্ষুর ভারা কহছে। এ তারা 
স্বারা উপযুক্ত পরিমাণে আলোক চঙ্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে। 
আইরিস বিলিতে ছুই প্রকার পেপী হুর দুষ্ট হয়। ১। গোলাকার । 
২। বিস্তারণশীল। 





০ 


১৭3 


১৩৪ 288 6৮ হা প্রছ, 


আইরিসের ছুই শ্রেণীর পেশীর ক্রিয়া কি কি? 012061010, ০4 (1৪ 
৮০ ৪০৮৪, 
 বিস্তারণশীল পেশীদ্ধার! তার! প্রশস্ত হয় এবং গোলাকার পেশীছারা, উহ! 
কুঞ্চিত হইয়া থাকে । 
পিউপিলারি গতির উদ্গেশত কি? 01)09০৮ 01 615 081011]% 
হা১০ড০10)018৮, 
উহ দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ আলোক চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া থাকে। 
কোরায়েড আবরণের রক্তবহানাড়ী গুলি চক্ষুর পে।ষণের সাহায্য করিয়া 
থাকে কিনা? 
বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকে । 
কোরয়েড আবরণের রক্তবহানাড়ী গুলি বর্ণনা কর? 10950749919 
210০০-5০83918 ০1 61)9 010:010. 
ইহাতে ৩ শ্রেণীর রক্তবহানাড়ী দৃষ্ট হয়। ১। ছোট পোষ্টিরিয়ার-সিলি- 
'য্বারি ধমনী । ইহারা সংখ্যায় প্রায় ২০টা হয়। ইহার অপ.টিক ন্নায়র নিকট 
স্বেরোটিক আবরণ ভেদ্‌ বরিম্না কোরিয়ো-কৈশিকা গুলির জালবৎ গঠনে 
সমাপ্তি হইয়া থাকে । ইহারা ওরা-সেরেটা পধ্যস্ত গমন করে। ২। লঙ্ব 
পোষ্টিরিয়ার সিলিয়ারি ধমনী | ইহার] চক্ষুর নাসার দিকে এবং টেম্পরাল 
. দিকে অবস্থিতি করিয়া থাকে । ইহারা কোরয়েড আবরণের গিলিয়ারি অংশে 
উপস্থিত হইয়। আইরিসু পেশীকে ভেদ করিয়া সাকুলাস আর্টিরিয়োসাস- 
আইরিডিম্মেজর নির্শাদ করিয়া থাকে। ৩। সম্মুখ সিলিয়ারি, আর্টরি। 
ইহার। কৈশিকা শাখাগ্জলি হইতে উৎপন্ধ হইয়া সন্ুখ দিকে স্বেরোটিক 
আবরণ ভেদ করে এবং কোরয়েড ও আইরিস্কে শাখা বিতরণ করিয়। 
থাকে। 
উক্ত রক্তবহানাড়ী গুলির শিরা কিরূপ? এবং দেই শিরারু ক্রিরা কি? 
[10100061018 0৫ 006 61108. 
এটিরিয়ার দিলিয়ারি শিরা । ইহার! অক্ষি-গোলকের সম্মখাংশে রক্ত 
গ্রহণ করিয়া উহার বাহ দ্বিকে লইয়। যায়; ইহার! আইরিস হইতে রক্ত গ্রহণ 
* করে না। 


ছাধানমা) 0৫ 910 ১৩৯ 


আইরিস, হইতে কিক্ধূপে রক্ত বাহির হয়? 10০দ 175 11000 1)83898 
0৮8 01 61১৩ ৩০? 

লিলিয়ারি শ্রোসেস্‌ ছুটীয় ভিলাস্‌-প্লেকপাস্‌ অর্থাৎ শিরার জার্পবৎ গঠন 
আইরিস্‌ হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া পশ্ঠাংদিকে কোরবেভ শির! গুলিতে লইয়া 
গিয়া থাকে। 

আইরিসের পশ্চাতে কি থাকে? $1,96৭০ 7০0 896 ০0. 609 [০0৪ 
66007 ৪009 01103 1 

একথাক্‌ কাল বর্ণের রঙ্গিল পদার্থ থাকে, একারণ আইরিসের গাঞ্জ দিয়া 
চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করিতে পারে না । 

আইরিসের গোলাকার হত্রের ম্লায়ু কি? [675 ০06 01:0012 
0068. 

অকুলোমোটর। 

আইরিসের বিস্তারণকারী শুত্রের ক্রিয়া কি 1 ৩:৩১ ০1 18478617% 
17158. ্‌ 

টাাই-ফেসিয়েল এবং সিম্পেথেটিক । 

নিকট দর্শনে পিউপিল কুঞ্চিত এবং দূর দর্শনে উহা প্রসারিত হয় কেন! 
(08039 ০0? ০০706801077 800 31196261018 ০01 6109 70010119, 

দর্শনের বস্তব নিকটে থাকিলে আলোকগুুরশ্রিগুলি শীত একত্রিত হয়া 
পিউপিলের ক্ষুত্র ছিদ্র দিয়া অরেশে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু দর্শনের বগ্ত 
দুরে থাকিলে আলোক রশ্িগুলিকে একত্রিত করিধায় লগ পিউপিল বিস্তৃত 
হইয়া থাকে। 

রেটিনার ক্রিয়া কি? ঢ0006107 01 662108, 

অপটিক স্্রাযু বিস্তৃত হইয়। রেটিনা প্রস্থত হয় এবং উহাতেই সমস্ত পালোক 
গৃহীত হইয়া ধাঁকে। 

রেটিনার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া 00917109)1 19৪০0100 কিনূপ ? 

আলোকে ইহ! আঃযুক্ত থাকে, কিন্ত অন্ধকারে ক্ষারযুক্ত হয়। 

রেটিনাতে গ্গায়ু হুত্রগুলি কিরূপে সমাগত হয়? চ200)06 ০ 7961091 
10298, 


১৩২ & ও 07 9131707৭ 


রডস এবং কোন্স এইরূপ আকারে সমাপ্ত হইয়। থাকে । মহুষ্যের চক্ষুত্তে 
রডস্‌ অধিক দেখিতে পাওয়। যায় । 

অন্ধ বিন্দুর (13110 870 ) অর্থ কি? 

রেটিনার এই স্থান ভেদ করিয়া অপ টিক ন্গায়ুর চক্ষুর ঠিতর প্রবেশ করে। 
এই স্থানে আলোক পতিত হইলে কোনক্নপ উত্তেজনা উৎপন্ন হয় না স্কৃতরাং 
এস্থলে দর্শন কার্ধ্য হয় না। 
| ম্যাকুলা-লিউটির | 10015 10০৪ কাহাকে বলে। 

বেটিনার ঠিক মধ্য বিন্দুকে কহে। এস্থলে আলোক পতিত হইলে উত্তম 
দর্শন হয় 'এবং এ স্থলে অধ্ধিক সংখ্যক কোন্স দৃষ্ট হইয়। থাকে। 

ভিজুয়াল-পার্পন 1582] 1411) কাহাকে বলে? 

রেটিনাতে একপ্রকার পার্পল বা বেগুনি বর্ণের পদার্থ থাকে, আলোক 
পতিত হইলে উহা নষ্ট হইযা! যাঁয়। 

রেটিনার প্রত্যেক অংশে কি সমস্ত আলোক রশ্মি গৃহীত হইয়া থাকে? 
[909৪ 0৮9] [08৮ 01 070 7961027000159 811 01১০ 9 9£ 
11018? 

না। এপ্রতোক অংশ ভিন্ন ভিন রঙ্গিল রশ্মি গ্রহণ করে। বেউনার সমাপ্তির 
স্থলের অংশ লাল রশি দেখিয়া থাকে ইত]াপি । 

চক্কর একুইয়াস্-হিউমারের ক্রিয়া কি? 00107 ০1 8086০0৯- 
11071001 

ইহার ভিতর আইরিস সঞ্চালিত হয়। ইহা কর্ণিয়ার পশ্চাৎ অংশ রক্ষা 
কবে এবং আলোক রশ্মি বাকাইয়' থাকে । 

ভিইঃ যাস্‌-হিউমারের ক্রিয়াকি? ভা000৮107, 0? 9৮/০০0৪ 11010010], 

ইহা অক্ষিগোলকের শূন্য স্থান পূর্ণ করে, উহদক টাইট. ধাখে এবং আলোক 
রশ্মিগুলিকে বাকাইতে বিশেষ সাহাধ্য করিয়া থাকে। 

ক্রিষ্টেলাইন লেন্সের ক্রিয়া কি? [0100610% ০ ০77881109 1008, 

ইহা ছুই দিকে কুম্মপৃষ্টাকার স্বচ্ছ কাচ বিশেষ । ইহ! ছার! পদ্ধা্থগুলি 
বড় দেখায়। ইহা? আলোক রশ্মিগুলিকে বাকাইয়! রেটিনার উপযুক্ত স্থানে 
সঞ্চালিত করে। ইহা! বার! একুইয়াস্‌ ও ভিটি-য্লাস্‌ হিউমার প্‌থক হম্ব। 


২টি 0ঘা ৪0 ৮ুপু , ১৩ 


রেটিনাতে,কিরূপে প্রতিমুত্তি পড়ে 1 চাণত 09 100809. ঠ০া। 0৫ 
0176 796108 ? | 
' লেন্স ছুই দিক্কেই কুর্্পৃষ্ঠাকা র বলিয়া রেটিনাতে উল্টা প্রতিমূর্তি গড়িয়া 
থাকে । 

আমরা পদার্থ গুলিকে উন্ট| দেখি না কেন? ডয 0০ ৪ 106 ৪০৩ 
0১]5০6 01)3106 0০0 ? 

মনের অভ্যাস বশতঃ এবং সকল পদার্থ তীরূপ বিপবীত ভাবে স্তিতি কষে 
বলিয়া আমাদের দর্শনের কোন বিভ্বু ঘটে না। মস্তিক এই কাধ্যে বিশের 
সহাযতা করিয়া থাকে । | 

দর্শনের জন্য চক্ষৃস্থিত কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের বিশেষ আবশ্যক হয়? 
13901) 0191 1770176৮009 ০0৫ 11০ ৪৮৪ 101 ৭1010 

১; রেটিনা নামক আায়বিক পদার্থ যদ্গারখ উত্তেজনা গৃহীত ও জঞ্চালিত 
হইয়া থাকে। 

২। কতকগুলি বক্রীকারপ পদার্থ যহ্বারা 'আলোক রশ্মি উপঘুক্ত স্থানে 
গতিত হয় । 

৩। আইরিস্‌ নামে এক কুঞ্চনশীল ব্যবচ্ছেদক পেশী যদ্বারা উপযুক্ত 
প্রমাণ আঙ্গোক চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া থাকে | 

৪। সিলিয়ারি নামে এক কুঞ্চনশীল পেশী যন্বারা লেন্সের কৃতি ঠিক 
থাকে এবং সমান ভাবে নিকট ও দূরের বস্ত দর্শন হইয়া] থাকে। 

পিাঁকটং মিভিয়া বা বেখা বক্রী ফরণ পদার্থ না থাকিলে রেটিনার অবস্থা 
কিরূপ হয়? [00070162000 ০৫750800176 7060018, 

এবপ অবস্থায় রেটিনান্ঠে আলোক পতিত হইগেও কিছুই দর্শন হয় না। 

রিক্রাকসন্‌ ও. একোমোডেশন কাহাকে বলে? 10909 780890102 
গা ৪0০০000০9996107, 

রেখা বক্তরী করণ প্রণালীকে বিষ্তাকৃসন বলা যায়। ৫৬২ পৃষ্ঠা! দেখ । 
চক্ুর যাবতীয় গঠনোপযোগী পদার্থ ঠিক করিতে যে সমস্ত পরিবর্তন সংঘটিত 
বু সেই সমৃস্ত ক্রিয়ার একোমোডেশন্‌ ক্রিয়া কহে। এরূপ পরিবর্তন বা 
ক্রিয়াগুলি সিলিয়াহি ধেলীৰ দ্বারা সম্পর হইুঁয়! থাকে 


১৩৪ ঘর 08 হা 


কিরূপে আমরা মিকট ও দূর বিচার করিতে পারি? নুঙল ৫০ দত 
)00£9 0981 200 %% 00)90%৪ ? | 

শিক্ষার বলে আপন! আপনিই খ্ররূপ বিচার হইয়া 'খাকে। সেইনধপ 
অভ্যাস বলে আমর! পদার্থের ছোট বড় আকুতি বুঝিতে সক্ষম হই । 

ক্রোমেটিক আবারেশন কাহাকে বলে? 081020800 80017861022, 

শ্বেত আলোক বিবিধ রঙ্গিল রেখায় বিভক হইলে উহাকে ক্রোমের্টিক 
'আ্যাবারেশন কহে। আইরিন পেশী হার! সুস্থ চক্ষুতে এব্ূপ অবস্থা অনেক 
লিবারণ হইয়া! থাকে। 

ম্ফেরিকেল আবারেশন কাহাকে বলে ? 93179701081 2199180100, 

ুর্পৃষ্ঠাকার লেঙ্দের ভিতর দিয়া উজ্জল রশ্িগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
বাকিয়া থাকে । এইরূপ অবস্থাকে স্ফেরিকেল আযাবারেশন কহে। ক্ফেরি- 
কেল আযাবারেশন হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কারণ, মধ্য রেখাগুলি 
কেবল আইরিসের ভিতর দিয়া রেটিনায় যাইতে পারে। 

এষ্টিগ মেটিজম্‌ 48612090870 কাহাকে বলে 2 | 

রেখাগুলি বিশের বিশেষ কোণ দিয়! সথালন প্রযুক্ত উহাদের স্পষ্ট দর্শন 
না হইলে সেই অবস্থাকে এষ্্রগ মের্টিজম্‌ কহে। 

এণ্টোপিক্‌ প্রতিমূর্তি কাহাকে বলে ? 10৪6 88৪ 97260010 3218£69? 

চক্ষুর স্বচ্ছ পদার্থ গুলিতে কিঞ্ধিৎ অস্বচ্ছ অবস্থা উৎপন্ন হইলে ্রর্ূপ প্র ত- 
মূর্তি দুই হয়। এপ অবস্থ। সকল চক্ষুতেই কিছু না কিছু বর্তমান থাকে 
কিন্তু সর্ঘাদ1 অনুবীক্ষণ যন্ত্র ঘারা দর্শন করিলে এরূপ অবস্থা! অধিক উতপক্ন 
হুইয়। থাকে। 

বর্ণান্ধতা (0০010: 170013989 ) কাহাকে বলে? 

রেটিনার কিয়দংশের গঠনের উত্তমন্ধপ বিকাশ না হইলে যদি তাহাতে 
আলোক রশ্মি পতিত হয় তবে সেস্থলে দর্শন হয় না। উক্ত কারণে লাল সবুজ 
এবং পীত রশ্মি প্রধানতঃ দেখা যায় না।. 

ডিপ্লোপিয়া কাহাকে বলে? 101019)18, 

খবিতঃ দর্শন । ইহার কারণ এই বে, প্রত্যেক চক্ষু হইতে ভিন্ন ২ লয়ে 
ইন্পালস্‌ বা উত্তেজনা! গ্রহণ করিলে এক বন্ত দুইটি দেখায় । 


হাহ, 0 ৪10৭, ২৩৫ 


ডা1)56 03 10900011008 1 

এক চক্ষুর অর্ধেক দৃষ্টি শূন্ত হইলে উহাকে 11500101031 কহে । এইরূপ 
অবস্থায় পদার্থ ষেন ছুই খণ্ড হইয়া যায় এবং উহার অপ্ধেক মাত্র দেঘা গিয়! 
খাকে। এ্ররূপ স্থলে চক্ষুর দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি থাকে না। 

মায়োপিয়। কাহাকে বলে ? 0০19. 

নিকট দর্শন (91805 818106607)839 )। এরূপ অবস্থায় রেটিনায় ফোকাস্‌ 
হইয়! থাকে । ৫৭৫ পৃষ্ঠা দেখ। 

হাইপার-মেটেপিয়া [757১07096০7 কাহাকে বলে? 

দুরদর্শন ( £%7 ৪1156945953 ) এন্সপ অবস্থা রেটিনার পশ্চাতে ফোকাস্‌ 
হইয়া থাকে। €৭৩ পৃষ্ঠ! দেখ। 

প্রেস্বাইওপিয়া 7:99/]19 কাহাকে বলে ? 

ইহাও দূরদর্শন। বৃদ্ধাবস্থায় এরূপ হয়। এরূপ অবস্থায় সিলিয়ারীপেশী 
চক্ষুকে ঠিক সাজাইয়া রাখিতে পারে না (1,938 ০£,]1১০%/০] 01 &,0000- 
70০90961970 ) ৫৭৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

এম্মেট্যোপিক 929009:05০ চক্ষু কাহাকে বলে ? 

স্বাভাবিক চক্ষু। ্‌ 

মায়োপিক্‌ চক্ষুর জন্ত কিরূপ কাচ (81835 )দধরকার হয়? 

খোলবিশি্ই কাচ (0970%%০ £1%83 )। 

হাইপার-যেটো পিয়ার জন্য কিরূপ কাচ দরকার হয়? 

কুর্মম পৃষ্টাকার কচ (0017৮928199 )। 

প্রেস্বায়োপিয়ার জন্ত কিরূপ কাচ দরকার হয়? 

ফুম্ম পৃষ্ঠাকার কাচ (00052. £1933 )। 

ইণ্ট1-অকুলা র প্রেসার 1)66:০০0010৮ 70785015 কাহাকে বলে? 

চক্ষুর বিবিধ হিউমারের ( নূ90975 ) পরিমাণের আধিক্য €ইলে অক্ষি- 
গোলকের পর্দার বা আবরণে টান পড়ে, এপ্প অবস্থা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে 
উদ্ধাকে গ্লরকোমা 019500208 কহে 1 

7)1০7625 106319 কাহাকে বলে? 

€ষে সমন খ্বচ্ছ পদ্দার্থ আলোক রশ্মিকে বক্র অর্থাৎ 7০৯০৮ করিয়া 1098৩. 


১৩১ » ১8], 


তাপাপিপটি শত দা ও পাশে পিপি পি পপ পআসপা আপল সা সিশিপপেিিসি ি পপি পপ ীপি শাশীশিস্শিটিশি শন শ্জি শি ও শিস্পিিকসি পি 


বা! মুর্তিকে ঠিক রেটিনাতে চর করে সেই সমন্ত পদার্থে 2 
ই61% কহে । 

01] 2১০৮1750000) কাহাকে বলে £ 

যে অন্বাভাবিক অবস্থায় চক্ষর ডার। আলোকে কুঞ্চিত হয় না কিন্তু &০০০- 
7203100 ঠিক থাকিলে কুঞ্চিত হয় তাহাকে এরূপ নাম দেওয়া যায়। 

ব)96801009 কাহাকে বল! রী 

যে সমস্ত [91০ দ্বার) অক্ষি গোলক ঠিক থাকে উহাদের গরঠিক হইলে 
€£0100 25500) চক্ষুর যেরূপ আক্ষেপিক এক পেশে ও কাপার মত্ত 
গতিবিধি হম্ম সেই অনস্থাকে 596%£505 কহে । 


শ্রবণেক্দ্িয়ের বিবরণ | 198108. 


009০ 097৪ অর্থাৎ দর্শনের আধুর মধ্য দিরী যে সমস্ত 110100196 যাক 
উচ্।দিগকে যেমন 11017 বা আলোক বলা”যায় তেমনি %0010্য অর্থা ? 
শ্রাপণেশিয়ের স্মায়র মধ্য বিনা সে সমস্ত £00019৩ যায় উহাদিগকে পেইরূপ 
জবা কহে। 

কর্ণের কয়টা বিভাগ দিয়! উহার তিতর শব্ধ প্রবেশ করে? 101%131003 
01 076 ৬৪, 

৩টী। ১।বাহাকর্ণ ও অডিটরী খাল; ২। মধ্যকর্ণ (টিম্পানিক ঝিল্রী 
আডিটবী খাল ও মধ্যকর্ণের ব্যবধানে অবস্থিতি কবে); ৩। ল্যাধারিস্থ 

বাহাকতণর ক্রিয়া কি? [7070930000০ 6১০08] ৪৮ 

উহ দ্বার শব্দ সংগ্রহ হয়। 

অভিটরী খালের ক্রিয়া কি ['0006107 0৫ &001607 ০8081, 

উ:1 তৃবায়,র কম্পন বৃদ্ধি করে। 

বাস্থাকর্ণের ধোলের ক্রিয়া কি? 000010 01 0911186), 

উহা দ্বার বাহিরের পদার্থ ধৃত হয়, নতুবা তাহা 'কর্ণের ভিতর প্রবেশ 
করিতে পারে । 

' টিম্পানিক বিশ্লীর ক্রিয়া কি? ছ37106707, ০৫ 651810805৩0, 


তছব5চ 0871৮ 1২বিতে, ১৩৭ 


উহ! মডিটাবী ধাল হইতে তুরাষুব কম্পন গ্রহণ কবিয়া মধাকর্ণের অসি 
সমূহে প্রেবণ কবে। 

টিম্পানিক বিল্লী বাহাদিক হইতে ভিতর দিকে টালু থাকে কেন? 80৮ 
[7০55 01 01১৩ ১109০ 91 01) (5101917710৩ 10017801108 (00) 0015৮ 81] 
€০ 17) %710, 

এরূপ অবস্থায় শষ উংপন্নের শ্ুবিধা তয়। 

টিম্পানিক ঝিলী অতিরুম কবিয়া শব্দের কম্পন কিন্ূপে ভিতবে সঞ্চীলি 
হয়? [7):৮ ৭1৩ 07৩ ৮91770100৭0 800100 0105001000 206 
16911 (1)০ (51001991010 10610101815? 

মেলিশন্‌, ইন্কাস্‌, ও ষ্রেপিস্‌ নামে ৩খানি ক্ষুত্রক্ষ্র অস্থি নামানুসারে 
ক্রমাশ্বয় পরস্পা সংযুক্ত থাকে । উগ্াবা একদিকে টিম্পানিক ঝিল্লী এবং 
অপবদিকে অভ্ভান্তব কর্ণেব ডেষ্টিবিউলেব উপব যে ডিম্বাকাঁব ০৮,] ছিদ্র থাকে 
সেই ছিদ্রের সঠিত সংযুক্ত থাকে । ভূনাঘুব কম্পন্‌ মেলিয়াস্‌, ইন্ক[স্‌ ও 
ট্টেপিসেব উপর দিয়া ভেষ্টিবিউলে উপস্থিত হয় । 

্রেপিডিয়াস্‌ পেশীব ক্রিয়া কি? 7৫006000£ 301950105, 

ইত ষ্েপিস্‌ নামক অগ্চিতে সংযুক্ত থাকে এবং ইহা কুঞ্চন কালে ও 
আঅস্কিকে ডিম্বাকাব ছিদ্রের মুখ হইতে টানিয়া লয়, নতুবা |উচ্চশষ বশ&ঃ 
এ 'অস্তি ডিম্বাকার ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া বপ্লিরতা উৎপন্ন করিবার সম্বাবন! 
থাকিত। 

টেন্পর-টিম্পানাই পেশীব ক্রিয়া কি ? 1৭017016101 06161401971) 

চা মেলিয়াস্‌ অস্তিব হাতকে অভ্াঙ্থব দিকে টানিয় ট্রিপ্পানিক বিলীধ 
টাইট ভাব বৃদ্ধি করে এবং উচ্চশব্ধ হইলেও এ বিশ্লীকে অধিক কাপিতে 
দেয় না। 

ল্যাক্‌সেটত টিম্পানাই পেশীর ক্রিয়া কি? 17010066018 0 177%800৫ 
শু 00071), 

ইহা ম্যালিয়।স্‌ অস্থির হাতলকে বাহাদিকে আকর্ষণ করে হ্থৃতরাং টিম্পানিক 
বিদ্লা শিখিল হইয়া ষায়। 


ইউষ্টেশির়ান নলীব ক্রিক! কি? 700605 (5]2 0815013070১, 
১৮৮ 


১৩৮ ১1৩5৮ ০7 4] 


ইহ! ফেরিংস অর্থাৎ গুহানলীর সহিত সংযুক থাকে এবং টিম্পানিক বিজলী 
পশ্চাতে মধ্যকর্ণের ভিতর ইহ! মুক্ত থাকে । একাবণ টিম্পানিক ঝিললী সজোরে 
তাড়িত হইলে কিঞিত পরিমাণে বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। 

ইউছ্টেশিয়ান নলী কি সর্বদা যুক্ত থাকে ? 1516 09256851010) 0091 ? 

না। সর্ধদ। মুক্ত থাকিলে মুখ গহ্বরের ভিতরে যে বিবিধ প্রকার 
শব হক্স তাহা হইলে সেই সকল শব কর্ণেক ভিতর হুহতে উৎপন্ন 
হইত । 

অস্থি সমূহ হইতে কিরূপে শব্দ অভিরি লাযুর শেষ সুত্র স্থলিতে সঞ্চালিভ 
কয়? 130%/ 50110 1৭ 67715110060 ? 

অর্ধ চন্্রাকার নলী গুলি এবং ঘোরাণ,ঘোরাণ পি'ড়িব মত পদার্থের দ্বাবা 
উত্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

সেমিসাকুলার বা অর্ধ চক্জ্রাকার নলীগুলি কোন পদার্থে পুর্ণ থাকে? 
৬/173 0 0115 0)6 56101081010171050515 ? 

' এ্োলিম্ফ নামে এক প্রকার তরল পদাথে পূর্ণ থাকে। 

বাহদেশ হইতে এগ্ডোলিম্ক কিরূপে শবের উত্তেজনা গ্রহণ কবে? [০ 
[.00015/17)191) 16০61৮99 1000901565 001) 0০ ৩%০1101 1 

ডিত্বাকার ছিদ্রের উপর যে ঝিল্লীদৃ্ হয় উহাব সহিত এগ্োলিম্ফ বিশেষ 
ভাবে সংযুক থাকে হ্ুতরাং &্েপিস্‌ অস্থি খু বিল্লীতে আঘাত করিলে সেই 
আহষাত জনিত কম্পন এপ্তোলিম্ফ দ্বার! সঞ্চালিত হয়। 

অর্ধ চন্দ্রাকার নলী গুলিতে অডিটরি সামু সুত্র গুলি কিরূপে সমাপ্ত হয়? 
170৮ 00 (1) 06555 6190 11) (১৩ ০0101100121 081751৭, 

উহার! বিশেষ প্রকার এপিথিলিয়ইড কোষে সমাপ্ত হয়। এ সফল 
কোষের অগ্রভাগে সুস্মৎ কেশের মত গ্রবর্ধন দৃষ্ট হহয়া থাকে । 

অটোলিথস্‌ নাক পদার্থ গুলির, ক্রির। কি? চ01000167) ০1 118 
06০116)3, 

উহা ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র কাক্েরিয়াস্‌ বা চুণ ঘটিত পদার্থ বিশেষ। এটোলিম্ফ 
নামক পদার্থের কম্পন হইলেই এ সকল চুণ ঘটিত পদাথ সঞ্চানিত হইস়া 
অডিট ছাযু সবের সমান্তি স্থলে উত্তে্ন৷ করিয়া থাকে । 


শাবি 0105 4১10 85207. ১৬ 


শ্রবণ শক্তির সাহাধ্য ব্যতীত অর্ধ চক্্রাকার নলী গুলিক্ন অপর ক্রি কি? 
006: (81096101, 05 50101100120 08218. ্‌ 
“উহার সামঞ্জন্ঠ রাখিয়া থাকে; কারণ, ই দেখ! গিক্কাছে যে অর্থ 
চক্ত্রাকার নলীর মধ্যে সোজ! নলীটী কাটি দিলে ছুই পার্ঘে মাথা ঢালিভ 
হইয়। খাকে। খর্ধ চক্ত্রাকার নলীগুলির মধো যেসুটী লন্বতাবে অবস্থিতি করে 
উহাদের বিভাগ হইলে মন্তক উপর ও নিম্নের দিকে চালিত হইয়া থাকে । 
অর্ধচন্ত্রাকার নলীগুলি নষ্ট হইলে শ্রবণ শক্তির বিশেষ কি হানি হয়? 
[0965 6০001) ০06 5610101800151 08108155009 (1১৩ 005৩1 
00171681100 2 | 
বিশেষ কোন হানি হয় না । আথবা অতার্ধ হানি হইয়া থুকে। 
কর্ঠাই গুলির ক্রিয়া কি ? [7617০001 01 01৩ 01281] 06 ০০970, 
প্নাযুহ্বত্র গুলি এই সকল পদার্থেও সমাপ্ত হইয়া থাকে। উহার বিশেষ 
শুর উৎপন্ন কবিতে পারে বলিয়া বর্ণত হইয়াছে । 
শ্রবণশক্তি দ্বারা শবে কি কি স্বভাব বিচার কর যায়? ড/151 
01081617065 1) 5০81150 027 11৩ 697 0196172101৭1) ? 
শুর উচ্চ কি মৃছু, কি কর্কশ প্রভৃতির বিচার হইয়া থাকে। অভ্যাস 
বশতঃ নিকটের অথবা দুবের শব আমরা বিচার করিতে পারি । 


সরে অত 


গহ্বর ও বাঁকাঁ_116 ৬০1০৪ ৪10 3069017। 


কিরূপে স্বর অথব! শব উতপর হয়? 117 180 99 15 (0৬ ৮০1০৩ ০৫ 


5০710 [১:০0 ? 


শ্বাস নালীয় উপরিভাগে গ্লটিল নামে এক সংকীর্ণ ছিদ্রঙ্কার ফুস্ফুদ্‌ স্থিত 
ভূবাস্ সঙ্গোবে প্রস্থান কার্য দ্বার! বাহির হইলে স্বর বা শব উৎপর হয়। লেরিং- 
পের নিয়ভাগে গ্লটস অবস্থিতি করে, উহার হই পার্খে পাতলা ও বিঞ্লাবং শুর 
পাশাপাশি অবস্থিতি করিয়া থাকে । উহার উপর দিয় বামু বাছির হইলেই 
উহ্বাদের কস্পনজনিত শক উপর হয়। একারণ ট্কিয়াতে ছত্র হইলে 
বাকা উচ্চরিত, হয় ন। | 


১৩৯ 75 01০৮ 50 5৮10৮011, 


* ম্বরের প্রধান প্রধান ষন্ত্রকি? 01161 0৫45 0৫6 ০1০০, - 
ছুটী ভোকাল্‌ বা শ্বর রজ্জ,।। উহার! লেরিংসের. পেশীছার সঞ্চালিত 
হইয়। খাকে।' 
লেরিংসের ক্রিয়া কি? (01)061015 061,7151%, 
ইহা একটা গহ্বব ধিশেষ এবং ইহাতে তোকাল্-কর্ভস্‌ ব স্বর রঙ্জ, থকে 
বলিয়। স্বর উৎপন্ন হয়। 
থাইরয়েড এবং ক্রাইকয়েড উপান্থিব ক্রিয়৷ কি? 
উহার স্বর যন্ত্রের কঠিন প্রাচীর স্বরূপ । উহাদের খাব স্বর যন্ত্রের রগ 
হয়া থাকে। লেরিংসের সশ্বুথ ও পার্বণকে অসম্পূর্ণ অস্কুবিরূপে থাইরয়েড, 
উপাস্থি অবস্থিতি কবে; কিন্তু লেরিংসের চতুর্দিকে ক্রিকয়েড, অধ সরি 
করিয়া থাকে । উহার পশ্চাপ্তাগ সন্দুখাংশ অপেক্ষ। গ্রশস্ত । 
এরিটনয়েড উপাস্থিব ক্রিয়া কি? উহার ক্রিকয়েড অগ্তির পশ্চাৎ অংশের 
উপিভাগে নড়নশীল ভাবে অবস্থিতি করে। বাক্য কথনোপযোগী কতকগুলি 
পেশী এরিটনয়েড,_ উপাস্থিতে সমাপ্ত হইয়৷ থাকে । 
লেরিংসের আভ্ন্তরিক (170)881০ ) পেশী গুলির নাম ও রা কি? 
উহার! ভোকা'ল্‌ ক দটার উপর বিশেষ ক্রয়! প্রকাশ করে। উহাদের 
নাম ২-_ছুটী ক্রিকো-থাইফেড, ছুটী থাইরো-এরিটনয়েড, ছুট পো্টিরিয়ার- 
ক্রিকো-এবিটনয়েড, দুটা ল্যাটাবাল্‌ ক্রিকে।-এপিটনয়েড, এবং একটা 
এবিটনয়েড। ৃ 
জিকো-থাইরয়েড দ্বারা ভোকাল্‌ কর্ড অত্যন্ত টাইট হয় কিন্ত থাইরো- 
এবিউনয়েড, দ্বাৰা ভোবালকর্ড শিথিল হইয়া থাকে । পো্টারয়ার ভ্রিকো- 
এরিটনয়েভ, দ্বার। স্বর রজ্জ, বা ভোকাল্‌ কডফ'াক হইয়া গ্লটিস্‌ ছিত্রকে বিস্তৃত 
কবে কিন্তু ল্যাটারাল্‌ ক্রিকো-এরিটনয়েড্‌ ছারা গটিস্‌ বন্ধ হইয়া থা। 
এরিউলয়েভ পেশী ও প্লটিস্‌ বন্ধ করিয়া থাকে । 
হারের সাধু কৌশল কি ? 121৮০109 00601)9101910 01 009 ৬০:০৩, 
নিমোগ্য।স্ট,ক স্বায়ুর চৈতন্তোত্পাদক হুত্র গ্লটস্‌ ছিদ্রে যোগাম্‌ হয়; 
একারণ গ্লটিস্‌ এরূপ. চেতনা বিশি থাঁকে যে, কোনক্ধপ বাহিরের পদ্গার্থ অথবা 
ুর্ন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত গ্যাস্‌ উহার তিতর প্রবেশ করিও পার না । তেগাস্‌, 


27; 9105 510 5৮5 £6 ক, ১৪১৯ 


উহার স্থপিখিয়ার ও ইন্ফাব্রঙগার শাখ দ্বাব!গ্রটিস্‌ ছিদ্র বন্ধহয়। এতদ্বযতীত 
উক্ত ন্ন'যু ও'্উহার শাখার গ্রটিসের রক্ষ। হয় এবং নিয়মিতভাবে শ্ববে 1চ্চারণ 
হইয়| থাকে। ইন্ফবিয়ার লেরিঞ্িয়াল্‌ পেশী গ্লটিসের কুঞ্ণন ক্রিয়ার উপর 
বিশেষ কর্তৃত্ব কৰে এবং স্থুপিরিয়'ব লেরিঞ্রিমাল্‌ উক্ত কুঞ্চন ক্রিয়ার অবস্থ! 
মস্তিষ্কে উপনীত কবিয়া থাকে । 

স্বরের গুণ (1১:9০:0২) কি? অর্থাৎ উঠ দ্বাবাকি বিচার হয়? 

স্বর (১) ক্ষাণ পাঁ মোটা, ০১) মধ বাঁ উচ্চ, (৩) কর বাঁ মধুব এইরূপ 
বিচার করিয়! থাকে । 

শব' সম্বন্ধে এপিপ্লইসের ভ্রিয়। কি? [70091806 602৮0105 0 
1602810 10 50011]. 

উহ! নিয়ে পতিত হয়]! লেযিংস গহবরকে আবৃত করি'ল স্বর গভীর ও। 
মোট! হইয়। থাকে। 

পোকাল্‌ কর্ডগুলি নিকটবন্তী হইলে কিবপ শবা হয়? 

উহাব! টাইট হইয়| পবস্পরে নিকটবর্তী হইলে স্বর উচ্চ হয় কিন্তু উহাবা 
পরস্পর পৃথক হইয়া শিথিল হইয়! পডিলে স্বর ক্ষীণ হয়। 

আযফেসিয়। কাহাকে বলে? ৬৮/1)7015 7[017512%. 

বাক্য কথন শক্তির আংশিক অথ] সম্পূর্ণ লোপ হইলে উচ্ভাকে আফেনিয়! 
কহে। মঞ্চিক্কের ভিতব কাবণ উতপর হঈয়া! এরূপ রোগ উপস্থিত হয়। 

আযফেসয়। এবং এফোনিয়ার পার্থক কি? 1016075176৩ 7১26৮061) 
৪091775512 710 90101012, ূ 

আযাফেসয়। রোগে বাক্য কঠিবার চিন্তার স্াকূবিক শক্তির বিকার হয় কিন্ত 
লেরিংসের রোগ বশতঃ স্বরোচ্চারণ করিতে অশক্ত হইলে উহাকে আফোমিয়। 
কছধে। 

আযফিমিয়। কাহাকে বলে? 45১01:89177197 

মুখগহবর এবং জিহ্বা বাধা! কথ! কৃহতে ন1 পাবিলে উহাকে আফিমিচ। 
কহে। আফমিয়া রোগকে কখনঙ আযটেকৃসিক-আফে সয় রোগ রুহে। 

আযাফেসিয়। রোগঞ্জন্ত বাক্তি চিন্তা রুরিতে এবং কথা ম্মরণ রাখিতে পায়ে 
কিনা? 090 80108510 981167/05 (01121 200 260069096 ? 


১৪২ ২৮১71 8016 তৈ চত৬ ৪৩. 


পাবে। সেই বারি লিখিয়! আপন ভাব বাত করিয়! খাকে। 

আযম্নে লক-আযাফেসিয়। ন101)9510 50178817 কান্থাকে বলে? 

ঞইরূপ অবস্থায় কল্পন! হয় কিন্তু কথ! যোগার না, বুড়া! বসে এইরপ 
আবস্থ! হইলে আম্ানসিয়া-সিনাইলিস্‌ কছে। 

প্যারাফেসিয়। কাভাকে কহে? চ51710178518, 

কল্পনাব সহিত এ্ক্য করিয়া কথ বাহির না হইলে অর্থাৎ কথা কহিতেং 
কল্পনা শক্কি পরিবর্তিত হইলে রূপ অবস্থাকে প্যার[ফেপিয়া! কছে। 

আযাগ্রাংমটিজম্‌ কাহাকে কছে? ফে্ানাটো8 01817, 

ব্যাকরণ গুদ্ধ কবিয়! কথা সাক্জাইতে না পারিলে এরূপ অবস্থা! ঘটে। 

ব্রাডিফেনিয়া কাছাকে বলে? 81895017318. 

প্যাথপ্জক্যাল বা জৈবনিক পরিবর্থন হেতু ধীরেং কথা কহিলে এন 
অবস্থ! ঘটে। 


সিস্পেখিটিক যু বিবরণ-_-95177086)966 1)91568 | 


মেরুদণ্ডের তই পার্খে বৃসংখাক নন্মেডুলেটেড, জরায়ু শুর ও গাংযিয়া 
সজ্জিত তইয়া অবস্থিতি করিয়! থাকে । উহাদ্দিগকে সিশ্পেধিটিক নার্ভ ও 
গ্যাংগ্রিযা বল! যায়। 

র্যামি-কমিউনিক্াণ্টস্‌ (18121 ০010100011081715 ) কাহ্ীকে বলে ? 

উহার] ম্পাইন্ঠ।ল শ্বাস হইতে উংপন্ন হইয়া সিম্পেথিটক কর্ডের 
সন্ত সংযুক হয়। প্রত্যেক স্পাইন্যাল্‌ ক্সাস্ু এইরূপ সুজ বিতরণ করিয়া 
থাকে । 

সিম্পেধিটক ক্াধুর কেফালিক, ভসাঁল এবং আব ভোমিভাল অংশের 
ক্রিয়া কি? (060119110, 001৭8), 50001817901 ), 

উহার! আপনাপন প্রদেশে জ্লাযু মুত্র বিতরণ করিয়! থাকে । 

কেফালিক্‌ অর্থাৎ মন্তকের সিম্পেখিটিক অংশ বহুবিধ সুত্র দ্বারা ক্রেপিকাল 
অর্থাৎ মস্তকের সেরিব্রোপ্পাইনল যু সুজয় সহিত, সংকুক' হইয়া 'থাকে। 


০৮৮১1125110 খে 6185. 5৪৩ 


সিশ্পেখিটিক ল্বাযুর আৰ. ভোমিম্ত।ল্‌ অংশ উদরস্থিত ষস্্র সমূহকে লাধু সুত্র 
বিতরণ করিয়! থাকে । ৰ 

সিল্পেখিটিক ময়ুদিগের ক্রিয়। কি ? 170100601০1 07 9)10780176116, 

১। স্বাধান ক্রযা। অর্থাৎ মন্তিক্ক প্রভৃতি উচ্চ গ্নাযুকেন্দ্রের উত্তেজনার 
সাহাব ব্যতীত উহা স্বয়ং ক্রির! প্রকাশ করিয়া থকে। কোন কোন স্থলে 
পৃষ্ঠমজ্ার অ(মুকেন্দ্র উহাদের উপর কতৃত্ব করে। যে যে সিম্পোথাটিক স্নায়ুর 
অংশে স্বাধীন ক্রিয়া হয় উদ্ভাদের নাম যথা £- হৃৎপিণ্ডের অটোম্যাটিক 
গ্যাংগ্িয়া, অন্ত্রের মেসোর্টিক প্লেঞ+্সাস্‌, জরায়ু ফেলোপিয়ান নলী ও ইউরটার 
স্বত সিম্পেখিটিক প্লেকসাস্‌, এবং [লম্ফাটিক নলীব ও রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া 
সম্পাদনকার)। (স্ম্পেখিটিক সাসু। 

২। 'পরাধীন ক্রিয়।। অর্থাৎ অন্তান্ত মন্তিষ কশেরুকা সব্বন্থীয় সামু. 
কেন্দ্রের সাহায্যে সিম্পাথেটিক-ক্রিয়। প্রকাশ ইয়। যথ৷ 2 স্পাাঙ্কক নামক 
লিম্প্যাথেটিক শ্লামুব চৈতন্তোত্পাৰক স্থ | 

সার্ভইকেল বা গ্রীবা গ্রদেশ্থ (0৩11০21 ) সিম্প্যাথেটিক যুব ক্রিয়া 
কি? 

১। শ্রীৰা প্রদেশ সিম্পাথেটিক ক্গাযুতে চক্ষুর তারা বিস্তারপকারী স্তর 
দৃই হয় এ স্রগুলি পৃষ্ঠমজ্জা হইতে উৎপন্ন হইয়! সেল ও সার্ভাইকেল নায়ুর 
ভিতর দিয়। সার্ডাইকেল সিম্প্যাথেটিক ক্গাযুতে উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত 
মন্তকের ভিতর চক্ষুতে উপনীত হইয়া থাকে । ২। চক্ষাস্থত চোস্ত পেশীগুলিকে 
এবং অ।ংপিকভাবে এন্সটার্ণেল রেক্টাস পেশীকে সঞ্চালক স্ায়ুসহ্ত্র দিয়! থাকে । 
৩। বাহ্‌ কর্ণে ও মুখের পার্খে, টীন্ফানাম নামক গহ্বরে; আইরিস্‌. কোরয়েড 
ও রেটিনার অংশে, ইসোফেগাস্ঠলেরিংস ও থাইরয়েন্ গ্রস্থিতে এবং মস্তফ্কের 
রক্ত ব€। নাড়ী ও ঝিন্ত্রী সমূহে ভেসোমোটার নামক ম্রায়ুহ্ত্র বিতরণ করি! 
থাকে! ৪ লালা সন্বন্থীয গ্রন্থি সমূহে সিক্রিটপী এবং ভেসোমোটার স্গাযুসুত্র 
যোগাইয়1 থাকে । ৫1 ধঘর্খগ্রন্থিতে সিক্রিটরী হুর দিয়া থাকে। 

খোরাসিক এবং আব.তোমিন্ত।ল সিম্প্যাথেটিকের ক্রিয়া কি? 

২। নিগ্ন সার্ডাইকেল এবং প্রথম থোরাসিক গ্যাংশয়ান হইতে উত্তেজন- 
হান্ী বা এক্সিলেরেটিং কৃত সৃংপিণ্ডের কার্ডিয়াক গ্লেকাসে উপস্থিত হয়। 


১৪ ১৮০] 510 সাও, 


পাশিশশ শি শশী শিপ 2 তি পিপাশি পিপি শীশীশীাশা্ীতি _শিশিশশী শপ িশি শী সী তি শি শশী পাপী সপ ০ ৯ পাসপিপপক্পপাপা 


২1 সার্ভাইকেল সিপ্প্যা্েটিক ্গাধুডে এরূপ স্থ আছে যাহাদের উত্তেজনায় 
মেডুলাস্থিত, কা ভর্গাক্‌ ইন্হিবিটর অর্থাৎ হৃংপিণ্ডের দমনকারী জায়ুকেন্্ 
উত্তেঞ্িত ছুই থাকে । এপ ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত এট যে, কোন জীথের উদরে 
(সালার-প্রেক্স।স্‌ নামক সিম্প্যাথেটিক ম্বাযু অংশে সচরাচর আঘাত ক'রলে 
হৃংপিওর ক্রিয়া লোপ হেতু মৃত্যু ঘটিতে পারে। 

স্পাহ্কিক 910171)01)101০ নার্ড কাহাক্কে বলে? 

ইহ! সিম্পাণাথেটিক শায়ুর, একটী প্রধান শাখা ইহাতে ভডেলসোমোটর 
'নায়ুহর দৃ্ হয়। এসকল স্পাক্ষক আমু মধ্যস্থিত ডেসোমোটার আযু্ন্ 
শাবা প্রধানতঃ উদরের রস্তব্! নাড়ীগুলির শাসন হইয়া থাকে। স্পাস্কিক 
স্নায়ু মধ্স্থিত ভেসোমোটার স্গাযুস্থর গুলি দ্বারা মুত্রগ্রন্থির ধোগান হইয়া 
থাকে । শরীরস্থিত যাবতীয় ছেলোম্টের আয়ু পৃষ্ঠ মঙ্জার ভিতর দিয়া গমন 
ফরেন । কিন্ত উহ'দের কতকগুলি ঃজ্ভার উপর দিয়া সিম্পাথেটিক স্াযুর 
ভিতর প্রবেশ করিয়। থাকে। 

সার্ভ।ইকেল সিম্প্যাথেটিক বিভাগে ক ফল হয়? [2001 ০4 01৬91011 
২0001)6 517507179610, 

২। চক্ষুর তারক! কুঞ্চিত তইয়াথ'কে। ২। বিভক্ত প্রদেশের রক্তধাহী 
নাঁড়ীতে রক্ত জমিয়া থাকে। ৩। অক্ষিপুটগুলি অধিক ফাক হইতে পারে 
না। ৪1 চক্ষু বলিয়া যায় অর্থাৎ অক্ষিগোলক উহার কে।টরে টুকিয়া থাকে। 
৫ । কখন কখন মুখ মগুলের একপার্ষের শুক্কত উপন্তিত হইয়া থাকে। 
৬। থুণ] ও বৃদ্ধশীল জীবের সার্ভাইকেল গিম্প্যাথেটিক বিভক্ত হইলে সেই 
কের মুখের ও কর্ণের বিবৃদ্ধি হয়) বিভক্ত প্রদেশে রল্রাধিক্য হেতু এক্ষপ 
হুইয়। থাকে। | 

সার্ভাইকেল সিম্পাথেটিফ উত্তেজনা করিলে কি হয়ঠ 7০৫ ০1 
91017710171801) 06 11706 5517)811) 00, 

২ চক্ষুর তারকা প্রশস্ত হয়। ২। কখন কখম উত্তেঞিত' দিকে গ্রচুয় 
ঘর্ম হয । ৩। অক্ষিগোলক যেন বাহুর হইয়। আইসে এবং ৪ অক্ষিপুটগুলি 
অত্যান্ত ফাক হইয়া! থাকে। 


ছটঠ12 080৯ 85, ১৪6৫ 


স্্রীজননেক্িয়ের বিবরণ | ৮৪৩1৩ ০7880, 


৬176 00 509 00970 0 50106150100 8100 16৮০1011617? ? 

জন্মে প্রাথমিক কারণকে £50678002 কহে (01715108] 0803৩ 1 
8০৮%/0))। আর যেরূপে অস্থুব বৃদ্ধি পার ও বিক্সিত হয় সেই অবস্থাকে 
বিকাশ (0০৮10797100) কহে? 

স্ত্রী জননেক্ত্রিয় যথা £__ছুটী ওভারী বা ডিম্বাধার, ছুট ফ্যাণেপিয়ান্‌ বা 
ডিম্বাধারের নলী, ইউটিরাস্‌ ঝ| জরাধ্ধু এবং ভ্যাজাইনা ব৷ যোনি নলী। 

ছুটা ওভারীর ক্রিয়।কি ? [01)0002, ০1 008 0৮51159, 

ওভ| বা ভিম্ব প্রস্তত করাই উহাদের কার্ধা। 

ছুটী 'ফ্যালোপিয়ান্‌ নলীর ক্রিয়া কি? 180060001 0৩ [79119018210 
610৩৭, 

উহাদের ভিতর দিয়া ডিশ্বাধার হইতে জরায়ুতে ওভা ঘা ডিথ্ব চালিত হইয়া 
থাকে। 

জরায়ুর ক্রিয়। কি? 17701700101) 01 1 006910৭, 

ইহার ভিতর ডিঘ্বের গর্ভাধান হয়, ওভাম্‌ বা ডিম্ব যত দিন না সম্পূর্ণ্ূপে 
বিকশিত হয়, এবং যত দিন না স্বয়ং আপনার ভীবন রক্ষ। করিবার উপযেগী 
ছয় ততদিন ইহ! জরাধুর মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে । 

যোনির ক্রিয়া কি ?. 21010061017 01 679 ৬201178, 

ইহ! মঙ্গমের পথ এবং এপগ দিয়া ভ্রুণ (08685) বহির্গত হইয়! থাকে। 

ওভারী বর্ণনা কর? [)০-011100 (1১9 0৬৭1199 ? 

বডি কোটরের "প্রত্যেক দিকের প্রশস্ত বদ্ধনীর (60105 ০01 019 70054 
11291091769 ) মধ্যে এক একটা ডিগ্বাধার ব| ওভারী দুষ্ট হইয়া থাকে। 
প্রত্যেক ওভারী ব1 ডিম্বাধার দেড় ইঞ্চি লম্বয তিন কোয়াটার ইঞ্চি চওড়া এবং 
অর্থ ইঞ্চিপুরু হইয়! থাকে । ইহা! জরায়ুর সহিত একটা সরু সত্রবৎ দড়ী দ্বার! 
সংঘুক্ত থাকে । এরূপ দড়ীকে ওভারীর বন্ধনী ব| লিগামেন্ট কহছে। ফ্যালো- 
পি্কান্‌ নলীর আলবৎ গঠনের একটা ফে"কড়ীর সহিত ওভারী অল্প সংযুক্ত 
হইয়াও থাকে! ওগারীর চভূর্দিকে গাচ সুত্রবৎ ভন আবরণ -গ্রাকে। 

&৯ 


১৪৬ ৮৮21৮ 0২০85 88, 








স্পা সপ পা এ সস 


ওভারীর চতুর্দিকে অঙ্কুর সম্বন্ধীয় এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ট হয়।» ওভারীর ভিতরকার 
পদার্থকে ্টোোমা কহে । এই ই্রোম। কোমন স্বত্রবৎ তন্ততে নির্টিত হইয়া 
থকে এবং উঠার ভিতব কতিপয় ভেমিকেল্‌ ওভ।রীর ভিতর বিবিধ গ্রকার 
বি?]শের অবস্থায় অবহিত করিয়। থাকে । 

এ ভেসিকেল্‌ গুলির নাম কি? [8179 ০ 0)৩ ড৩510185, 

গ্র্যাফিয়ান ভেসিকেল। 017777৭1. ড6510165. 

ওভারী হইভে ওভিউল্‌ বহির্গত হইলেই উনারা কোথায় যায়? ড/৪৮ ০ 
30101018101), 

ফাঁলোপিয়ান নলীগুলি আপন জালবৎ গঠন দ্বারা ওভিউল্গুলিকে ধাবপ 
করিয়া থাকে । উক্ত জালবৎ গঠনের লিলিয়ারী গতি দৃ্ হইয়া থাকে। 

ওভারী মধ্যে ওভিউল্‌ নিন্মাণ প্রণালী বর্ণনা কর? চ07078001) 07 05 
00৮16. . 

ওভাবীর ষ্টে মা মধ্যে যে গ্র্যাফিয়ানমভেসিকেল্‌ থাকে উহার! ক্রমে “ক্রমে 
ওভাঁরীর গীত্রেব বহির্দেশে আসিয়৷ উচ্চ হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভেসিকেলেব 
চতুর্দিকে মেষ্বে,ন1_ গ্র্যানলোসা নামে এক ঝিল্লিবৎ আববণ দৃষ্ট হয়। উহাতে 
তস্থুন্যুক্ত কোষ থাকে । ফলিকেল্‌ মধ্যে তরল পদার্থ ও আন্ুবীক্ষণিক পদার্থ 
দুষ্ট হয় এবং উহার মধাস্থলে ওভিউল্‌ অবস্থিতি করে। ভেসিকেল পূর্ণনা 
প্রাপ্ত হইলেই অর্থাৎ পাকি গেলেই ওভিউল্‌ মেম্বেন! গ্র্যান্ুলোসা স্পর্শ 
করে। 

ভিক্কাস্-প্রলেলিরাস [)150035 [9:0115195 কাহাকে বলে ? 

মেখে না-গ্রানুলোসা অর্থাৎ দানাদার বিল্লির কতকগুলি অস্কুব্যুক্ত কোষ 
ওভিউলকে সম্পূর্ণবূপে বেন করে। উহাদ্িগকে ভিক্কাস্-প্রলিজিরাস্‌ 
কহে। ৃঁ 

নারীর ওভিউলের আকৃতির পরিমাণ কিরূপ? 5729 ০1 0) ০৮০]০, 

এক ইঞ্চিব ১২০ ভাঁগের এক ভাগ। 

জ্টৌনা পেলুসিড়া বা ভিটেলাইন্‌ মেঘে,ন্‌ কাহীকে ৰলে ? 

উহ! ওভিউল্‌কে বেন করে । উহাই ওভিউলের প্ররুত আবরক ঝিশ্লী 
এবং উহা স্‌ প্রপিঞ্জিরাস্‌ বিল্লার কিতর দিকে সংলগ্ন থাকে । 


র 


77116 0002 ৯5. ১৪৭ 


জোনাপেলুসিডার ভিতর কি থাকে? ৬1961163 %101)17 0৪2১0- 
06111061052 ৃ 

'কুনুম বা ইয়েক্‌ ব। ভিটেলাস্‌ (5911 0: %1061185 ) থাকে। উহাতে 
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট দানাদার ও গোলাকাব বিন্বুধ মত পদার্থ দৃ্ট হয়। 
বড় বড গোলাকার বিন্দুর মত পদার্থগুলি (2100195) পরিধির দিকে এবং 
ছোট ছোট গ্রবিউলগুপি কুন্ুমের মধ্যস্থণ অধিকার করিয়া থাকে । 

কুস্থুম বা ভিটেলান মধ্যে কিথাকে? ড/116 00995 5611 ০917081) ? 

জানিগ্তাল ভেমিকেল্‌ অর্থাৎ ভেসিকিউপা-জামিনেট।। 

জামিগ্তাল ভেসিকেপ মধ্যে কিখাকে ? ৮/1)৭ 0০৩5 0115 691001178] 
ড০৪1019 ০017711) ? 

উঠাঁর পবিধির নিকট জাগ্সিষ্গাল্‌ বিন্দু অথবা! ম্যাকুল! জাগিনেটিভা দৃষ্ট হয়। 

কিরূপে ওভিউল নির্গত হর? [709%/ 06 ০৮316 13 01501171050 ? 

গ্রযাফিয়ান্‌ ফলিকেল পূর্ণ! প্রাপ্ু হইয়া! ওভাবিব গাত্রে উপস্থিত হইলে 
উহার প্রাচীর পাতলা হয় এবং অবশেষে ফাটিয়। বায়। এইবপে গ্রফিন্ধান্‌ 
ফলিকেল্‌ স্থিত এ্ভিউল্‌ ও তংচতুষ্পার্্স্থত তবল পদার্থ ওভারির গাত্রের 
নিকট উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থাস্ব ফেপোপিন়ান নলী উহাদ্িগকে আপন 
অভ্যন্তরে টানিয়। লইয়া থাকে । 

নাবীর এবং নিকৃষ্ট জীবে ওভিউলেব পূর্ণতা সন্ধে প্রভেদ কি? 
[10919170511 03 00৫10410165 01 09170900110 06003 050185 10 
010915710 81)100915, 

নারীর ২৮ দিন অন্তর ওভিউল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু মগীঁদের প্রায়ই 
বিকাশ গ্রাথথ হইয়া থাকে। + 

ওভিউল এবং ওভামের পার্থক্য কি? 10106151002 70265660 61)5 
0৮819 8100 ০0৮1]10+ 

ডিঘ্বের গর্ভাধানের পূর্বাবস্থাকে ওতিটল কহে এবং ওভিউলের গর্ভাধান 
হইলে পর উহাকে ওভাঁম কহে। 

ধতু কাহাকে বলে? 1780 15 0161795000201010) ? 

পরিপক্ক ওভিউল বহির্গমনক1লে যে শোপিত আব হর ভহাকে খতু কহে। 


১৪৮ ৮৮711505235 85, 


গ্র্যাফিয়ান্‌ ভেসিকেল বিদীর্ণ হইবার কালেই বে রজ:আব হইবে একপ স্থির 
নাই এবং ওভিউল বহির্গমন হইলেই যে তৎপরে খু হইবেই হইবৈ এরূপ 
কোন নিয়ম নাই। : 

খতুর পূর্ববে কি পরে গ্র্যাফিয়ান ফলিকেল বিদীর্ণ হয়? 19038 10060015 
73 01802 0০001 01 7061 016 200, 

সচরাচর খতুর প্রারস্তে এরূপ হইয়৷ থাকে কদাচ খাতুকালে অথব1 খাতুর 
শেষে বিদীর্ণ হয়। 

রজঃআৰ বর্ণনা কর? 1058001096 09 17617500021 015008126 ? 

উছ! পাতল! রক্তব্ এবং বিশেষ গঞ্ধবিশিষ্ট একপ্রকার তরল পদার্থ । 
উহাতে রক্ত, এপিখিলিয়'ম, ফোনি এবং জরাধুব শ্র্রেম্না বা মিউকাস্‌ এবং 
জরাযুব শ্ৈম্মিক বিল্লীব কিয়দংশ দৃষ্ট হইয়। থাকে"। সহজে' রজঃআাবকে রক্ততআ্রাব 
(1120170111555) বল! যায় না। 

এপ শ্রৈক্সিক বিল্লীর নাম কি? 18৮ 15 &1)151000003 0)61- 
01275 ০৪110 ? ৃ 

ডিসিড়ুয়া-মেন্ট.য়ালিদ্‌। ইহা রজংস্রাবের পূর্বে প্রস্তুত হয় এবং রজঃ- 
শ্বাবের পর বহির্গত হইয়া থাকে । 

রজঃআাব একপ্রকার ক্ষয়কাবী প্রণালী বিশেষ এবং গর্ভাধান বিশি 
ওভিউলকে ধারণ করিবার জন্য এরূপ শ্রৈদ্মিক বিল্লীর নির্মাণ হয় কিন্তু পরে 
উহ! বহির্গত হুইয়া গিয়া থাকে । 

জীবনের কোন সময় খাতু আরম্ভ হয় এবং কোন সময় সমাঞু হয়? 
13852100106 100 500. 01 07৩ 27615107561017 11 076 06121961265 2006. 

সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৪ বৎসরের সময় "আরম হয় এবং ৪* হইতে 
৫* বৎসরের মধ্যে বন্ধ হইয়া! থাকে । , 

গর্ভাবস্থায় অথবা স্তন্তদীন অবস্থায় খতু হয় কিনা? 10063 106755$ 
৪1000681 0601105 0125178005 800. 11 1018106 01061) ? 

অতি অল্পই এরূপ অবস্থ! দেখ! যায়। 

কার্পাস-লিউটিয়াম্‌ কাহাকে বলে? ৬2565 00৩ 001005 106605 1 

গ্র্যাফিয়ান ভেলিকেল বিদীর্ণ হইবার কালে প্রীত বের কার্পান লিউনিম্বাষ 


107৬108৯৮০9 275 ০৬08৫, ১৪৯ 


নামক এক পদার্থ উৎপন্ন হ্ইম্বা থাকে । উহা! গোলাকার ও কঠিন পদার্থ। 
গ্র্যাফিয়ানভৈসিকেল প্রিদীর্ণ হইবার পর কার্প স্‌ লিউটিয়ামের প্রাচীরে মাংস 
খণ্ডের মত উচ্চ উচ্চ ও ক্ষুদক্ষু্র কলিকা দূ হয়। ত্রীূপ অবস্থা দেখিতে 
দানাযুক্ত ক্ষতের মত এবং এ দানাগুলিকে ওতা।রর গাত্রেব উপর বস্তুত হইতে 
দেখা যায়। যতই গর্ভ বৃদ্ধি পায় ততই প্র লাল বণের দানাগুলি পীতবর্ণ হয় 
এবং তাহা! ক্র“ম ক্রমে শক হইয়। পড়ে। 

গ্রাফিয়ান ফপিকেল বিদীর্ণ হইবার কালে রক্ত সঞ্চয় হেতু কি বর্পাস- 
লিউর্টিয়াম প্রস্তৃত হয় ? [0169 ০0105 106680) 061)1)0 0017 18 (011009- 
6101) 010 0108 80019101) ০6 019০90 ৮/1)61) (০11)019 107101765 ? 

না। উহা মেমব্রেণা-গ্রালোশা নামক ঝিল্লীব কোষগুলির বৃদ্ধি বশতঃ 
হুইয়। থাঁকে। 

সাধারণ খতু কালের কর্পাস লিউটিয়াম ও গর্ভাবস্থার কর্পাস গিউটিয়ামের 
প্রভেদ কি? 1018651600৩ ০06 ০011705 10065801001 07961791707 ৪04 
0180 00100 10618011770101, 

গর্ভাবস্থার কর্পাস্‌ লিউটিয়াম গ্রস্তত হইলে উহ্1 গর্ভের শেষ পর্যন্ত অব- 
স্থিতি করে কিন্ত ওভিউলের গর্ভাধান ন। হইলে কার্পস্‌ লিউটিয়াম শীঘ্র বিদুরিত 
হুয়। 


গর্ভের বিকাশ | 10851001061, 
স্্রীজননেক্রিহের কোন্‌ অংশে ওভিউলের গর্ভাধান হইয়া থাকে 1? ড/1,6:৩ 


10191651)90100) 01 00৪ 0৮০15 ০0০০069 119118119 ? 

সাধারণতঃ ফেলোপিয়ান নলীর উর্দাংশে এ্রব্ূপ ঘটনা হয়। 

ওভাম অর্থাৎ ফিকাণ্ডেটেড ওভিউল মধ্যে কি পরিবর্তন দুষ্ট হয়? 0091- 
6৮৩৩ 107 6106 15001702660 ০৮10), 

ওভামের প্রটোগ্লাজম মধ্যে অল্প অল্প এমিবয়েড গতি দুষ্ট হয় তৎপরে 
ওভাষ্রে রোষগরি জনের ভাগে বিভ্রুক ুট্যা থাকে । 


১৫৩ [0175 017095101 22 ০0 গালা ০৬০৮, 


ক হকাল প্ররনূপ বিভাঞ্জন হইতে থাকে? [01006 0715 56610021705 
1101) 25 

ওভাম জরায়, মধে। উপস্থিত হইলেই উহার কোষ বিভাজন বন্ধ হয়|! 

প্রতোক বিভাজনেব মধান্থলে কি দেখা যার 1? ড/1)40 15 591) 111 0119 
০21)076 06 9801) 56517)91) ? 

প্রত্যেক বিভাজনেব মধ্যন্গলে ভেসিকেল দৃষ্ট হয়। 

জরায়,ব ভিতব ওভামের আহইতি কিরূপ ? 20977810606 0১ 0৮01) 
28 11 6181091561০ 18:0161৭, 

বনু বিভাজন বশতঃ উচাকে দানাদার দেখায়। 

কত সময়ের মধ্যে ওভারি হইতে জরায়ব ভিতব ওভাম প্রবেশ কবে? 
৮112 010 15 (51681) 00010) 025১৭৪০60৮1 (00012) 9৮০9 6১ 
01 (001105, 

৮1১০ দ্রিবসের মধ্যে এন্ধপ ঘটন]| হইয়া থাকে । 

জাগিন্তাল অথবা! ব্লাষ্টোভাখিক ঝিনী কাহাকে বলে? ড1119615 6৩10 
181 01 0185090011010 00010101781 2 

ওভামের বহু বিভাজন বিশিই কোবগুলির খাবা ভেপিকেল্‌ বা ইয়েক্‌ বা 
ডিশ্ব কুশ্বমের পরিধিব স্থানে (70 00061101919 ) উহ! নির্মিত হইয়া 
থাকে । উক্ত কোষগুলি পবম্পরের চাপে বহু কোণ বিশিষ্ট হইয়৷ পড়ে । 

বুষ্টোডার্ধ ঝিল্লীর কয়টী পর্দা 8 750 515 155185515 2 

এপির্যুষ্ট, মিসোব্যাষ্ট, এবং হাইপোর্যাষ্ট নামে তিনটা পর্দা দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। 

এপিব্রযাষ্টের ক্রিরা কি? [0০000 005 170101590, 

উহাদ্বার৷ এপিডামিস বা ত্বকের উপরিভাগ ও উহ! হইতে যাবতীয় উৎপন্ন 
পদার্থ, মস্তিষ্ক কশেরুক ন্ায়, কেন্দ্র, মুখ গহবরের চৈতন্টোৎপাদক এপিথিলিয়াম 
এবং লালা সম্বন্ধীয় গ্রন্থি প্রস্তত হইয়। থাকে । 

মিসোব্রাই হইতে কি উতপন্ন হয়ত 156 915 06৬1909থ 01) 
605 17095010195 ? 

বাবতীর সংযোগ তস্ত, পেশী, রক্ত সম্বন্ধীয় ও জেনিটোইউরিনারি বস্ত্র এবং 


700 01,০028 ৮0 720৮ দেপ, ১৫১ 


সমস্ত পরিপাক সম্বন্ধীয় নলী (উহার এপিধিলিয়াম পর্দা ব্যতীত ) গ্রস্তত হইয়! 
থাকে। ও 

হবুইপোব্রাষ্ট হইতে কি কি উৎপন্ন হয় 7? 10৮ 516 0৮০101)90 01011) 
0176 17500901931? 

সমস্ত পরিপাক নলীব এপিথিণিয়াম ওবে সকন ডক বা নলী পরিপাক 
সথন্ধীয় নলীতে উপস্থিত হয়, উহাদেব এপিথিপিয়াম, যরং ও গ্যাস্কমাস যস্তের 
কোব এবং শ্বাস পথের এপিথিলিয়াম নিশ্মিত হইয়। থাকে । 

জাগ্সিন্তাল-এরিয়! কাহাকে বলে 1 15015 1015 06717108] নাত, ? 

যে স্থানে ভ্রুণ প্রথম প্রকাশ পায় সেই স্থানকে জাগরিন্ঠাল-এরিয়া কছে। 
উহা! দেখিতে প্রথমে গোলাকার এবং পরে ঈষং লম্বারুতি হইয়৷ থাকে । 

এরিয়-পেলুসিড। কাহাকে বলে? ৬৬170 15 006 ৮167. 001100107 ? 

জামিম্তাল এবিয়ার মধ্যস্থলে এক তরল স্বচ্ছ খিন্দু বিকাশ পাইলে উহাকে 
এবিয়া-পেলুপিডা কহে। 

এরিয়া-ওপেক! কাহাকে বলে? * উ51811৭ (109 /১18 07০8? 

এরিয়া পেলুপিডার চতুর্দিকে জাগিগ্তাল এবিয়ার অংশকে এরিয়া শপেকা| 
কহে। 

প্রিষিটিভ গ্রভ কাভাঁকে বলে? ৬৮1),615 006 [সা01055 210০৩ 

ক্রুণেব গান্ধে যে প্রথন লম্ব ও অগভীর খল দুষ্ট হয় উহাকে প্রিনিটীভ গ্রন, 
বলা যায়। উতভ] এখিয়া পেলুসিডার পশ্চৎ অ*শে প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

মেডুলর্র গর্ভ কাহাকে বলে? ৬৬1০৮ 15 (০ 09401191 ঠ1009%০ ? 

উহ! প্রিমিটিভ গ্রভ, নামক থালের স্থান অধিকাব করে। উহা! দীর্ঘ স্থায়ী 
হয়। উহা এরিয়া-পেলুমিভাব লন্ুখাংশ হইতে উৎপন্ন হয় এবৎ ধীরে ধীরে 
প্রিমিটিভ খালের স্থান অধিকার করে। 


ল্যামিনি ডসেলিন কাহাকে বলে? 5৮181 85 (06 1,8071720 1001 
৪9125 ? 


মেড়ুলারী খালেব ছই পার্থে যে উচ্চস্থান না 019%6017 লন ভাবে অব. 
শ্থিতি কবে উহাদিগকে ল্যামিনি-ডসেলিস কছে। উহার এপির্ল্যাষ্ট নামক 
ঝিলীর পর্দ।; উহার! বুদ্ধি পাইয়! পরস্পর সংযুক্ধ হয় এবং মেডুলারি খাল 


১৫২ [07৬7010145৭ পু 0৮ শালা 0৮08. 


ঢাকিয়া! ফেলে; একারণ, মেডুলারি খাল একটা চতুর্দিক বন্ধ নালীর আকার 
ধারণ করিয়! থাকে। এ নালীকে প্রিমিটিভ.সেরিব্রোম্পাইন্াল-এক্সিম কহে 
(711171059 0210010-১0107) 83015) । 

জ্রণের কোন অংশে ল্যামিন্যর্ডসেলিস প্রথমে সংযুক হয়? 2 আব 
[00100 01016 67010 00 01818101728 015 01016 ? 

প্রথমে শ্রীবা তৎপবে মন্তক এবং অবশেষে নিঙ্াঙ্গেব দিকে সংযুক্ত হই! 


থাকে । 
কর্ডা-ডর্সেলিস কাহাকে বলে! ৬1770 1৪ ০০-০10:0 01 00010% 


[)0157115? 

মেডুলারি খালের নিম্নে অথবা পশ্চার্দেশে মিপোক্লাষ্ হইতে থে কতকগুলি 
কোষ উৎপন্ন হয় উঠাদের সমষ্টিকে কর্ডা-ডর্পোলল কহে। উহা মেড়লারি 
খালের সমস্ত পশ্চাঁদ্দেশ অধিকার কবে এবং উহা হইতেই ছিলি কশেরঃক! 
উৎপন্ন হইয়া থ'কে। 

প্রটো-ভার্টেরি কাহাকে বলে? ৬151 816 076 21060-5০2161)29 1 

মেডুলাবি খালে বধারব দই ধারে মিসোর্র্যা্ই হঈতে যে কতকগুলি 
চক 'ণ বিশিষ্ট কোষ (00186 56010701015) ৃষ্ হয় উহাকে গ্রটো-ভার্টের। 
কছে। ] 

মিসোর্রাষ্ট চিরিয় দ্বিখণ্ড হইয়! কিরূপ অবস্থা উৎপন্ন করে? ড/)7 
15 01) 51১11800606 010 17165500175 ? 

প্রটো-ভাটেব্রিব বহির্দিকে মিগোব্রুযষ্টিক কোষগুলি বিভক্ত হইয়া ২টা 
পর্দ। নির্খাণ করে । উহীার্দের একটাকে প্যাবাঈটেল অপরটিকে ভিসিরেল পর্দি। 
কছে। এঁছুই পর্দা দ্বারা ধড়ের প্রাচীর বা গাত্র নির্শিত হয়। প্যারাইটেল 
পর্দা দ্বাবা অন্নবাহী নলীব এবং অন্তান্ত অংশের সিরাস্‌ এবং মাস্কুলর গাব্র 
নির্মাণ হয । পাযারাইটাল পর্দা! এপিব্লাষ্টের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। 

সমাটে।পুরি কাহাকে বলে? ৬1776 15 076 50178 0019168258 ? 
পাররাইটেল পর্দা এবং এপিব্রাষ্ট সংযুক্ত হইলে এরূপ নাম প্রাপ্ত হয়। 

এস্প্রাঙ্কোনা-প্ররি কাহাকে বলে? 15005 00৩ 99180000- 


৮৩6? 


হুম 95 তু ০৮ 0221 ১৫ 








উইল 


তিসিরাল পঞ্ছ! হাইপোর্রাই ই বিনীর সহিত মিশ্রিত হইলে এরপ নম প্রাপ্ত 


২৬০৮ সপে 


হয় । 

সমাটোপ্ল,রি এবং এস্র্াঙ্কোনোপন,রি মধ্যবন্তী স্থান হইতে কিকি উৎপন্ন 
হয়? ৬৬1) 2৩ (০0207500080 0) 50806 1060৮/601) [1)6100 ? 

পেরিকার্ডিয়াম, প্লুরি এবং পেরিটোনিয়াম উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

ভ্ররণের কোন্‌ অংশ ইয়েক্‌ বা কুহ্ছম হইতে শেষ বিচ্ছিন্ন হর? 8:19 
17৩1551 09510192 557719060 61018 06৩ 9611? 

ভ্রণের মস্তক এবং ধড়ের শেষ অংশ ইয়েক হইতে প্রথম বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্ত 
উদ্রের সম্মুখ গাত্র শীত্র বুজিয়া যায় না। ক্রণাবস্থায় 'অন্বালাইকাস্‌ নামে 
নাভি রচ্জু গর্ভাবস্থায় বরাবর ইয়েঞ্রে সহিত সংযুক্ত থাকে । 

নিউন্টাল-ক্যাতিটি বা ক্সাধুবেক গহ্বর কাহাকে বলে? চ৮7)50 15 9৪ 
10611181 02৮105 ? | 

শ্যামিনি ডর্সেলিস উপর দ্রিকে বুদ্ধি পাইয়। এরূপ গহ্বর নির্দীণ করে। 

বডী-ক্যাতিটি বা শরীরের গহ্বর কিরূপে নির্মিত হয় 8 ৬/1)৭015 07৩ 
00) ০৭৬16) ? | ' ৃ 

ব্রযা্টো্ডাম বিল্লী নিয়দিকে অবতরণ করিয়া এরূপ গহ্বর নির্শাণ করিয়া 
থাকে। . 
ভিসির়েল গ্রেট কাহাকে বলে 2 1020 716 09 59612101865 ? 

শিল্পিকের র।ইডাম বিলীর পর্দা গুলিকে ভিসিরেল প্লেট কছে। 

থাদ্যব্হী নলীগ আন্ভুর কিরূপে নির্মিত হয়? ৬৮102: 0০008 6১৩ 
10101177616 01 07৩ 81100510151 021771 ? 

স্প্ণঙ্কন্যোপ্রুরির পর্দি। ফাইপোর্র্যা্ পর্দার সহিত কুস্থমের কিয়দংশ বভী- 
গহবর মধো আবৃত করে। এ আবৃত কুসুম-থণ্ড হইতে জন্পবাহী নাণীর শন্কুর 
হয়। ্রনালী ছুই দিকেই বদ্ধ থাকে কিন্তু উবার মধ্যস্থলধুকুহ্্ম গহ্বরের 
সহিত সংযুক্ষ থাকে । 

উক্ত সংষেগকারী নলীর নাম কি? [8177৩ ০ 7৩ ০017)00091055 0108 
0912), | 

ভিটেগইন অথব| ওম্ফালো-মেসেপ্টারিক ডা । 

২৪ 


১৫৪ 10810৮42০0৮ খু 050, 


ইয়েক শাক অর্থাৎ কুত্ুম খালী করভাগে বিভঞ্ঞ হইনা খকে ? 701%1- 
5101 01 96110 ৩৪০, 

দুই তাগে বিশ্তক্ত হইয়া! থাকে। 

ইয়েব-স্যাকের কোন অংশ বড়ি-ক্যাতিটির বাহিরে থাকে? 776 
17010101701 78110-3750 13 05510 008 099 ? 

আন্বালাইকেল্‌ ভেসিকেল্‌? 

আহ্ালাইকেল্‌ ভেসিকেলের ক্রিয়া কি? 1০10088 ০1 [0070৮111651 
৮6৪81016. 

উহ দ্বারা করণের পোষণ হইয়! থাকে। 

আগের কিরপে পোষণ হয়? 17 1026 ৮/70 07৩70671600 16801) 
1106 6170)190 1 

ইয়েক-স্তাক নামক কুসুম খালীর গাত্রের উপর ওম্ফ্যালোমেসেন্টরিক 
রক্বাহী নাড়ী দৃষ্ট হয়। উহাদের ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিভ হইয়! জে 
উপস্থিত হয়; সেই রক্তে ক্রণের পোষণ হইয়া থাকে। 

আম্নিরান্‌ কাহাকে বলে? 17৭৮ 15 ৪00100 ? 

সমাটোপ্ররি এপির্রাঞ্টের সহিত মিশ্রিত হট! ভ্রণের সম্মুখ পশ্চাৎ ও 
পাঁ্দিকে উর্দমুখে বৃদ্ধি পাইয়া! ভুথকে খিলানের মত ঢাকিয়! ফেলে। ক্রণের 
এরূপ আবরণকে আ্যাম্নিয়ান কহে। 

গরকৃত আযাম্নিয়ান্‌ কাহাকে বলে? /1781 18 (0৩ &1770107 ? 

সমাটোত্ররির অভান্তর:দিকের আবরণকে গ্রককগ আ্যাম্নিয়ান্‌ বিজলী বল! 
যায়। 

কূতিম আমনিয়ান্‌ কাহীকে বলে? 1806৪ 9158 5100101? 

সমাটো প্লুরির বাহ্‌ পর্দিকে কৃত্রিম আযাম্নিয়ান্‌ কছে। 

কোরিয়ন কাহাকে বলে? 5৮15৮ 15 01)০11071 

আদত ভিটেলাইন বিল্লীর অভ্যান্তর গাত্র কৃত্রিম আযাম্নিয়ান্‌ ঝিল্লীর সহিত 
মিশ্রিভ হইলে উহাকে কোরিয়ন কহে। 

আযম্নিরোটিক, গহবর কিনূপে প্রস্তুত হয়? 1709৮ ও 6)৩ 80701010116 


6৯৬19 (0010764 ? 


1967১1১৮৮57 0 কুশহ ০004 ১৫৫ 


প্রথমতঃ আম্‌্নিয়ান্‌ বিল্লী এবং ভ্রণের থাহ গাত্র এই ছুয়ের মধ্যে যে বদ্ধ 
বান দুষ্ট হয় উহাকে আ্যাম্নিয়োটিক গহবব কছে। 
'আযাম্নিকান্‌ ঝিনী কি ভ্রণের গাত্রে বিশেষভাবে সংলগ্ন থাকে ? [0০৫3 
211)10101) 201187০ 0105915 €০ 6179 010179০ ? 
না। উহা ক্রমে ক্রমে রসপূর্ণ হই ভ্রণ হইতে পৃথক হইয়! পড়ে। 
আ্যাস্নিয়ান রস কিরূপ এবং উহার ক্রিস] কি? ড/1১8019 0015 7510 
০৭1190 &70 ৬/1)0ট 15 15 06010061017 ? 
আযামনিয়ান্‌ রসকে লাইকার আ্যাম্নিয়াই কহে, খ্ী রস পূর্ণ-গর্ভাবস্থা পর্য্স্ত 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তঞ্জন্ত রণ সর্বপ্রকার আঘাত হইতে রক্ষা! পায় 
এতদ্বাতীত, প্রসবকালে আ্াম্নিয়ান্‌ থালী লাইকার-ম্য|ম্নাই দ্বার! জরারূর 
ওীবা বিস্তু ত হইয়| থাকে । 
এলাপ্টদিস্‌ কাহাকে বলে? ড178চ15 &1506915 ? 
উহা একপ্রকার আ্সতান্ত রন্তপূর্ণ গঠন বিশেষ। উহ1 পেরিটোনদ্েল 
গহ্বরের পশ্চাৎ অংশ হইতে উংপর্থ হইয়া কমে ক্রমে আম্নিয়েটিক পর্দাগুলির 
ভিতর দিয়া বাহির হয়। উহা কৃত্রিম আম্নিয়ান্‌ বিল্লীর সছিত সংযুক্ত থাকে 
আর্থাৎ উহ! কোরিয়ান ঝিল্লীর সহিত সংযুক্ত থাকে । মামেলিয়াদিগের 
অল্পগ্কান কিন্তু পঞ্ষীদিগের কোরিয়ান বিল্লীর বহুদ্থান ব্যাপিয়! এলাপ্টরিন্‌ 
'বশ্টিতি করিয়া খাকে। 
এলাণ্টঝিসের ক্রিয়া কি? 17006610001 9119176019, 
উছা* দ্বারা ভ্রণের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নির্ধ্বাহের নুবিধ! হইয়! 
থাকে। 
ধে স্থানে এলান্টয়িস্‌ কোরিয়ানের সহিত সংযুক হয় তথায় কি প্রস্তত হয়? 
ড/1) 15 091050 26 07610070001) 01 41125101019 800 010%10179 ? 
এলান্টরিসের রক্তবাহী নাড়ীগুলি পোয়াতীর রক্তবহা নাড়ীর সহিত একত্রিত 
হইলে সেই স্কানে প্রযাসেণ্টা বা জবাধু-কুণ্তম নির্মিত হইয়। থাকে । ৪ মাসে 
প্লাসেন্ট। সম্পূর্ণজপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে উহার হইটী স্বতন্ত্র অংশ ৃষ্ট হয় যথাঃ 
৯। ফিটাল্‌ অর্থাৎ ভ্রুণ সন্বন্ধীয় | ২। মেটার্ণাল অর্থাৎ গর্ভিনী সন্বস্থীর প্রযাসেপ্টা । 
ফিটাল্‌ পল্যাপেন্টা মধ্যে সিগাই ও রকবগানাড়ী দৃষ্ট হয় এবং মেটার্পেল প্র্যাসেন্টা 


১৫৬ পাছধ 8140£01হধ 0 2৮ 0ককার, 


০০০ 


মধ্যে গন্ঠীর গর্থ বা স্থান দৃষ্ট হয় যথা উল্ত ফিটাল্‌ ভিলাইখলি নিমগ্প থাকে। 
ফিটাল্-রংজ্ অক্সিজেন গ্রাবিষ্ট হয় এবং ষটার্ণেল-রক্কে কার্বমিক এসিড সঞ্চিত 
হইয়! থাকে । | 
এলাণ্টট়িস্‌ নিশ্বাণের পর কোরিয়ান বিল্লীতে কয়টা পর্দ। দৃষ্ট হয়? 
21615 510 1)09৬ 03709 1801615 01 01)01101) ? 
তিনটী*পর্দা। দৃষ্ট হয়। ১। ভিট্[লাইন ঝিলী। ২। কৃত্রিম দ্ধ্যাম্নিয়ান্‌ 
, বিদ্টী অর্থাৎ জ্যাম্নিয়ানেব বাহিবের পর্দা! এবং ও। এলাণ্টয়িস্‌। 
কোরিয়নের ভিলাইগুলি কিরূপ 1? [055০1719৩ 0196 ৮1111 06 001107? 
কোরিয়ান ঝিল্লীর উপর ভিলাই নামে রক্তপূর্ণ কতকগুলি গ্রাবদ্ধন উিভ 
হুয়। প্র্যাসেণ্ট! প্রস্তত হইবার স্থানে উক্ত ভিলাইগুলি অধিক দৃষ্ট হ্য়। 
ল্যাসেন্টা প্রস্তুত হইলে জাম্বুর খ্লৈষ্মিক ঝিলীতে কিরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়? 
(19105 01 008105 00801708 014061.021 008220801017, 
জরায়ুর বিল্লীস্থিত ফলিকেলগুলি বক্রভাব ধারণ করে ও মোট। হয় এবং 
উহার এপিথিলিয়েশ পর্দা গুলিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
জরাযুব শ্লৈম্মিক বিল্লীর এ্ররূপ বৃদ্ধির ফল কি? 9/179119 4501 ০£ 
61015 1001678৩ 117 101) 0661111010010100115, 1710101817৩ ? 
জবায়ু বিলী বুদ্ধি পাইয় ডিপিড়ুয় প্রস্তুত হয়। 
ডিসিডুয়া বিল্লী কয় প্রকার? ৬৭716065 06 [7010৭ 
ভিন প্রকার। ১। ভিসিডুয়া ভিরা। ২। ভিসিডুয়! বিষ্ক্া। ৩। ভিস- 
ভূয়া সিক্কোটিন! | 


তিন প্রকাব ডিসিড়ুয়া বিশ্রীর ক্রিয়া কি? 70170610৮06 10601087. 

ডিমিডুয়া-ভির| জরায়ু গহ্বষ়ে অবস্থিতি করে।  ভিসিতুযন! গিফেক্সা বৃদ্ধি 
পাইয়া ওভানকে বেষ্টন করে এবং ডিসিডুয়া, সিরোটিনা কোরিয়দের ভিলাই- 
গুলির স্কানে প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে । তিন মাস গর্ভের কাল ডিসি- 
ডুন্/-ভিরা, এবং ভিসিড়ুয়! রিফেুক্সা পরস্পর সংযুক্ত হইয়! বার এবং উহাদিগকে 
আবন্ন পৃথক, করিতে পারা যায় না। তরী সময়ে যাধারণত: খাতু বন্ধ হইয়াথাকে। 

প্রচাসেপ্টায ক্রিয়া কি 2 [02000 06 চ1504769. 

উ€। ছাস। মাতার বিধানোধপাজন এবং ভ্রুণ শন্বীষেক হহ্যে খাবতীন কাম 


77 0100014101৭ ১৫৭ 


কার এবং পুষ্িকর পদার্থের পরিবর্তন সং তি হর! থাকে ।  স্ব্যাসেপ্টার ছুই 
ংশ।+ ১। ফিট প্লাসেন্ট।। ২ ৮ মেটার্ণাল প্ল্যাসেন্টা। 

"” জ্রণের রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া বর্ণনা কর ? [)৩5১০71০0৩ ম০৪ছৈ। 01105318- 
1011. 

শ্লাসেন্টা হইতে শোপিত অক্িলেন ও পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করিয়া ক্রুণে 
থালাইকেল শির! দ্বারা উহার নাভীস্থলে উপস্থিত হয়) সেখান হইতে সেই 
রক্ত ভ্রণের যকৃতে প্রবেশ করে, তথায় এ রক্ত ভোত দুই ভাগে বিভক্ত হইব! 
থাকে । এক্সটীর দ্বাবা যক্তের লোবসবা খগুগুলিত্ে রক্ত যোগান হয়, 
পর রন্তত্রোত যরুতেব লম্বঘাল্ঠিত ডাক স্ভিনোপাস্‌ নামক রক্তবাহীনাড়া 
বা ইন্ফিরিয়াব তিনাকেভা নামক নিম়বাংঙ্গের প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়। 
সেখান হইতে ০সই রক্ত হ্ৃ“পিণ্ডেব দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত হইয়া! থাকে। 
এই রক্ত দক্ষিণ ভেট্টিকেলে প্রবেশ না করির! ইউষ্টেশিয়ান ভাল্ভের সাহায্যে 
দক্ষিণ অরিকেলেব পশ্চাতে ফোবামেন ওভেলি দিয়া হৃৎপিণ্ডের বাম আরকেলে 
উপস্থিত হয়। বাম আরকেট কুর্চিত হইলে পর সেই রক্ষ বাম ভোর্টু কেল 
দিয়। উহ্হারই প্রধান প্রধান ধনীর ভিতর দিয়া সাধালণ রক্ত শোতে মিশ্রিত 
হইয়া থাকে । 

ক্রণের স্ুপিরিয়ার ভিনাকেভার রক্তের গতি কিরূপ ? ০০9415৩ ০1 £০915] 
51019081107 ৬97569৬৭, 

শরীরের উর্ধাজ হতে ভ্রশের রক্ত ন্পিসিয়ার ভিনিকঞ্' নাক উর্ধাজের 
প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়, সেখান হইতে সেই রজ দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত, 
হইরা দক্ষিণ ভের্টি,কেলে প্রবেশ করে। দক্ষিণ ভেপ্টিকেল কুষ্চিত হইলে 
সেই রক্ত পাল্সোনারি ধমনীর ভিতর প্রবেশ করে। এক্ষণে এ রক্ত নীরেট 
ফুসফুসে প্রবেশ করিতে ন| পাকিয়! ডাক্টাস্‌ আর্টিরিয়োসাল নামক নালীর 
ভিতর দিয়া এওয়ার্টাতে উপস্থিত হইয়া সাধারণ রক্ত (অরংতের সুষ্ঠিত মিশ্রিত 
হয়া থাকে । এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে ত্রুণের এওয়াষটান্থিত রক্ত অর্ক 
পরিমাণে শুদ্ধ এবং অর্ধেক পরিমাণে অগুদ্ধ | 

কির্পে ক্রণের জগ্ুদ্ধ শোপিত প্র্যােন্টায় উপস্থিভ হইয! শুভ্যহর [0 
7780 10506 15 100091৩ 9199৫ 9£ 098৫0$ 03068 ৫. 01860%5 ? 


৬৫৮ 14 1.2. ৪:১0, 0০815 , 





3 


করণের আন্তদ্ধ শো'ণত ডিসেব্ডিং এওয়ার্ট। ইলিয়াক্‌ এৰং অগ্বালাইকে ল 
ধমনীর তিতর ক্রম-হয়ে সধালিত হইয়া প্লাংসেন্টার উপস্থিত হয়, তথায় রে 
অশুদ্ধ শোণিত পরিষ্কৃত ইয়া! খাকে। 

জন্মের সময় বা অব্যবহিত পবে রক্ত শ্োতের কিন্ূপ পরিবপ্তুন ঘটে? 
(01751766501 01703)150101) 10010760191617 71661 010, 

শ্বীস প্রশ্বাস আরম্ভ হইলেই ফুসফুল বি্দ্িত হপ্প এবং উহার ভিতর পালো- 
নারি ধমনী দ্বারা সহজে রক্রমোত বহিরা থাকে । ভাক্টাস্-আর্টিরিয়োসাস 
নালীর আবহ্বক ন! থাকাতে উহা কৃঞ্চিত ও শু হইয়। একটা হুত্রবৎ ঘড়ির 
যত অবস্থিতি করিয়। খাকে। এ সমরে প্ল্যাসেপ্টা ৰা জরাধু কুনুম পৃথক ও 
ৰহি্গত হওন জন্ত তৎক্ষণাৎ অন্বালাইকেল ধমনীর ভিতর রক্তশ্রোত বন্ধ হুয়। 
ন্ুতরাং অন্বালাইকেল শিরার ভিতর আর রক্ত আইসেনা। একারণ ভাক্ট(স- 
ভিনোলাস্‌ কুঞ্চিত হুইর! শুকাইয়! যায় এবং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকে সুপিরিয়ার 
ও ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভায় রক্তের মিশ্রণ হন ও ইউঠেসিয়ান ভাল্ভ এবং 
ফোরামেন ওভেলি অকর্ম্প্য হইয়া পড়ে। 

গর্ভস্থ শিশুর রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বিশঙ্গ বিষরণ নুূল গ্রন্থের ৯০ পৃষ্টা 
হইতে ৯৫ পৃষ্ঠ! পর্ধ)ন্ত বিশেষ প্রষটব্য | 


পুরুষ ওঁ শ্রননেক্ট্রিয়ের বিবরণ- 1191৩ ৪63109]1 016915, 


অওফোষের ক্রিয়া কি ? চাড700017 ০011686101৩, 

উহার! শুক্রের কিরদংশ নিঃসরণ করিয়। থাকে । 

অন্ত কোন্‌ বিধানোপাদন শুক্র নির্দাণের সহাদত! করে? ড৮1)৪৫ ০৫১৩? 
58095 ৪10 11) 01015 5০০:1101) ? 
 ,ভেসিকিউপি-সেমিনেলিস্‌, গ্রষ্টেট, গ্রন্থি, এবং কাউপার এস্থি দ্বার! শুক্র 
নিঃসরণ হুইয়। খাকে। 
। কিরূপে অণ্ডকৌধের নিঃলগণকারু! অংশগাল সাজ্ছত, খাকে 1. 4718066- 
05891 ০৫ 8৩6766108 (35068, 


৯, 8১051, ০8০১৮৩, ১৫৯ 


হই অংশে লাজান থাকে । ১। অগুকোবের গাত্র। উহা টিউনিক। 
এলবুজিনিশ! নামে ওক চিমসে গুনুত্রবৎ ঝিলীর ভিতর অবস্থিতি করে। 
টিউনিক! এলবুজিনিয়া আবরণের বহির্দিকে টিউনিক ভেজাইনেলিস্‌ নাঙে 
অপর এফ লিরাস্‌ বিল্লীর আবরণ দৃষ্টহয়। ২। এপিডিডিমিস ও ত্যাস্‌- 
ডেফারেক্ল। 

ত্যান-ডেফারেন্স কাহাকে বলে এবং উহার ক্রিয়। কি? ড৮179015 *৪3 
0676161)06 81) ৬1১8৮ 15 105 001)001010 1 

ইহা! অগ্ডকোবষের নালী। ইহ! প্রায় ২ ফুট লম্বা কইরা থাকে । ইহা 
এপিভিডিমানের নিল্নাংশে অত্যন্ত কুগডলাকার আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া মিলিত 
হইয়া থাকে। 

এপিডিডিমিস কাঙ্থাকে বলে ? ড/1756 ছি [20101102011 

প্রত্যেক অগ্ডকোধের পশ্চাৎ ধারে উহ1 অবস্থিতি করে, উছ! অগুকোষেক. 
নিঃসরণকারী নলের কতকগুলি ভাজ মাত্র। উঠ1২* ফুট লম্বা হয়। উহার 
ছুই অংশ যথা ১। উপরের অংশ গ্লোবাস্‌-মেঞ্জর, ২। নিয়াংশ প্লোবাস্‌- 
মাইনর । 

টিউবিলি-সেমিনিফিরি কাহাকে বলে ? ৬1581 2106 0106 21009119611 
01061? 

অণ্ডকোষের ভিতর যে সমস্ত কুগুপাকার নলী দূ হয় উহাদিগকে টিউবিলি- 
সেহিনিফিরি কহে। উহ্বারাই কতকগুলি একত্রিত হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড গ্রন্তত 
করে এবং সেই সকল থণ্ে অওকোষের গাত্র নির্শিত হইপা থাকে। 

কিরূপে সেমিম্তাল্‌ কোষ ও স্পামে টোজয়েডস্‌ বা শুক্রকীট নির্দিত হয়? 
10 চা1)2 927 850 01010 5৮/1)90 219 005 এ610080209105 10111)60 1 

গ্রত্যেক সেমিন্াল্‌-টিউবিউলস্‌ মধ্যে এক স্থিতিদ্বাপক সুত্র দৃষ্ট হয় উহাকে 
মেম্বেনা-প্রোপ্রিযা কহে। এই ঝিলীর ভিতর দিকে কয়েক পর্দা কোষ দৃ্ 
হয়, উহাদিগকে সেমিষ্ভাল্‌ কোষ কহে। সেমিন্তাল্‌ কোষ হই প্রকার যথা £-- 
১। বিশ্রামকারী সেমিন্তাল কোষ, ২। সতেজ ও কার্যকারী সেমিন্তাল্‌ 
কোধ। কাধ্যকারীর সেমিন্াস্‌ কোষদিগকে ম'দারসেল্স্‌ কছে। কার্ধ্য- 
কারী কোবগুলি ক্ষুদ্র ২ কোষে বিভক্ষ হইয়া খাকে। এক্ষত্র ২ কার্যকারী 


১৬ 7512 80181, 60205 86 


লেমিস্ঠাল্‌ কোবগুলকে ডটার-সেল্ল্‌ বাস্পাদেটো:ব্রািস্‌ কহা ধাঞ্চ।- এ 
গুদ্র ২ কার্ম্যকারী লেনিন্ত।ল্‌ কোষ হইতে ম্পামেটোজরিডস্‌ উৎপর বাঁ নির্শিত' 
হইয়া খাকে। 

ম্পাঙেটোজুয়ার আকৃতি কিরূপ? হি 096 10611756020. 

উহ্থাব একটী গাত্র ও একটী মস্তক দৃ্ট হয়। এ মণ্তকে পিলিকাম্‌ ৰা 
ঈ্ীপ্রং নড়তে পারে এরূপ এক পুচ্ছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

স্পামেটোজুয়ার কিয়াকি ? [9670008 0$ 9৩7860207, 

উ্ভার দ্বাবা ওতিউলের গর্ভাধান হয়| 

কোন্‌ প্রণালী দ্বার শুক্র বাহির ছয়? [০ 008৭ 676 ৪1761) 16701 
[16 ₹১161101 01011910000 ? 

অণ্ু-কোষের টি$নিউল তইতে উহা! নিঃস্থত ইষ্টয় ভ্যাস্ডেফাবেদ্স 'তিতয 
দিয়! তেলিকিউলি সেমিনেলিস্‌ নামক শুক্র থালীতে উপস্থিত ভয় প্রবং তথ! 
হইতে ইউরথ। নলীতে উপনীত হষ্টয়া থাকে। 

, ভেপিকিউপিংসে মণেলিলের ক্রিয়া কি? 17017011010 06 56101181 

৮৩৪1০1৬5, | 

ইহ! শুক্র সঞ্চয়েব থালী বিশেষ। এতদ্বাতীত, উঠা এক প্রকার তবল 
পদার্থ নিঃলরণ কবে, যাহাতে স্পা টুজুনা ভালিয়া থকে বাসন্তবণ করে। 

গ্রষ্ঠেট ও কাউপার গ্রন্থির ক্রিয়া কি 21701006101) 06 79170918516 7174 
(00655 01751705. 

গুক্রের জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ তরল রস ধোগাঈয়া বা নিঃসৃত করিয়া 
থাঁকে। 

গুক্রের প্রধান পদার্থ কিকি? 118 006৭ 5610181) ০01৭15 ? 

গুক্রবস, স্পামেটোজুয়েড. এনং বিচাত এপিখিলিয়াম কোঘ। 

গুক্রের রাসায়নিক উপাদান কিরূপ? (076771081 ০0770941601 ০1 
১1) 011, | 


মুল গ্রন্থের ৪২২ পৃষ্ঠা ব্য । 


১80 2৭12১০৩১2৯১ /১838582 ১৫৩ 


০৯ 


ভিলিরযাজ পদ্ছি। হাইপাক্ল্যাস্, বিলীর দছিতা মিশ্রিত হইলে এপ নাম প্রান্ত 


সপে পস 





পিপিপি স্টপ 





হয়| ূ 
সঙগাটোপ্ল,রি এবং ক্রস্প্রাঙ্কোনোপ্ররি মধাবর্তী স্থান হইতে কিকি উৎপন্ন 
হয়? ৬1) 15 (92019 708) 01৩ 50০৪ 0৫6৮/6০1) 01)50% ? 

পেরিকার্ডিয়াম, প্রু,রি এবং পেরিটোনিয়াম উৎপন্ন হইয়া থাকে |. | 

ভ্রণের কোন্‌ অংশ ইয়েক্‌ বা কুন্থম হইতে শেষ বিচ্ছিন্ন হয়? ড৮11515 
6176 1551 1)17010) 55771806010 07৩ 5610 1 

ভ্রণের মস্তক এবং ধড়ের শেষ অংশ ইয়েক হইতে প্রথম বিচ্ছিন্ন হয় । কিন্তু 
উদ্নরের সন্পুখ গান্র শীত্র বুজিয়া যাঁয় না । ক্রণাবস্বায় অন্বালাইকাস্‌ নামে 
নাভি রঙ্ছু গর্ভাবস্থায় বরাবর ইয়েঞ্রে সহিত সংযুক্ত থাকে | 

নিউ ধাল-ক্যাভিটি বা আধুর্বিক গহ্বর কাহাকে বলে? ৮1191 15 ৮১৩ 
1801121 ০৪৮1 ? 
, ল্যামিনি ডসে লিন উপর“দিকে বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ গহ্বর নির্মাণ করে। 

বভী-ক্যাভিটি বাঁ শরীরের গহ্বর কিরূপে নির্মিত হয়? 17515 07৩ 
0099 ০৭৬15 ? 

্র্াঞ্টে!ভাম বিল্লী নিয়দিকে . অবতরণ নী এরূপ গছ্বর নির্্মাপ করিস! 
থাকে । 

ভিসিরেল প্রেট কাহাকে বলে? ৬৬))76 710 000 51506151 018665 ? 

নিয়দিকের ব্রাই্রভামঝিল্লীর পর্দাগুলিকে ভিসিরেল প্লেট কছে। 

থাল/বাহী নলীর .ঝস্কুর কিরুপে নির্দিত হয়? ৮৮179009109 6৩ 
10017751701 07৩ 811170061)6210 02171? 

স্প্ণঙ্কনোপ্ল,রির পারদ ছাইপপার্রযাষ্ট পর্দার সহিত কুস্ুমৈর কিয়দংশ বডী- | 
গহ্বর মধ্যে আবৃত করে । এ আবৃত কুস্ুম-খণ্ড হইতে অন্রবাহী নালীর অস্কুর 
হয়। এনালী ছুই দিরেই বন্ধ থাকে কিন্তু, উহার মধ্যস্থলটুকুন্ম গহবরের 
সহিত সংযুক থাকে। 

উক্ত সংযোগকারী নলীর নাম কি? 1317৩ ০1 0৩ ০0170107982 0109 0102 
০579], 


ডিটেশাইন অথব| ওম্ষলো-মেসেপ্টরিক ডাক্ট। 


১৫৪ 08879?ামত ০৮ 0৮08, 





ইয়েক্‌ শাক অর্থাৎ কুন্ুম খালী কর্তাগে বিভক্ত হই খাকে ? 10757 
81017 01 9৩10 ৩76. 

ছুই তাগে বিওক্ত হইয়। থাকে। 

ইয়েক্-স্যাকের কোন অংশ বড়ি-ফ্যাতিটির ধাহিয়ে থাকে 1 ড7756 
19091010101 76115-550 19 0005106 08৪ ০০90 ? 

আম্বালাইকেল্‌ ভেসিকেল্‌ | 

আশ্বালাইকেল্‌ তেসিকেলেব ক্রিয়! কি? চ91005৩ ০1 [007111০71 
65101. 

উহ দ্বার] করণের পোষণ হইয়া থাকে। 

ক্রণের কিরূপে পোষণ হয়? [17 1৭ ৮5 00৩17061100 16801) 
11)6 ০101010 ? 

ইর়েকু-স্যাব নামক কুস্থুম থালীর গাত্রের উপর ওম্ফ্যালোমেসেন্টরিক, 
রক্তবাহী নাড়ী দৃষ্ট হয়। উহাদের ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হইয়া! জরণে 
উপস্থিত হর; সেই রক্তে ভ্রণের পোষণ হইয়! থাকে । 

আ্যাম্নিন|ন্‌ কাভাকে বলে ্‌ ৬৬17৮ 15 21210100 ? 

সমাটোপ্লুি র এপিব্রাষ্টের' সহিত মিশিত হইর। ভ্রণের সম্মুখ পশ্চাৎ ও 
পার্খাদির্কে উত্রমুখে বুদ্ধি পাইয়া ভ্রণকে থিলানের মত ঢাকিয়া ফেলে । ক্রণের 
এরূপ আবরণকে আযাম্নিয়ান কহে। 

গ্রকৃত আম্নিয়ান্‌ কাহাকে বলে? 18619 (0৩ 800107 ? 

সমাটে।প্ুরির অভ্ান্তর,দিকের আবরণকে প্রকৃত আ্যাম্নিয়ান্‌ বিল্লী বলা 
যাঁয়। | 

কৃত্রিম আমনিযান্‌ কাহাকে বলে? ৬1181959156 2001)101 ? 

সমাটো প্রি বাহা পর্দাকে কৃত্রিম আযাম্নিয়ান্‌ কছে। 

কোবিক্ণন কাহাকে বলে? ড119%16 01)01102 ? 

আদত ভিটেলাইন ঝিশ্লীর মভ্যন্তব গাত্র কৃত্রিম আযাম্নিয়ান্‌ বিল্লীর সহিত 
মিশ্রিত চালে উহাকে কোরিয়ন কঙে।, 

আযাম্নিয়োটিক গহ্বর কিদ্নপে প্রস্তত হয়? [7০% 15 6) 80010191010 


9911 (01175 1 


" 1905৬10৮ধমণা ০ বাশ 004 ৯৫৫ 


পা পপ 


প্রথমতঃ জাম্নিয়ান্‌ বিজলী এবং ক্রণের হাঁ গাত্র এই ছুয়ের মধ্যে যে বদ্ধ 
স্থান দৃষ্ট হয় উহাকে আাম্নিয়োটি ক গহবর কাছে । 4. 

'আযাম্নিয়ান্‌ বিলী কি ভ্রণের গাত্রে বিশেষভাবে সংলগ্র থাকে ? 10065 
৪080101)] 9.010610 01095619 6০ 09 €00010 ? 

না । উহ! ক্রমে ক্রমে রসপূর্ণ হইয়া ভ্রণ হইতে পৃথক হুইয়! পড়ে। 

আ্যাস্নিয়ান রস কিরূপ এবং উহার ক্রিয়্াকি 1? ড/1815 0015 1010 
০৭1160 270 ৬/196 15 169 0010061017 ? 

আযাম্নিয়ান্‌ রলকে লাইকার ম্যাম্নিয়াই কহে, এ রস পূর্ণগর্ভাবস্থ! পর্যযস্ত 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া খাকে তঙ্জন্য জ্রণ সর্বপ্রকার আধাত হইতে রঙ্গা পায় 
এতদ্বাতীত, গ্রসবকালে ্যাম্নিয়ান্‌ থালী লাইকার-ম্যাম্নাই ঘ্বার! এরাম্থুর 
গ্রীবা বিস্ত ত হয় থাকে । 

এলান্টগিস্‌ কাহাকে বলে? ড৮173015 911506015 1 

উহা একপ্রকার শতান্ত রক্'পূর্ণ গঠন বিশেষ। উহ! পেরিটোনয়েল 
গহ্ববের পশ্চাৎ অংশ হইতে উৎপরা হইন্সা ক্রমে ক্রমে আম্নিয়েটিক পর্দাগুলির 
তিতর দিয়া বাহির হয়। উহা! কৃত্রিম আম্নিয়ান্‌ ঝিলীর সহিত সংযুক্ত থাকে 
অর্থাৎ উহা কোরিয়ান ঝিরীর সঠিত সংযুক্ত থাকে । ম্যামেলিয়াদিগের 
অন্নস্তান কিন্ত পক্ষীদিগের কোরিয়ান বিল্লীব বহুস্থান বাপিয়া এলাণ্টরিস্‌ 
অবন্তিতি করিয়। খাকে। 

এলান্টক্ষিসের ক্রিয়া কি 2 17017061010 01 71101760185, 

উছ* দ্বারা ভ্রণের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নির্ধ্ধাহের সুবিধা হুইয়। 
থাকে । 

ষে স্থানে এলাণ্টয়িস্‌ কোরিয়ানের সহিত সংযুক্ত হয় ভথার কি প্রস্তুত হয়? 
৬1১5 15 0010750 2% 1176 101)06101) 01 4১119110139 500 (০10171010 ? 

 এলান্টরিসের রক্তবাহী নাড়ীগুলি পোল়্াতীর় রক্ত বহ! নাঁড়ীর সহিত একক্রিত 

হইলে সেই স্থানে প্রাসেণ্টা বা জবাদু-কুহ্থম নির্মিত হইয়া থাকে | ৪ মাসে 
শ্লাসেপ্ট। সম্পূর্ণক্ধপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে উহার দুইটা প্বতন্ত্র অংশ দৃষ্ট হয় যখাঃ-_ 
১। ফিটাল্‌ অর্থাৎ ভ্রুগ সম্বন্ধীয় । ২। মেটার্ণাল অর্থাৎ গর্ভিনী সন্বস্থীয় প্লাসেপ্টা। 
ফিটাল্‌ পর্যালেন্টা মধ্যে ভিলাই ও রকবহ্ণনাড়ী দৃষ্ট হয় এবং মেটাল গর্যাসেন্ট। 


১৫৬ * উদ্ঃধ 40৯৭7 07 এত ০64, 


৫ 
প্র পটে 


মধো গভীর গর্ত ব| স্থান দৃই-হয় যথার উচ্চ ফিট!ল্‌ ভিলাইখলি লিমগ্জ থাকে। 
ফিটাল্-রঞ্ডে অকিজেন গ্রাবিষ্ট হয় এবং যেটার্ণেল-রত্রের কার্বমিক সি সঞ্চিত 
হই! থাকে 

এপাণ্টগিস্‌ নির্মাণের পর কোরিয়ান, বিল্লীতে কয়টা পর্দা দৃষ্ট হয়? 
[01616 819170৬0900 18615 01 0510110) ? 

তিনটী পর্দা দৃষ্ট হয়। ১। ভিটাল্লাইন বিলী। ২। কৃত্রিম জ্যাম্নিয়ান্‌ 
ঝিদ্তী অর্থাৎ আযাম্নিয়ানের বাহিবের পর্দা এবং ৩। এলাপ্টয়িস্‌। 

কোরিয়নের ভিসাইগুলি কিরূপ ? 1550719৩0১৫ 111 91 010০0110171 

কোরিয়ান বিল্লীর উপর ভিলাই নামে রক্তপূর্ণ কতকগুণি গ্রবর্ধন উখিভ 
হয়। গর্যানেণ্ট। গ্রত্তত হইবার স্থানে উক্ত ভিলাইগুলি অধিক দৃষ্ট হয়। 

্ন্যাসেণ্ট। প্রন্তত হইলে জবায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিলীতে কিরূপ পরিবর্তন দু হয়? 
01)91)8৩ 01 016705 000106 0180617121 (012080107, 

জরামুর বিল্লীস্থিত ফলিকেল্গুপি বক্রভাব ধারণ করে ও মোটা হয় এবং 
উহার এপিথিলিয়েল পর্দাগুলিও বৃদ্ধি পাইয়। থাকে। 

অরাযুব শ্লেশ্সিক ঝিল্লীর এঁকপ বৃদ্ধি ফলকি? ড/118018 168016০£ 
॥ 60015 1001658৩ 11) 01৬ 0001176 000000% 10600701816 ? 

অবায়ু ঝিলী বৃদ্ধি পাইসগ। ভিপিড়ুয়! প্রস্তত হয়। 

ভিসিডুয়৷ বিল্লী কয় প্রকার? ৬৭119115501 [)৩010৭17. 

তিন প্রকার। ১। ডিপিডুয়া ভিরা। ২। ভিসিডুর! রিফেব্া। ৩। ভিসি- 
ভূয়! সিযোটিন। | 


তিন প্রকার ডিসিড়ুদন বিশ্লীর ক্রিয়। কি? [70776610106 10601087. 

ই ডিসিভুয়া-ভির! জরায়ু গহ্বরে অবস্থিতি কবে। ডিসিডুয়া রিফে,ক্লা বৃদ্ধি 
পাইয়। ওভামকে বেন করে এবং ভিসিডুয়া সিয়োটিনা কোরিয়লের ভিলাই- 
গুলির স্থানে প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে 1 তিন মাস গর্ভের কালে ডিসি- 
ভুঙ-ভিরা এবং ভিসিড়ুয়া রিফেকা। পরস্পর সংযুক্ত হুইয়! যায় এবং উদ্থার্দিগকে 
জবর পৃথক করিতে পাপ যার না। ও সময়ে সাধারণতঃ খতু বন্ধ ছুইয্া ধাকে। 

প্রাাপেশ্টান্গ ক্রিগা কি) উ0101$৩ 06 015061518- 
উহ! হার মাতার বেধানোপোবদ এবং. করণশরীক্ের মধ্যে বারতীয় ফাঁপা 


দাতা, 017507৯7108 ১৫৭ 


কার এবং পুরিকর পদার্থের পরিবর্তন লংঘঠি হ হর খকে। প্ল্যাসেপ্টার হই 
অংশটি ১1. ফিটধল প্লযাসেপ্টা। ২। মেটার্ণাল প্ল্যালেপ্টা। 

র্ণের রক্ত সঞ্চালন প্রাক্রয়] বর্ণনা কর? 19৩56719৩ নি০৫বৈ। 0170018- 
01011, 

পল্যাসেপ্টা হইতে শোধিত অব্িজেন ও পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করিয়! .ক্রেগেহ 
আগ্মালাইকেল শির! ছার] উহার নাভীস্থলে উপস্থিত হয়; সেখান হইতে সেই 
রক্ত ভ্রুণের ধরতে প্রবেশ করে, তথায় প্র রক্ত স্রোত চই ভাগে বিভক্ত হইয়। 
থাকে । একটার দ্বারা যককতের লোবস বা খগুগুলিত্তে রন্তু যোগান হয়, 
পর রক্তশ্রোত ষরুতেব লম্বধালগ্িত ডাক্ট স-ভিনোসাস্‌ নামক .রক্তবাহীনাড়া 
বারা ইন্ফিরিয়ার তিনাকেভা নামক নিয়াংগ্গের প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়। 
সের্খান হইতে সেই রক্ত হৃংপিণ্ডেব দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত হুইয়৷ থাকে। 
এই রক্ত দক্ষিণ ভোর্টিকেলে প্রবেশ না করিয়া ইউষ্টেশিয়ান ভাল্ভের সাহাযো 
দক্ষিণ অবিকেলের পশ্চাতে ফোবামেন ওভেলি দিয় হৃত্গণ্ডের বাম অরিকেলে 
উপস্থিত হয়। বাম অরিকে॥ কুঞ্চিত হইলে পর দেই বুক বাম ভেন্টিকেল 
দিয়া উহারই প্রধান প্রধান ধনীর ভিতর দিয়। সাধারণ রক্ত শোতে মিশ্রিত 
হইয়। থাকে । 

ভ্রণের সুপিরিয়শর ভিনাঁকেভার রক্তের গতি কিরূপ 1 0০155 01 70918] 
95111961107 ৬61)7097, 

শরীরের উর্দাঙ্গ হইতে ভ্রুণের রক্ত হুপিত্িয়ার ভিনাকেস্ঠ| নামক উর্ধাঙ্গের 
প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়, সেখান হইতে সেই রক্ত দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত 
হুইয়। দক্ষিণ ভেট্টি,কেলে প্রবেশ করে। দক্ষিণ ভেপ্টকেল কুঞ্চিত হইলে 
সেই রক্ত পাল্োনারি ধমনীর 'ভিতর' প্রবেশ করে। এক্ষণে এ রক্ত নীরেট 
ফুসফুসে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ডাক্টাস্‌ আর্টিরিয়োসাস নামক নালীর 
ভিতর দিয়া এওয়ার্টঢতে উপস্থিত হইয়া সাধারণ রক্ত আোতের সহিত নিশ্রিত 
হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে ক্রপের এওয়ার্টান্থিত রক্ত অর্ধেক 
পরিমাণে শুদ্ধ এবং অর্দেক পরিমাণে অশুদ্ধ । 

কিরূপে ভ্রণের জশ্ুদ্ধ শোণিত প্র্যাসেন্টায় উপস্থিত হই! শুদ্ধ হয়?, [০ 
0৪৫19905105 10)9910 0199 0৫ 00660560036 00 918660%. রঃ 
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করণের অন্তদ্ধ শো'ণত ডিষেওিং এওয়ার্ট। ইলিয়াক এবং অঙ্বালাইকে ল 
ধমনীর ভিতর ত্রমন্থয়ে সঞ্চালিত হুইয়| প্রাামেপ্টায় উপন্থিত হয, তধায় রি 
' আশুদ্ধ শোণিত পরিদ্কৃত হইয়া খাকে। 

জন্মের সময় বা অব্যবহিত পরে রক্ত শ্োতের কিরূপ পরিবরনন ঘটে? 
(01757056501 01708)1701017 11700060150610 70061 01101), 

শ্বাস গ্রন্থাস আরম্ত হটলই ফুসফুস বিত্ৃত হয় এবং উহার ভিতর পান্স- 
নারি ধমনী দ্বার] সচজে রক্তশ্রোত বহি! থাকে । ভাক্টাস্-আটিরিয়োসাস 
নালীর আবশ্তক না থাকাতে উহা! কৃঞ্চিত ও শুক্ক হইয়৷ একটা ম্ত্রবৎ দড়ির 
সত অবন্থিতি করিয়া থাকে । এ সময়ে প্রযাসেণ্টা ৰা জরায়ু কুনুম পৃথক ও 
বহির্গত হওন জন্ত তংক্ষণ[ৎ অন্বালাইকেল ধমনীর ভিতর রক্তশোত বন্ধ হুয়। 
ক্বুতরাং অন্বালাইকেল শিরার ভিতর আর রক জাইসে না।॥। একারণ ডাক্টাস- 
ভিনোলাস্‌ কুঞ্চিত হইয়া! গুক।ইয়া যায় এবং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকে সুপিরিরার 
ও ইন্ফিরিয়ার ভিনাঞ্চেভোয় রকের মিশ্রণ হুয়্ ও ইউষ্রেলিয়ান্‌ ভাল্ভ এবং 
ফোরামেন ওভেলি অকর্মপ্য হইয়! পড়ে। 

গর্ভস্থ শিশুর রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় বিশদ বিবরণ সৃূল গ্রন্থের ৯* পৃষ্টা 
হইতে ৯৫ পৃষ্ঠা পর্য/স্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য |. 


পুরুষ ও শঁননেক্ত্রিয়ের বিবরণ--01৪1৩ ৪০৮৪৪] 01690 


গগডকোষের ক্রিয়া কি 11707100107) 91 (6861০1৩, 
উহার! শুক্রের কিযদ্ংশ নিঃসরণ করিয়। থাকে । 
অন্ধ কোন্‌ বিধানোপাদন শুক্র নিশ্দাণের সহাংত। করে? ৮717৭: ০0761 

015505$ 210 10 0015 8০1০1) ? র 

.ভেসিকিউপি-সেমিনেলিস, গ্রষ্ঠেট, গ্রন্থি, এবং কাউপার গ্রন্থি দার! জবর 
নিঃসরণ হইয়া খাকে। 

কিরপে-অও্ডকোযের নিঃসরণকারী অংশগুলি সজ্জিত খাকে? /১71808৩- 
10001 0£ 861661086 6138568, 


১575 852550570৮০ 58. ১৫৯ 


গুই অংশে লাত্ান থাকে । ১ জগ্ডকোষের গাত্র। উহা! টিউনিক! 
এলবুজিনিয়া নাষে আক চিমসে ও সুত্র ঝিলীর ভিতর অবন্থিতি করে। 
টিউনিক! এলবুজিমিরা আবরণের বছিদ্দিকে টিউনিকা ভেঙ্গাইনেলিস্‌ নাষে 
অপর এক সিরান্‌ বিলীর আবরণ দৃষ্টহয়। ২। এপিডিডিমিল ও ভ্যাস্‌- 
ভেফারেন্স। 

ত্যাম-ভেফারেল্দ কাছাকে বলে এবং উহার ক্রিয়।কি 1? ড19015 ৮৪3 
06067৩1)0৩ ৪04 ৮/1)8 13 103 1011)001017) ? 

ইহ। অগ্ডকোষের নালী। ন্ট! প্রায় ২ ফুট লম্বা হইয়া খাকে। ইহ! 
এপিডিডিমাসের নিম্মাংশে অত্যন্ত কুগুলাকার আকৃর্ত বিশিষ্ট হইয়া মিলিত 
হইয়! থাকে। 

এপিডিডিমিস কাহ্থাকে বে 1 ড৮177618 [01010 001৭? 

প্রত্যেক অগডকোষেব পশ্চৎ ধারে উহ1 অবন্িতি করে, উ$1 অগুকোযেখ- 
নিঃসরণকারী নলের কতকগুলি ভাজ মাত্র। উঠ ২* ফুট লম্বা হয়। উহার 
ছুই অংশ বথা ১। উপরের অংশ গ্লোবাস্-মেজয়, ২। নিম্।ংশ প্লোবাস্- 
মাইনর । 

টিউবিলি-সেমিনিফিরি কাহাকে বলে? ৬৮1)7 216 07০ 1011 56171 
7)16611 1, 

অগ্ডকোষেব ভিতর যে সমন্ত কুণুপাকার নলী দূ হযু উহার্দিগকে টিউবিলি- 
সেহিনিফিরি কহে। উহ্থারাই কতকগুলি একত্রিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড গ্রন্তত 
করে এনং সেই সকল থণ্ডে জগুকোষের গাত্র নির্মিত হইয়া থাকে । 

কিরূপে সেমিন্তাল্‌ কোষ ও ম্পামেটোজয়েডস্‌ ঝ শুক্রকীট নির্শিত হয়? 
10 দা1)86 ৮87 200 010. ৭9119051601 5096117)5020103 0010)60 1 

গ্রত্যেক সেমিন্াল্‌.টিউবিউলস্‌ মধ্যে এক স্থিতিস্থাপক সুত্র দৃষ্ট হয় উচ্থাকে 
মেদ্বেনা-প্রোপ্রিয়া কহে। এই বিল্লীর ভিতর দিকে কয়েক পর্দা কোষ দৃষ্ট 
হয়, উহাদ্দিগকে সেমিন্তাল্‌ কোষ কহে। সেঙ্গিন্তাল্‌ কোষ ছুই প্রকার ষথা £_- 
১। বিশ্রামক।রী লেমিন্তাল কো, ৯। সতেজ ও কার্যকারী সেমিস্তাল্‌ 
কোধ। কাধ্যকারীর সেমিন্তাস্‌ কোবদিগকে ম'দারসেল্স্‌ কনে। কার্ধ্- 
কারী ফোষগুলি ক্ষুদ্র ২ কোষে বি্ক্ত হইয়া থাকে। এক্ষুদ্রং কাধ্যকানী 


১৬৬ | 21812887051, 68088ৎ 


নেমিস্তাদ্‌ কোষণুলিকে ডটার-লেল্ল্‌ বা ম্পামেটো-ব্রাটিস্‌ কহ! ধার । এ 
দু? ২ কার্ম্যকাবী দেনিন্তাল্‌ কোধ হইতে ম্পামেটোজরিডল্‌ উৎপর ৰাণনর্শিত 
চইয়া থাকে । 

ম্পামেটে|জুয়ার আক্কৃতি কিরূপ? টি) 91510611708 00207, : 

উহার একটা গাত্র ও একটী মন্তক দু ভয়। এ মস্তকে পিলগাম্‌ বা' 
শীতবং নড়তে পারে একপ এক পুচ্ছ দৃষ্ট হা থাকে । 

্পামেটোজুয়াব কিয়া কি? 17101101101) ০01 50৩17080920, 

উহার দ্বারা ওভিউলের গর্ভতাধান হয়। 

কোন্‌ প্রণালী ছার! শুক্র বাহির হয? [0৭ ৫০৩৭ 616 ৪৩71৩171680) 
616 ১0৩11900111 010 ? 

অণ্ু-কোষের টি নিটল হইতে উহা নিঃস্ত হইয়া ভ্যাস্ডেফাবেম্স ভিতব 
দিয়া ছেলিকিউলি সেমিনেলিস্‌ নামক শুক্র খালীতে উপস্থিত হয় এবং তথা 
হইতে ইউরিথ। নলীতে উপনীত হইয়া থাকে । 

' ডেসিকিউলি-সে মদেলিমেব ক্রিয়া কি?13070100 01. $€101781 

৬৩৪101৭, 

ইভ1 শুক্র সঞ্চয়ের থালী বিশেষ । এতন্ব্যতীত, উঠা এক প্রকার তরল 
পদার্থ নিঃসরণ করে, যাঁগাতে ম্পামে ট্রঙজুয়া ভালিয়া থাকে বা সন্তবণ করে। 

প্র্টেট ও কাউপার গ্রন্থির ক্রিয়া কি? 0170001 01 0105186 রা 
0০৮1 (& 017109. 

শুক্রেব জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ তরল রস ধোগাইয়া বাঁ নিংস্থত করিরা 
থাঁকে। 

| শুক্রের গ্রধান পদার্থকি কি? 81 0০5৭ 56116) ০০1515. ? 

উক্তবস, স্পামেটে জুয়েড, এসং বিচ্যুত এপিখিলিয়াম কোষ । 

গুক্রের রাসায়নিক উপাদান কিরূপ? 011617108 ০017)10$10101), ০1 
৩৮1৮1, 


ূণ গ্রন্থের ৪২২ পৃষ্টা র্টবা । 


শশা হাস 5০৮5 বৈ ০৮০৯০ মা, ১৬১ 


বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ বর্ণনা । 
175 00৮০10190201)0 01 01715, 


কশেরুক মজ্জা এবং করোটির মাথার খুলি কিবপে গ্রস্ত হয়? 112৬ 
হত 016 ৬০16৩০1ন71 09110101) 8100 (01210111105৬61)7০0 2 
পুর্বে যে 17091601070 0: 01)010% 00157115 বর্ণিত হইয়াছে, উহ1 
প্রথমতঃ কোমল কৌধিক ও উপাস্থ কোষ (5০ 06]1020 02018 ১৫) 
পদার্থে নির্মিত হয়। উহার এক ঝিল্লিবৎ আবরণ (19770157085 51)6517) 
লাতহয়। এ বিল্লী ক্রমে শুরবৎ (8১:০৪) হয় এবং উহা গোলাকারে 
(71)010]77) সজ্জিত হইয়। পাকে । | 
ক্রমে 01০1০৮৩1769১72 যাঁহ। পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে, উহ! নিম্ন ও ভিতব 
দিকে পর্দ। বা প্রবর্ধন বিস্তার করি! 0170107 00158115কে আবৃত করে 
এবং উদ্ধদিকে এবূপ পর্দা! বা প্রবদ্ধন (৮০০৪৭৪) হার! বিস্তৃত হইয়া এপিব্রাষ্টকে 
আবৃত করে। প্রথম স্থলে ০১:0170100185 001115506 006 $5105001০ 
অর্থাৎ কশেরুকার উপাস্থি প্রকাশ পার এবং শেষেব স্থলে উহাদের ০5 
ব| খিলান প্রস্তত করিয়। তন্মধ্যে 7060121 081]7গ1কে আবৃত করে । [/০96০- 
/৪/1০0)৪৪ নামক উচ্চ স্কানে যে ঠিক 5০1150190 গ্রস্তত হয় তাহা নহে 
কিন্তু প্রত্যেক পাকা ৬৪:5017, 0০০৮০051012 নামক থানের নিক্টব্তী 
ভদ্ধেক স্থান হইজে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
এইবূপে ৬০:6০ 00100007 গ্রস্ত হইলে ইহার উর্ধরেশে 0150101 
ব1| কবোটি প্রস্তুত হয়। উহা প্রথমে একটি 7725১ বা চাপের মত প্রস্থাত হয় 
তাহাকে ০6:৩1 980501৩ কহে 1 01701৫2. 69758115 উহার তল! পর্য্যন্ত 
সৃষ্ট চর, শেষে উহা? একটি বিন্দুতে পর্যবসিত হইয়! থাকে | 1780171109765 
' আথাৎ মুখের অস্থি প্রস্তত হইবার অনেক আগে মাথার খুলি প্রস্তুত হইয়া! থাকে । 
[1) ৮1770 85 0) 100159]110010101) 0 0115 9০ণ 105 60117754 ? 
ধড়টা কিরূপে নির্মিত হয়? ৃ 
পৃষ্ঠের মাংসপেশী ও ত্বক ( এপিভ।গিস ছাড়া ) 01007016601 নামক 
অথশের [0550510 ০90915985 0156 হইছে তৎপর হয় । 10০40117715 
২১ 


১৬২ " উরস 


অর্থাৎ উপত্বক 1201)123 হইতে উৎপন্ন হইয়া খাকে। 100৮6706189 
নামক স্থানের 0০1৪1 অংশ হইতে উত্তত 10011500109 ০0651)6095 0156৫ 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

প্রোটোভাটেত্রি নামক অংশের সম্মুখ দিক দিয়া কিকি নির্শিতিহয়? 
18615191006 [01 0176 ৮517081 0010100 01 006 0:000৬৩- 
06025? 

৬০71৩7০9170 1825 ০01 118 অর্থাৎ কশেরুক এবং পঞ্জরগুলির 
মস্তক গ্রস্তত হয় এবং গপ্রটোভাটেব্রার বাহ্য ধার দিয়া একটি 51791 £81)818017 
এবং 061৮৩ 79০1 উৎপন্ন. হইয়া! থাকে। 

কর্তার এক্ষণে কিরূপ অবস্থা! হয়? ৬৬1)9 14 07600001007 56 01715 
08016 06 09 0170105 ? 

উহ ভার্টেবার কেস্‌ মধো বন্ধ হইয়া ক্রমে ২ শুকাইয়! হায়। 

শারীরিক গহববগুজি কিরূপে নির্শিত হয়? 7০৬ 81৩ 076 000) ৫8৬1. 
185:1077794 ? ৃ 

10075851 1817118) পশ্চাৎ দিকে ক্রমে ২ বাড়িয়া 30108] 0878] অর্থাৎ 
পৃষ্ঠমজ্জার থাল নির্মাণ কবে। আর ৬150৫181 15101725 সম্পুখ দিকে বুদ্ধি 
পাইয়া বক্ষ ও উদ্দরের গহবব (00019010810 28100010109] ০৪৮৬11৩ ) 
গ্রস্তত করির়। থাকে । মুখ ও গ্রীব। গ্রদেশেও উহাদের প্রবর্ধন (10100555৩5) 
প্রেরিস্ত হয়। উহার সে সব গহ্বর খিবিয়া থাকে তাহাদের মুখ কাটা ৰা! চের! 
(96) এরূপ ভাব দৃষ্ট হয়। যদি মধ্যস্থলে উহার! একত্রিত না হা ফাক 
রাখে তখন সেই অবন্থা ০1611 81505 017 1১21৩ 117) নান প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । 


হ্ত্ ও পদ- ১2 052716165, 


হত ও পদ কিক্পুপে নির্মিত হইয়া খাকে 1 10 91796 2 85৫ 01৩ 
520607018৩5 ৫৩%৩1০৩ ৪ 


শ্ুঃ্17 ঝড়ের গা হই পঙ্েষ হন গ্রতর্ধাগ ( 1৩86 11068 ৩6৬৪ 


01$0175 ১৫114, ১৩ 





সপ সপন, এসএ 


00) ছইডে্ত ও পদ ক্রমে ২ বিকাশ পাইয়া ধাকে। উহাদের গোড়া 
প্রথমে 0 বাঁ খিলানের মত অবস্থ! প্রস্তত হয়। তথা হইতে হত্ত ও পদের 
বিকাশ হয়। 


হাুপিণ্ড ও রক্তঙ্বাঁছী নাডী--171981 810 13109০94 ৬ 68৪918. 


হাংপিণ্ড কিরাপে বিকাশ পায়? 7০১ 1)6916 19 1৮০1০১০৫ ? 

521801770091-916 হইতে প্রথমতঃ কতকগুলি নিরেট কোষের চাপ 
(5০110 77755 0£ 0৩11১) প্রস্তঠ হয়| পরে উহাদের মধ্যে একটি গহ্বর 
হয়| তাঁহার ভিতর কতকগুপি কৌবিক পদার্থ কিঞ্চিং তরল পদার্থে অধশ্থিতি 
করিয়া থাকে । ধর তরল পদার্থের স্থানে 091540100 বা দপদপানি অস্থভব 
হয়। উহাকেই 17010101010 1১681 কছে। 

বক্তবাহী নাড়ী কিরূপে নির্দ্ত হই থাকে ১ 0৮ 216 076 01004 
৩০৪5৩]৩ 0৫৮ -10[9৩৫ ? 

12101১1০010 অর্থাৎ ভ্রুণের কতকগুলি ০115 ব! কোষ এনপ লঙ্ব ভাবে 
সজ্জিত হর যে ক্রমে উহাদের ভিতর লম্বা গহ্বব প্রস্তত হয় (হাৎপণ্ডে যেঙ্গপ 
হইয়া থাকে )। এ গহ্বরের ভিতরে যে সমস্ত ০৫115 বা কোষ, দৃষ্ট হয় উহারাই 
ক্রষে 0০910050155 ব। ক্তক্ণিক! নাম পাইন থাকে । কেপিলারী গুলিও 


এরগে প্রস্তত হইয়া থাকে । 


নায়ু বা 65০৪৩ 578622, 


গ্বাধু লকল কিন্পেপ্রস্তত হয়? 1710 6 (5 8৮985 ৪5861 


08৬৮৩101960 ? 
518৭81 1৮7৩3 শধং 17011 061563 অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ও কয়োটির 


স্বামু গত্রগুলি [7680101891 নামক পর্দা হইকে প্রস্তত হইয়। খাকে। কেবল 


১৩৪ বৈ ৬০০১ 55 হার. 


906০ ও 010501075 অর্থাৎ চক্ষু এবং নাসিকাব বিশেষ চৈতন্যোৎপাক সাঙ 
71050010616] 09115 অর্থাৎ মধা মন্তিকের সম্মুপ অ'শের কোষ সমু 
হইতে উৎপরন হয়! থাকে। 

এ 2)3501951 পার্দা হইতেই 501750801)6110 শ্বাযু সকল প্রীষ্তত ভইয়! 
থাকে । 

মেরুদণ্ডের মাযুহরের মত মেরুমজ্জা এনং মন্তিষ্কের কি একই উৎপত্তি 
স্থান ? [17৮6 016 5191791 ০010 900 01811] 0) 981) 01101) ৪5 019 
3017)7 01৬৩৭ ? 

হাঁ, উহাদের 0787৮ 870 ৮৮10162 156শো অর্থাৎ ধূলব ও সাদা বর্ণের 
যু পদার্থ 50175 নামক পর্দা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

কিরাপে পৃষ্ঠ মজ্জার উৎপন্ডি ভয়? নি/00) 18115 106 501081 ০01 
06610194 ? 

[01581 171112 নামক পর্দি(গুলি বিস্তৃত তইয়! যে 771010ত 106- 
এএা]না (0৩ নির্িতি হয় সেই প্রাথমিক ও মধ্যপ্থলের খালেই পৃষ্ঠমজ্জা বা 
50108] ০010 উত্পন্ন হইয়া থাকে । 


কিরূপে ধুসর বর্ণের স্স!যূ পদার্থ নির্মিত হয়? [7০ 1 গাব্তে 078৮9 
(0710760 ? 

27107106155 010০0৮৩ মধ্যেব এন স্থানে সন্কীর্ণ হয় তজ্জনা এ নল সরু ও 
ডিম্বাকাব হয় এবং অবশেষে উঠার ছর্ট মুখ যোড়া লাগে। উচার উপবে 
এবং নিচেব ছুই ধার জমে ২ পাতলা হইয়া বিচ্ছিন্ন হয়। এই নলেব চতুষ্পাস্ব- 
[স্কত [71501)175€ ভইতে সাদা স্নায়ু পদার্থ 117 17665 উৎপন্ন হয় এবং 
মধ্যন্ঠলে ধূসব (518) লয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়া! থাকে। 

এহরপে ধূলব দা পদার্থেব চতুদ্দিক শ্বেত ্নাযু পদার্থ ঘেরিয়া থাকে । 
[211716%৩ নলের উপব ও নিচের দিক চিরিয়া গিরা 85১1৩ গ্রস্ত হয়। 

মন্তিক্ষেব কোষ বা পদার্থ কিরূপে প্রস্তুত হয়? ৬7180 0০ %05 11651 
0 ০6৫01হ1 ৮০৯101০5 ? | 


ক্রণাবন্থীয় 2)60011815 08081 বিস্তৃত হইয়া মস্তি কোব প্রস্তপ্ত হইত 
থাকে। ' 


ঠাছহাং৬০0৭ গতি, ১৬৫ 


কর়টি 08150171 ৮5০1৩ প্রথমতঃ দেখা যায়? [7০৬ 108009 ০67০01%1 
ড3)০1৩৩ 18৮৩ আত? 

৩টি। 

গ্রাতোকটির ক্রিয়াকি ? ৬৬177615016 [01771১78601 6801) ? 

ঢি0ো 0৩ ছি5 80061101০৭1 অর্থাৎ সম্মুখ দিকের স্নায়ু কোষ 
হইতে ২টি 00 7৩1৮০ এবং ২টি [76101501575 অর্থাৎ মস্তিষ্কের বড় 
ৰড় অর্ধেক স্নায়ু চাপের তহ্বে হয়। | 

মধোর ৬৪5০1019 হইতে ০০109170118011061)1778, 01012066011 
এবং 70176016061 ০ ৭51৬105 গ্রস্থত হইয়া থাকে। 

ওয় বা! শেষের ৮৪০1০1০ হইতে 09101611817) [07৭ ৬৭110, ভ০৫১]1৯ 
001605ননে এবং 80101607 1067০ ৰা লাযুব অস্কুর হইয়া থাকে । 

চক্ষু কি প্রকারে নিশ্দিত ভয়? 11017 ৮7177015117, ৩0৩ 0০৮০1000? 

4৯100817101 নিধনে ৮০৭1০19 হইতে প্রতোকদিকে এক একটি ছোট 
৩510 উঠে উহাদিগকে 777710%5 ০0010 58510165 কহে । উহাবা 
ফাঁপা খাকে। এ ৮5০1৩ বা গ্লায়ু চাপ পদার্থে যেভাটি লাগান থাকে 
উহাই শেষে 000 176:%৩ ব আাধু হইয়। থাকে। তাঙ্কাক পরে 16795 প্রভৃতি 
গ্রস্ত হইয় থাকে । 

লেম্ন কিন্ুপে নির্মিত হয়? 170% 15 [8179 0017০]? 

চ1101715 0001০ ৪২1০1০৪ নামক প্রা পদার্থের নিকট 6€0101751 
নামক পদ্দ! কিঞিৎ পুরু হইয়া! 1,00৭ প্রস্তুত হইয়া থাকে । 1৮19 ক্রেন 
১০ ৮51013৭ গুলিকে পশ্চাৎদিকে ঠেলিয়া লইয়া যার যে পর্য্যন্ত না ০96 
৮51০1৭ নামক ন্ায়কোযেব সম্মুখ ও পশ্চাৎ গাত্র এক হইয়া যায় এবং 
উহ্থাদের গহবরও বদ্ধ হইয়া পড়ে। 

এঁ %55101৩ পদার্থের সম্মুখ গাত্র হইতে কি প্রস্তত তয়? ড/791 0৮005 
6101 0 00106 251] ? 

রেটিনা (1২56৪) 

পশ্চাতৎ গা হইতে কি প্রশ্থাত হয়? 56 00015 চিত (66 656৮ 
৪৪1) ! 


নি 68. 


কোরয়েড নামক পর্দার 10160)0170 19707 অর্থাৎ রঙ্গিল পর্দা বা. থাক্‌ 
প্রস্তুত হইয় থাকে। ৃ 4 

[.০7৭ নামক পদার্থের চতুর্দিকে অপটিক কাপ. (০9৮০ ০) গুলি বৃক্ধি 
পাইর! উহাকে ধেরিয়া থাকে, কেবল নীচের দিকে যে ফাক থাকে সেইফাকে 
0000 1081%০ থাকে এবং সেই ?530:০ বা খালকে 00100101391 7৩506 
কতে। 

& খালে উদ্দেশা কি? 19018 15 0010905৩ 7 

এঁ খালের মধ্য দিয়! 171650018৭1 নামক পর্দা গমন করিয। থাকে। এ 
পর্দার স্বার। চক্ষুর ০০10175006৩ 01350৩ বা সংযোগ তঙ্ধ চক্ষুর গহ্যর মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। থাকে । 


পি আপি সপ ও 


কর্ণ__ চিবা, 
কর্ণ কিরপেবিকাশপায়? 7০৬ 15 ঢুনা 2৪৮৩1০০৪৭ ? 
জ্ঞণাবস্থায় মন্তকের ছুই পার্থে এক একটি 001)1555101 বা টেপা শ্কাৰ 

দৃইট হয়। উহা ক্রমে এক একটি 1797)0177 বা! বিশ্রী দ্বারা আবৃত হয়। 
উদ্থাকে 0117771% 00610 ৮০৪1০1০ কহে। 

এরূপ ৩৪5101এর উদ্দেশা কি? ৬৮/1796 1 01 00100550075 
৬৩51010 ? ৃঁ 

উহ! দ্বার! 177611)71 ৪2 অর্থাৎ মধ্য কর্ণের 0767707717005 19109170601 
প্রস্তুত হয়| উহার চতৃষ্পা্থ্বে যে 1065001851 পর্দা। থাকে তাহা দ্বার এ বিললী 
নির্মিত গহ্বরের বিবিধ অস্থি ও উপাস্থি নিন্দিত হইয়া থাকে । অস্থিনির্িত 
অপ্ধ চন্ত্রাকার নলীগুলিও (১০17) $501601800181 080815) উহ! দ্বার! প্রস্থত 
হইয়। থাকে । 1165001825% দ্বারা 81041010 75156 অর্থাৎ শবণের হাযুও 


নির্শিত হইয়। থাকে । 


তি ৩০০ এপ 


নাসিকা-_ 1২১৪৩, 


, জালিকা কিক্রপে বিকাশ পায় 1 ০৬ 13 1০৩৩ 066106৫ ? 
উ101710-178351 [10065৪ নামক প্রবর্ধনের ছুই পার্খে 6010185 মাহক 


ঞ&17 15 ইত ৫০৯51, ৭0 ০04৩5. ৯৭ 


শপ পাপ পপ পপ ০৮ ৬৭ পপ ০ পাপা পপস্পেসপাস 
শশী পাশপাশি পপি পপ পপি স্পিস্পাপাপাস্পী শি িপিশাসশীিশিিী কসরত 





শা লিশাট শশা শিশির 


পর্দার 06191539101 ব1 টেপা স্থান হইতো]:মাসিকার ছুই গহ্বর পম্চার্দিকে 
বিদ্ুর্চহয় যতক্ষণ নাপ্উহ্থার। মুলগহ্বরের সহিত সংঘুক হয় | - 


খাঁবাহী নলী এ যন্ত্র_-1117001া0া ০৭7৭] ৪00 016809, 


খাদাযবাহী নলী কিরপে বিকাশ পায়? 139৬ 15 ৩ 11060 10 
5৭121 06৮610০ ? 

50181701)170018015 নামক পর্দি! উমড়ে ছুপাট কইরা সোজাভাবে ভাটে- 
ব্রালম্তপ্তেব সহিত সোল ও পাশাপাশি ভাবে উঠে। এ পর্দা হইতে 
4৯101651515 নলী উৎপর় ন্হুয়। এ পর্দা 011001)8101176758110 08006 ব| 
নলীর সহিত সংযুক্ত হয়। এ 9০০৫ জ্রণের ৪ মাস বগ্সসের সময় অদৃশা চর | 
এ স্কান হইতে &1০81710% উতৎ্পর ভয় । ভ্রুণের & মাসেব বয়সকালে উহার 
২0177011108] ছিজ্রের উপর হইতে 57)5]1 17065006 অর্থাৎ ক্ষন জন্্ উখিত 
হয় এবং উহার নিয়দেশ হইতে 17125 1755010৩ ভর্থাৎ বৃহৎ অন্ত উঠিয়! 
থাকে । উহাদের সন্ধিষ্কলে 0960111) নামে 00191600100 ঝা প্রবর্ধীন উঠিয়া 
থাকে। ইহার পর উত্ত পর্দ। হইতে ধর্কৃতৈর এক স্কানে ০০7০1006100 অর্থাৎ 
ভাজ ভটয়! 56017180)) বা! পাকাশয় প্রস্তত হইয়া থাকে । 

মলথাব। কিরূপে প্রস্ত্ত হয়? 1710৬ £005 15 07790 ? 

ত্রণের ৬ কিন্বা ৭ সপ্তাহ বয়ক্রমকালো 60 এবং ৪1071110158 এট ছুই যগ্ত্রের 
সাধারণ সন্ধিপ্থলে মলঙ্থারের হ্ত্রপাত ভয় । এ সময় একটি 527100) বা পর্দা 
170651175 ও 211900015কে, পৃর্থক করয়। থাকে উচার হারাই 0৩7115810 
প্রস্তুত হইয়৷ থাকে । মুখ গহ্বরও এ্ররূপে প্রস্তত হইয়! থাকে । 

11) ৮৮126 29 55 076 581158175481717703, 079 09170759515100 017৩ 
11561 0০৮6197020 1 

ছুটি প্রাথমিক হিপাটিক নলী (09০) নানা অংশে বিভক্তঃহইয়। খাকে । এ 
ছুটা নলীর প্রবর্ধন হইতে যকৃত ( 11৮57) উৎপন্ন হইয়া থাকে । নলীগুলির 
চ০110১৩75 অর্থাৎ সমাধির স্থল হইতে খন ও চাপচঢাপ কতকগুলি কোব 


১৬৮ 81দছ খাতা ০৬ বে ১1, 5৭9 ০9415. 


আপা লি ৩ শী পাপ তক পি পপ পা শি এ পপ পিপিপি পাশিিশিশীশীতিশী শে পিসি পাপ পপ পপি আপস 


(০6118) উৎপন্ন হয়। প্র কোবগুলির মূগ আধার 17/00)1856 নামক পদ্দ।। 
যককং চাপগুলি [05090185 হইতে উৎপন্ন হইয়া থার্চে। ভ্রণের ৩৭ মাল 
বয়ন হইতে উহার [৮৩ বা যকত আপন ক্রিয়া করিতে থাকে (560:50৪)। 
[1০১০91৭১ নামক পর্দা হইন্তে 081,063 অর্থাৎ ক্রোম যন্ত্রও.উতপন হইয়। 
থকে । লালা গ্রন্থি (৪115৩ 5181)45) গুলিও [81)01625 যন্ত্রের নত গ্রস্তত 
হয় কিন্ত উহাদের ভিতরকার পর্দা (010106 0380791295) (০০১15 নামক 
পঞ্ধ। হই.ত উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 








